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NOBTME AST  0 

BASTBOP 

EPP5  6  U 

LAKE  PflOVIOENCE 

OA*  GBOvE 

SAIAT  JOSEPH  CXP  STA 
TALL UL AM 


WEST  CENTBAL 

ASHLAND  3  S 
CONVEBSE 
GBANO  EC QBE 
HODGES  GABDENS 


NATCHITOCHES 
BOSEPINE  EXP. 
SL  AGL  E 


CENTBAL  01 

ALEXANDRIA 
ALEXANOBIA    WSO  AP 

BE AVE B  F IBE 

BEL  Ah  FIBE  TOWEB 

BOYCE  3  WNW 

•umxc 
Eunice 
gbano  coteau 
mineston  4  hne 
JONESVILLE  locks 

LSU  0EAN  lEE  EXP  STA 

mmu  a  s 

rWBHSVILLE 

MELVILLE 

NEW  BOADS  5  ESE 

OLO  BIvEB  LOCK 
DLL A  3  SSM 
OPEL  QuSAS 
POBT  ALLEN 
SINTCSPOHT 


EAST  CENTBAL  06 

ABITA  SPBINGS  FIBE  T«B 
AhlTE 

BATON  BOUGE  WSO  AP 
BSGAl  USA 
CLINTON  5  S£ 

COVINGTON  4  NNW 
FBANKLINTON  3  SH 
GBEENSBUBG 
GBEENWELL  SPBINGS 
HACMINO  3  NH 

KENTWOOO 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
QAKNOL IA 

PEABL  BIVEB  LOCK  NO  1 
PINE  GBOVE  F IBE  TOWEB 

SHEBIOBN  FIBE  TOWEB 
SL  I  DEL  L  WSO  RFC 
SPBINGVILLE  FIBE  TOWEB 
ZAChABY  2  ESC 


5.50 
5. 04 
6.27 
4.30 
6.78 

5.  86 
5.11 
5.83 
5.36 
6.01 

5.06 
D  5.00 
5.52 


6.89 
6.50 
6.30 
6.28 


7.02 
6.26 
6.42 

7.00 


.11  1  .  10 
.10  .53 


I  .65 

1 
1 

.36  1 


.03     .02  .47 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

EXP  STATION 
OC  8UINC*  «  N 

oc  ridoer 

Q IIABETh 
hACRBERRt  a  SSw 

je hh  ings 

BINDER  3  u 

L  ARE    ABTNUfl    10  SM 

lare  charles  2  n 
l are  Charles  wso  ap 

LONQVn.CE 
H£BHENT«U 
MITTIE  2  SE 
OAR DALE 

OBEBL  IN  r  I  BE  TOWER 
RQCREFELLEB  ui  BEFuQE 

5      'W  )WN 

vEBMIL  ION  LOCR 


SOUT 


CENTI1 AL 


BArQu  SOBBEL  LOCR 
CABVILLE  3 
FRANRL IN  3  NW 
JEANEBETTE  EXP  ST 
LAFAYETTE    FAA  AP 


SOUTHEAST  OS 

BODTMVILLE  WSO 
OONAL OSQNVILLE 

oall ians 
nim 

NEW  OBLEANS  NF   USO  CI 


tit 


NCI 


OBLEANS  USNO  AO 
0  A060N  uSFO  CI 
W  OBLEANS  ALGIEBS 
M  ORLEANS  CITBllS 
OBLEANS  DUBL IN 


NEW   ORLEANS  JEFFEBSON 
NEM  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  NETAIRIE 
PARAOIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  ST* 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TMIBOOAUJC 


B.2 
S.SS 
S  .  26 
6.0 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     101112    131415    161718    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.02     .02  .11 


2.  SO 
.30  2. SO 
1 . 12  1 .03 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

NORTHWEST  01 

COT  TON  VALLEY 

NA1 
HIN 

16 

16 

21 

27 

30 

33 

26 

26 

lc 

11 

11 

IS 

33 

37 

23 

23 

13 

13 

10 

10 

57 
21 

64 

22 

57 
36 

43 

30 

53 
25 

57 
25 

65 
33 

64 

46 

54 

17 

40 

17 

34 
18 

45  .7 
23.2 

L OGANSPORT  4  ENE 

Nfl  . 
MIN 

16 

26 

2  1 

32 

32 

38 

26 

29 

20 

1 1 

15 

34 

37 

40 

26 

27 

13 

20 

45 

12 

6 1 
18 

66 

2  2 

6 1 
32 

46 

38 

SS 
39 

58 
23 

61 
29 

73 
44 

68 
44 

54 

20 

38 
29 

42 

22 

51  .5 
27.1 

MINOEN 

r... 

MIN 

34 

IS 

36 
IS 

30 

36 
25 

51 

29 

SO 
32 

45 

25 

51 
25 

56 
31 

38 
9 

35 
10 

44 

19 

45 

32 

43 

39 

43 

26 

53 
26 

39 
13 

41 

13 

44 

1  1 

45 

13 

60 
23 

66 

25 

47 

35 

43 

36 

52 
2S 

59 
26 

65 
38 

67 
4  1 

54 

15 

42 

17 

35 
19 

46.7 
23.6 

PLAIN  DEAL I NC 

-  |  N 

38 

IS 

37 
IS 

1(1 

25 

37 
27 

56 
30 

50 
30 

40 

23 

52 
23 

60 
35 

37 
9 

3  1 
9 

44 

15 

45 

32 

43 
34 

43 

22 

S3 
22 

35 
10 

41 

10 

32 
8 

42 
8 

60 

7  0 

66 
20 

46 

35 

43 

36 

55 
23 

58 
23 

66 
32 

64 

38 

55 
15 

40 

15 

37 
15 

46.5 
21  .7 

RED  RIV  VBLLET  EXP  STA 

MAX 
MIN 

35 
17 

38 
19 

31 
26 

38 

29 

54 

33 

51 
33 

41 

28 

SO 
26 

6  6 
39 

40 

12 

36 
15 

43 

22 

48 
34 

44 

37 

45 

27 

52 
28 

38 
15 

41 

17 

39 
1  3 

42 

17 

59 
24 

65 
26 

48 

36 

43 

38 

S4 

28 

52 
30 

61 
39 

67 
45 

57 
18 

40 

20 

33 
12 

46.5 
26.0 

SHREVEPORT  HSO  AP 
■          ■  ■ 

HIN 

16 

26 

29 

14 

3  3 

33 

26 

3  3 

14 

1 1 

18 

34 

34 

33 

2  7 

22 

14 

21 

13 

2  4 

23 

36 

36 

66 
34 

59 
28 

65 
70 

69 
43 

57 
27 

40 

19 

33 
31 

40 

19 

48  .0 

26  .5 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

"... 

n  in 

17 

26 

28 

33 

35 

37 

27 

33 

15 

11 

16 

30 

31 

39 

27 

22 

13 

22 

12 

21 

2  3 

35 

36 

31 

27 

62 
30 

6  3 
43 

55 
25 

42 

17 

36 

30 

42 

23 

47.1 
26.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
KIN 

32 
16 

16 

3  J 
27 

29 

14 

38 

29 

30 

36 

12 

14 

14 

29 

37 

25 

26 

12 

13 

10 

13 

24 

25 

33 

37 

47 

30 

SO 
30 

62 
40 

55 
42 

54 

16 

39 
17 

39 
25 

44  .5 

25.1 

f ARHERVILLE 

MA) 
MIN 

25 

2  7 

30 

37 

31 

29 

30 

20 

U 

16 

29 

3? 

40 

2  5 

28 

11 

23 

'I 

26 

23 

31 

34 

37 

27 

2  7 

37 

35 

15 

39 
29 

46.9 

26.9 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

32 
13 

IS 

2  9 
24 

26 

32 

33 

2S 

27 

9 

1 1 

23 

32 

34 

30 

29 

10 

12 

3  6 

14 

21 

31 

32 

36 

27 

7  9 

62 
39 

59 
41 

52 
IS 

40 
16 

32 
20 

45 . 1 
24.2 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

32 
16 

29 
27 

32 
29 

52 
31 

51 
37 

40 

38 

48 

31 

53 
32 

48 

17 

33 
13 

36 
20 

40 

28 

46 

31 

50 
38 

48 

28 

37 
19 

37 
14 

34 

19 

34 

13 

S6 
27 

64 

25 

42 

30 

41 

36 

47 

35 

55 
30 

62 
32 

57 
40 

56 
26 

38 
20 

41 

30 

39 
26 

44  .5 

27.0 

MONROE  CITY 

MIN 

35 
16 

32 
26 

33 
27 

48 

32 

52 
38 

45 

37 

49 

33 

54 
41 

52 
32 

33 
12 

37 
19 

39 
28 

46 
34 

51 
29 

48 

28 

47 

27 

48 
14 

37 
24 

35 
1  1 

57 
25 

64 
24 

60 
33 

42 

35 

47 

37 

55 
29 

62 
30 

61 
39 

56 
42 

56 
17 

39 
24 

38 
23 

47.0 
27.9 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

33 
IS 

)E 
17 

30 
19 

34 

26 

52 
32 

SO 
36 

41 

26 

55 

10 

35 
12 

41 

2  1 

43 

30 

46 

36 

52 

13 

40 

15 

31 
10 

41 

15 

S9 
23 

64 

32 

49 

27 

SO 
30 

62 
35 

57 
4  1 

54 

16 

45.9 

23.3 

HINNFIELO  2  H 

MAX 
HIN 

37 
18 

34 

26 

33 
29 

51 
31 

54 
40 

38 

50 
27 

57 
28 

28 

1  1 

14 

29 

37 

42 

27 

27 

13 

2  6 

10 

22 

21 

31 

36 

39 

23 

26 

42 

47 

18 

28 

28 

27.8 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

34 

IS 

30 
24 

i  ] 
26 

47 

32 

52 
35 

4  7 

37 

49 

39 

32 

3  4 

13 

17 

2  6 

31 

4  6. 

26 

27 

1  1 

21 

10 

24 

26 

30 

35 

37 

29 

34 

3? 

34 

15 

27 

21 

46  ■  3 
27  .2 

EPPS  6  M 

MAX 
- 1  s 

26 
16 

1  1 

2  9 

26 

34 

29 

1  ) 

38 

30 

33 

37 

14 

IS 

2  4 

30 

36 

28 

26 

?2 

IS 

10 

15 

22 

32 

33 

37 

30 

54 

32 

60 

37 

56 
42 

50 
18 

34 

20 

40 

17 

42  -5 
25.9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

28 
17 

)3 
21 

31 
27 

36 
30 

so 

35 

48 

36 

45 

32 

45 

32 

S3 
37 

45 

12 

29 
20 

18 
23 

43 

30 

52 
34 

4'., 

28 

49 

25 

29 
10 

32 
19 

31 
8 

35 
26 

55 
26 

60 
29 

48 

32 

49 
38 

45 

27 

S4 
31 

60 
35 

57 
42 

51 
17 

38 
24 

39 
20 

43.6 

26.5 

SRINT  JOSEPH  EXP  5  T  fl 

- : '. 

29 
19 

35 
19 

32 
26 

37 
32 

S3 
37 

51 
39 

42 

35 

51 
31 

63 
36 

53 
IS 

32 
16 

41 

23 

46 

32 

46 

39 

48 

30 

49 

30 

32 
14 

33 
16 

32 
12 

36 
17 

56 
26 

61 
28 

52 
31 

44 

39 

42 

28 

52 
32 

5  i 
38 

56 
45 

57 
19 

35 
23 

38 
24 

45.1 

27.5 

TALLULAH 

MAX 
HIN 

27 
10 

95 
12 

II 
24 

34 

30 

52 
33 

49 

31 

41 

32 

45 

29 

54 

35 

46 
14 

28 
16 

3  8 

22 

43 

29 

SI 
36 

45 

7  7 

49 

28 

30 
12 

36 
12 

30 
6 

33 
11 

SS 
18 

61 

30 

45 

33 

43 

37 

43 

'6 

54 

28 

61 
34 

55 
38 

S2 
17 

35 
16 

41 

21 

43.3 
24.4 

H [NNSBORO 

•  ■ 

-u, 

MIN 

29 
17 

34 

22 

j  - 

22 

35 
27 

52 
35 

5  0 

)8 

31 

48 

31 

38 

13 

:s 

22 

30 

3S 

27 

27 

1  2 

1  3 

10 

1  3 

26 

25 

45 

33 

4  3 

37 

S6 
30 

56 
30 

6 1 

37 

57 
46 

55 
17 

36 
19 

38 
23 

44  .8 

25.8 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

33 
18 

yt 
'.8 

32 
25 

35 
28 

54 
34 

S2 
36 

42 

25 

46 

26 

58 
36 

45 

10 

14 

. 

32 

IS 

25 

20 

?o 

i : 

38 

14 

5  7 
19 

64 
24 

40 
34 

50 
36 

49 

20 

55 
25 

61 
37 

64 
40 

52 
16 

40 

20 

33 
22 

45.7 
23.9 

CONVERSE 

Mflr 
MIN 

37 
21 

40 

22 

32 
29 

37 
30 

54 

15 

58 
36 

42 

27 

52 
29 

59 

29 

12 

12 

:  - 

34 

40 

.  e 

27 

14 

:  : 

12 

13 

60 
1  9 

66 
22 

5 1 
37 

4  6 

4  7: 

54 

22 

56 
22 

6  1 
33 

73 
46 

59 
20 

43 

20 

35 
2  4 

48-5 

25.2 

LEESVILLE 

nAx 
MIN 

45 
24 

35 
26 

33 
30 

40 

32 

56 
40 

S3 
42 

46 

29 

57 
30 

58 
39 

39 
14 

4( 
16 

P 

51 
36 

56 
42 

47 

)0 

57 
28 

44 

16 

44 

19 

40 

15 

45 

17 

6  3 
21 

69 

27 

51 
39 

48 
42 

54 

22 

50 
27 

61 
34 

77 
33 

66 
22 

46 

25 

37 
29 

50.6 
27  .8 

MIN 

43 

22 

39 
25 

32 
28 

40 

31 

57 
36 

40 

43 

27 

S3 

60 
3  7 

42 

12 

36 
13 

47 

20 

49 

32 

52 
40 

4  6 

2  7 

55 
27 

41 
14 

41 

14 

35 
12 

43 

13 

60 

17 

66 
24 

49 

33 

4  3 

37 

51 
22 

57 
22 

6  1 
31 

72 
38 

57 
19 

42 

23 

3  3 
25 

48-3 

25.5 

NATCHITOCHES 

MAX 
HIN 

39 
20 

40 

21 

32 
27 

36 
31 

68 

38 

55 
40 

44 

30 

31 

57 
36 

SO 
14 

37 
14 

4  4 

22 

SO 
34 

52 
40 

4  6 
12 

54 

31 

43 

17 

43 

15 

45 

16 

43 

16 

61 

26 

68 
28 

50 
38 

46 
40 

52 
28 

59 
29 

6  3 
38 

73 
49 

59 
21 

42 

23 

3  4 

29 

49.3 

28.3 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
•          .  . 

MAX 
MIN 

44 
24 

41 
24 

33 
29 

40 

33 

54 

19 

59 
42 

47 

28 

55 
30 

6  * 
36 

46 

IS 

40 

17 

j . 

2  3 

37 

39 

31 

30 

16 

16 

?5 

20 

S  l 
26 

68 

27 

5 1 
36 

4  9 

35 

5 1 
26 

59 
31 

58 
33 

76 
37 

65 
21 

47 

23 

37 
30 

50.7 
28.1 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

39 
22 

41 
24 

33 

2  5 

38 

32 

5  s 
35 

56 
42 

45 

31 

52 

i: 

51 

36 

54 

1  1 

36 
18 

4' 

24 

SI 
30 

CS 
39 

49 

3  3 

55 
31 

44 

17 

38 

20 

37 
16 

40 

16 

59 
26 

67 
28 

50 
40 

47 
40 

49 

27 

57 
31 

i  9 
39 

71 
48 

02 
21 

43 

23 

35 
30 

49-2 
28.6 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

m:n 

36 
21 

33 
26 

35 
30 

S3 
33 

55 
44 

j: 

50 
32 

54 

36 

62 

37 
13 

43 

19 

4  ■ 

32 

S7 
36 

57 
42 

51 
31 

40 

22 

38 
16 

37 
26 

39 
15 

59 
26 

65 
25 

48 

34 

47 
40 

SO 
31 

55 
27 

60 
30 

59 

52 

60 
27 

40 

21 

35 
30 

4  0 

26 

48.4 

29.2 

BELAH  FIRE  TOMER 

MAX 
MIN 

35 
20 

36 

22 

34 

27 

46 

33 

51 

44 

55 
> 

43 

31 

SS 
33 

SS 
35 

45 
14 

39 
16 

4B 

26 

49 
34 

54 

39 

51 

i  9 

57 
30 

40 
14 

4  7 

21 

37 
1  1 

41 

20 

6  2 
25 

69 
37 

50 
38 

44 

41 

48 

29 

59 
33 

6  2 

42 

69 
SO 

58 
19 

43 
24 

39 

29 

49  .3 

29.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

s 

(X 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2r: 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOrCE  3  NNW 

MM, 

34 

49 

5  1 

54 

56 

48 

43 

SO 

5  3 

54 

53 

4  2 

36 

38 

4  1 

5  8 

65 

4  ■ 

4  6 

46 

6  8 

59 

70 

4  9 

.2 

- :  n 

2  : 

28 

29 

34 

43 

38 

30 

32 

18 

14 

16 

33 

35 

41 

32 

2  3 

17 

24 

20 

27 

29 

36 

36 

35 

32 

37 

49 

27 

23 

2  6 

29 

29 

■  6 

8UNKIE 

»» ■ 

" 

50 

69 

6  9 

3  6 

50 

5  b 

5 1 

51 

'  6 

38 

18 

4 

57 

66 

61 

5 1 

4  6 

6 1 

49 

.6 

hin 

22 

23 

3  2 

38 

43 

1  1 

34 

42 

17 

18 

2S 

35 

41 

34 

33 

19 

20 

18 

19 

28 

.  9 

36 

4  1 

32 

35 

40 

44 

22 

2  3 

•  ! 

30 

■  3 

CROUD  COTEAU 

MAX 

6 1 

52 

68 

43 

4  ' 

52 

5  9 

52 

6  ! 

3  9 

36 

4 

59 

65 

6  2 

5  3 

53 

S7 

5  6 

51 

.6 

KIN 

23 

33 

32 

36 

44 

33 

38 

17 

21 

33 

40 

49 

38 

33 

19 

27 

17 

25 

30 

33 

42 

44 

31 

35 

SO 

4 : 

20 

3  2 

32 

32 

.7 

MINESTON  4  NNE 

MAX 

5  3 

57 

5 1 

63 

46 

37 

4  6 

49 

55 

48 

53 

42 

42 

35 

59 

6  6 

4  9 

50 

48 

8 

HIN 

22 

29 

30 

IS 

42 

29 

36 

14 

14 

16 

33 

3  9 

32 

22 

1  6 

15 

14 

14 

22 

24 

36 

40 

25 

2  6 

35 

44 

2 : 

2  2 

30 

26 

b 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

33 

5  3 

54 

50 

69 

6  7 

16 

4  3 

50 

56 

54 

56 

36 

36 

35 

1  9 

1 3 ' ' 

58 

6  Q 

4  5 

56 

46 

.7 

MIN 

20 

lo 

30 

10 

37 

41 

35 

36 

39 

15 

16 

24 

32 

32 

34 

3  2 

16 

16 

IS 

16 

28 

32 

36 

39 

31 

31 

39 

50 

20 

2! 

28 

28 

6 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

54 

56 

45 

5 1 

68 

66 

3  5 

42 

4  9 

55 

49 

5  3 

4  6 

39 

33 

4  1 

58 

G  6, 

4  . 

4  8 

4  6 

4b 

4 

MIN 

21 

." 

31 

36 

40 

30 

31 

37 

IS 

15 

23 

32 

38 

31 

31 

16 

17 

14 

!  7 

25 

30 

37 

39 

2  8 

■4 

37 

46 

20 

2  2 

28 

28 

.5 

mahou  4  s 

MAX 

38 

36 

38 

53 

5  t 

56 

53 

56 

69 

59 

48 

5  3 

55 

55 

5  2 

4 1 

3  9 

4  ] 

6  2 

65 

4 

5  1 

4  < 

60 

5  6 

70 

62 

.3 

-  •. 

24 

28 

29 

32 

47 

43 

34 

40 

39 

17 

24 

36 

40 

49 

38 

36 

21 

30 

19 

2  1 

27 

39 

44 

47 

31 

37 

49 

3  6 

23 

33 

31 

33 

.9 

MELVILLE 

40 

4  ! 

34 

53 

55 

60 

58 

55 

70 

66 

16 

42 

48 

58 

56 

53 

3  9 

37 

38 

4  0 

53 

6  6 

52 

50 

50 

56 

50 

.0 

HIN 

21 

26 

30 

33 

40 

43 

35 

40 

40 

IS 

1  8 

25 

32 

41 

36 

31 

16 

16 

14 

18 

28 

2  9 

36 

37 

:> 

29 

35 

4  6 

20 

25 

30 

29 

.3 

NEW  ROAOS  5  ESE 

44 

43 

36 

42 

51 

53 

57 

54 

74 

6: 

37 

44 

60 

59 

'■6 

53 

4 : 

36 

36 

3  9 

57 

6  2 

'■4 

51 

47 

56 

61 

70 

64 

45 

37 

SO 

.6 

MIN 

24 

26 

29 

33 

40 

39 

30 

33 

30 

18 

16 

24 

35 

38 

38 

ill 

17 

16 

17 

16 

26 

2  9 

36 

36 

27 

29 

34 

47 

21 

.  4 

31 

28 

.5 

fli  n  oiuco   i  nr* 
ULU   KlVtn  LULK 

35 

40 

40 

39 

54 

59 

54 

50 

69 

56 

34 

45 

5  2 

5b 

57 

6. 

37 

38 

37 

19 

59 

6  3 

53 

48 

46 

55 

58 

71 

ss 

4 

39 

1 1  N 

24 

24 

32 

30 

3  5 

41 

35 

33 

36 

14 

13 

20 

27 

3  b 

33 

31 

15 

15 

15 

IS 

17 

2  3 

31 

36 

26 

25 

26 

4  5 

20 

19 

28 

.5 

OLLA  3  SSN 

MAX 

33 

35 

31 

34 

51 

54 

42 

51 

54 

49 

36 

45 

4  b 

51 

48 

53 

38 

40 

34 

41 

6  0 

6  6 

44 

43 

47 

56 

61 

69 

56 

39 

3S 

4  5 

■  5 

HIN 

19 

20 

28 

30 

32 

41 

30 

30 

34 

13 

14 

16 

31 

18 

27 

28 

l  1 

13 

10 

12 

22 

22 

9  2 

33 

24 

24 

35 

50 

18 

19 

29 

2  5 

.4 

NOODWORTH  2  SE 

HAX 

4  u 

38 

34 

42 

5  3 

60 

45 

50 

68 

6  6 

36 

4  i 

50 

SO 

54 

4  1 

3 1 

3  1 

4 

60 

6,  6 

50 

50 

■  6 

•          •  • 

HIN 

23 

22 

23 

31 

41 

42 

31 

32 

42 

15 

15 

22 

24 

4 

34 

3" 

17 

17 

17 

1  8 

29 

3  3 

40 

40 

30 

30 

38 

4! 

2. 

2  b 

30 

2  9 

■  0 

EAST  CENTRAL  06 

AHITE 

MAX 

42 

39 

34 

4  1 

58 

66 

57 

50 

72 

70 

J  9 

45 

52 

6  9 

58 

52 

48 

40 

3  5 

39 

60 

65 

64 

54 

4  9 

5  9 

58 

66 

69 

4  6 

35 

5  2 

.  4 

MIN 

25 

3 

31 

34 

38 

46 

40 

34 

45 

17 

18 

22 

12 

42 

28 

28 

15 

18 

:  3 

IS 

24 

2 I 

33 

38 

2" 

36 

52 

21 

27 

29 

29 

.5 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

38 

4  4 

57 

6  7 

58 

5  3 

56 

7  1 

38 

SO 

56 

6  9 

52 

42 

3  7 

37 

1  3 

5  6 

63 

66 

53 

54 

56 

69 

66 

65 

45 

3  9 

SI 

■  5 

MIN 

25 

32 

35 

39 

50 

44 

19 

40 

29 

20 

22 

30 

4  ] 

44 

35 

24 

18 

27 

16 

29 

28 

31 

40 

33 

31 

32 

51 

30 

23 

33 

28 

32 

.  1 

BOOALUSA 

HAX 

4  6 

40 

35 

42 

55 

66 

5  0 

49 

67 

72 

37 

4  4 

62 

6  I 

62 

5  3 

43 

37 

34 

3  9 

57 

6  2 

56 

56 

6  2 

65 

57 

G  9 

E H 

4  3 

36 

51 

.7 

HIN 

25 

29 

31 

34 

40 

44 

)9 

37 

39 

19 

:  9 

22 

26 

36, 

38 

31 

16 

17 

12 

12 

24 

24 

31 

39 

3  2 

3  5 

32 

49 

21 

22 

30 

29 

.0 

CLINTON  S  SE 

HAX 

42 

40 

34 

4  1 

55 

65 

51 

52 

66 

64 

37 

50 

5  6 

58 

55 

40 

36 

34 

38 

57 

6  1 

5  2 

52 

4  6 

5S 

57 

6  1 

64 

35 

SO 

■  3 

HIN 

23 

25 

30 

33 

40 

45 

38 

36 

39 

16 

16 

20 

.  9 

39 

35 

31 

15 

16 

12 

13 

24 

2f 

36 

38 

30 

29 

31 

SO 

,9! 

2  2 

29 

28 

.6 

COV1NCTON  4  NNH 

nm 

42 

39 

43 

66 

56 

59 

55 

56 

69 

59 

42 

5 1 

6." 

62 

54 

38 

36 

36 

58 

62 

56 

6  0 

56 

55 

56 

65 

65 

58 

53 

.0 

MIN 

26 

31 

33 

39 

49 

45 

40 

34 

51 

20 

20 

26 

37 

54 

39 

2  9 

16 

22 

13 

1  7 

23 

26 

38 

44 

2  1 

26 

49 

51 

22 

i  3 

32 

32 

.6 

F RANKL I NTON  3  SN 

»»i 

19 

34 

40 

52 

66 

54 

50 

55 

70 

37 

42 

SO 

55 

61 

5 1 

4  1 

3  2 

35 

37 

69 

64 

56 

50 

55 

55 

55 

67 

67 

4  3 

3  5 

42 

SO 

HIN 

23 

29 

32 

32 

45 

42 

34 

34 

34 

17 

18 

25 

35 

43 

31 

21 

14 

23 

1 1 

19 

22 

26 

36 

27 

28 

2  5 

46 

28 

20 

29 

25 

2  5 

■  2 

GREENSBURO 

HAX 

40 

40 

39 

43 

55 

66 

56 

52 

68 

68 

37 

44 

50 

60 

59 

53 

40 

38 

35 

39 

57 

59 

5  2 

48 

4> 

6  6 

58 

6  6 

62 

I  4 

34 

50 

■  5 

HIN 

23 

24 

30 

10 

40 

44 

19 

35 

40 

16 

17 

20 

29 

36 

35 

32 

15 

16 

1  1 

12 

22 

24 

34 

39 

2  8 

26 

28 

50 

20 

27 

2  9 

2  5 

.1 

HAMMOND   3  NH 

nfl « 

43 

41 

38 

47 

55 

65 

5(3 

52 

68 

69 

37 

42 

51 

6.1 

61 

53 

42 

37 

37 

37 

57 

58 

56 

54 

50 

55 

58 

65 

6  6 

44 

37 

HIN 

2S 

30 

31 

37 

45 

45 

40 

35 

49 

1  9 

19 

27 

35 

45 

36 

2  9 

'  12 

20 

14 

21 

23 

26 

3  8 

39 

27 

29 

41 

49 

22 

2  6 

31 

3! 

.1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

44 

41 

36 

43 

56 

66 

57 

S3 

70 

39 

46 

5  1 

60 

59 

51 

42 

36 

37 

3  6 

56 

56 

59 

64 

4  9 

55 

59 

68 

66 

4  6 

37 

SI 
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HIN 

26 

28 

28 

36 

43 

47 

)9 

40 

:  9 

22 

28 

34 

41 

40 

31 

18 

19 

16 

19 

25 

30 

32 

26 

28 

29 

36 

49 

2  3 

29 

32 

30 

.  4 

SLIOELL  WSO  RFC 

HAX 

46 

43 

36 

46 

56 

68 

8 

5  3 

63 

69 

3  9 

45 

5  1 

62 

65 

52 

39 

39 

35 

53 

59 

5  7 

58 

56 

56 

SB 

66 

69 

4  5 

38 

62 

.  4 

■          ■  ■ 

HIN 

29 

28 

31 

35 

41 

46 

40 

36 

41 

2? 

21 

23 

30 

41 

40 

30 

18 

19 

14 

15 

26 

26 

33 

40 

30 

31 

32 

6  3 

26 

25 

32 

30 

.7 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

HAX 

4  ■ 

40 

35 

J : 

5  3 

60 

5  5 

5  I 

69 

67 

37 

45 

49 

61 

56 

5  1 

41 

39 

39 

3  9 

56 

>  4 

55 

54 

50 

58 

58 

70 

6  9 

43 

38 

SI 

.1 

HIN 

;m 

25 

31 

33 

39 

47 

34 

36 

44 

18 

20 

27 

35 

43 

39 

34 

20 

21 

19 

21 

30 

32 

35 

42 

31 

34 

40 

46 

.  4 

24 

32 

31 

■  6 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

4  1 

44 

35 

41 

53 

61 

50 

54 

69 

57 

4 1 

45 

49 

58 

5 1 

56 

4!. 

44 

39 

4  4 

6 1 

6  6 

50 

52 

5  i 

3)5 

60 

96 

92 

4  • 

36 

52 

.1 

i ;  s 

28 

30 

31 

33 

40 

43 

31 

32 

35 

15 

16 

18 

37 

41 

39 

30 

20 

20 

18 

ia 

20 

22 

32 

44 

2  6 

26 

34 

3  9 

24 

.'4 

32 

29 

.0 

OE  RIOOER 

MAX 

58 

50 

42 

4 

5  1 

58 

4  5 

S4 

66 

5  2 

19 

45 

50 

57 

56 

42 

43 

38 

45 

60 

67 

50 

49 

50 

56 

59 

74 

6  6 

36 

51 

■  5 

HIN 

26 

30 

25 

12 

40 

42 

."J 

33 

39 

15 

1  6 

22 

16 

41 

33 

31 

18 

19 

17 

26 

27 

30 

41 

42 

27 

3  5 

37 

40 

23 

2  b 

31 

29 

■  6 

EL  I ZABETM 

52 

40 

35 

39 

52 

59 

4  ' 

54 

66 

66 

39 

46 

48 

57 

52 

55 

42 

43 

38 

43 

61 

66 

5  1 

SO 

52 

5  6 

59 

74 

66 

4  6 

36 

51 

.1 

HIN 

24 

29 

35 

38 

42 

31 

32 

50 

16 

18 

23 

36 

40 

36 

26 

18 

19 

17 

19 

23 

27 

34 

34 

27 

30 

36 

40 

24 

24 

31 

29 

•  2 

MACKBERRr  8  SSW 

Hfl  . 

47 

39 

37 

43 

51 

60 

55 

53 

62 

56 

39 

42 

45 

6  n 

52 

5  1 

4  4 

40 

39 

39 

58 

6  1 

52 

52 

51 

58 

59 

69 

67 

43 

4  0 

50 

■s 

HIN 

)( 

29 

32 

35 

41 

48 

i 

3  6 

42 

2  9 

32 

39 

42 

43 

39 

2  5 

25 

.4 

2? 

34 

39 

42 

45 

39 

4. 

45 

47 

2  6 

30 

34 

35 

■6 

JENNINGS 

MAX 

4  2 

38 

36 

4  . 

50 

60 

56 

49 

67 

5£ 

33 

45 

54 

65 

55 

'  4 

4 

36 

18 

37 

53 

6  2 

56 

55 

50 

56 

64 

70 

6  9 

16 

40 

SO 

.5 
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26 

32 

32 

15 

40 

42 

•4 

35 

42 

:  6 

IB 

2S 

3  6 

43 

40 

34 

22 

23 

21 

2: 

26 

43 

42 

29 

40 

49 

24 

2  5 

34 

32 

.1 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

43 

38 

38 

4< 
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62 

63 
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44 

69 

53 
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39 

39 

4  4 

56 

66 

50 

59 
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70 
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37 

49 

•9 

27 

28 

32 

35 

41 

48 

35 

':  1 
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42 

37 

23 

28 

2  2 

24 

35 

39 
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42 

43 
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26 

29 

34 

33 

.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

HAX 

41 

37 

43 

5  4 

55 

57 

56 

55 

66 

41 

44 

47 

57 

55 

53 

4  1 

42 

40 

19 

59 

61 

50 

S3 

52 

5C 

60 

69 

93 

41 
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47 

SI 

-6 
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29 
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41 

49 
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63 
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51 
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59 
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51 

.6 
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43 
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37 

43 

16 

21 

30 

te 

40 
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11 

19 

22 

1  9 

2  3 

27 
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41 
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34 

45 

4  6 

22 

25 

30 

31 

.6 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

-a. 

43 

)G 

36 

4  : 

6  7 

61 

6  5 

81 

64 

6  1 

38 

43 

4  . 

6L 

55 

49 

4  ■ 

4  | 

4  5 

3  9 

57 

6  < 

55 

55 

6  2 

67 

43 

39 

SO 

.  4 

HIN 

2f 

2£ 

32 

35 

41 

46 

36 

36 

44 

20 

21 

30 

16 

43 

42 

37 

24 

26 

.4 

27 

33 

1! 

41 

45 

35 

26 

27 

34 

33 

.5 

VERM IL ION  LOCK 

->.. 

<  3 

40 

36 

43 

55 

63 

61 

50 

66 

6  8 

3  6 

43 

i  4 

6: 

57 

50 

4  5 

39 

4. 

38 

56 

62 

62 

60 

52 

66 

58 

5  6 

70 

46 

46 

52 

.0 

H ;  i 

2 

27 

31 

32 

40 

49 

35 

35 

45 
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25 

22 

3  E 
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34 

21 

21 
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32 

•4 
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45 
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34 
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4  3 

2  4 

24 
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32 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JANUARY  1977 


STRT ION 


DAY   OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    IB    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE  2  SH 

MAX 

43 

42 

44 

57 

BS 

61 

SI 

56 

70 

49 

42 

50 

50 

60 

59 

50 

38 

38 

37 

58 

63 

56 

50 

52 

55 

56 

68 

67 

61 

43 

40 

52.6 

niN 

26 

10 

33 

39 

50 

4  4 

38 

38 

47 

18 

23 

30 

40 

48 

39 

32 

18 

23 

16 

22 

28 

30 

38 

42 

28 

3 1 

46 

49 

23 

33 

3? 

33-4 

FRANKLIN  3  NH 

41 

38 

46 

59 

b6 

56 

54 

58 

68 

38 

45 

54 

64 

65 

50 

48 

40 

41 

44 

57 

64 

57 

56 

59 

56 

58 

66 

7  1 

49 

40 

4  6 

niN 

26 

30 

32 

38 

5  3 

44 

36 

40 

34 

20 

23 

33 

42 

47 

3  6 

28 

19 

22 

18 

25 

33 

31 

42 

36 

34 

36 

54 

36 

26 

36 

34 

33.7 

LAFAYETTE  FAA  AP 

nnx 

40 

39 

43 

57 

65 

61 

S3 

58 

70 

39 

46 

53 

62 

62 

52 

43 

4  0 

40 

40 

69 

65 

57 

57 

55 

56 

58 

68 

70 

45 

40 

46 

52  .9 

NIN 

27 

32 

32 

39 

52 

46 

37 

41 

29 

21 

2  5 

38 

44 

47 

37 

28 

23 

28 

21 

28 

34 

36 

45 

36 

35 

37 

54 

33 

26 

37 

34 

34.9 

MORGAN  CITY 

no* 

49 

42 

43 

48 

59 

64 

70 

54 

68 

69 

39 

43 

SI 

65 

60 

49 

49 

39 

40 

40 

55 

63 

57 

59 

53 

58 

6  0 

67 

7  1 

43 

54  .0 

WIN 

30 

3D 

34 

35 

19 

49 

4  1 

41 

4  4 

20 

18 

2T 

37 

46 

42 

36 

22 

22 

22 

22 

32 

32 

34 

37 

35 

36 

39 

42 

26 

24 

28 

33.0 

NEW  IBERIA  5  NH 

nax 

44 

41 

3  b 

44 

58 

65 

62 

54 

f  8 

66 

37 

45 

52 

64 

S7 

55 

46 

39 

40 

41 

56 

64 

55 

52 

52 

54 

56 

66 

70 

45 

39 

52 . 4 

■          ■  ■ 

min 

29 

30 

32 

35 

42 

50 

36 

37 

45 

19 

20 

26 

36 

44 

43 

33 

21 

22 

19 

20 

31 

32 

35 

39 

33 

33 

38 

50 

25 

26 

33 

32.7 

SOUTHEAST  09 

800THVILLE  HSO 

MAX 

4S 

SS 

49 

56 

61 

71 

51 

63 

70 

47 

44 

47 

62 

65 

50 

50 

36 

41 

31 

S3 

S3 

50 

59 

61 

S3 

60 

63 

70 

47 

46 

43 

53.4 

M :  N 

38 

42 

40 

42 

50 

50 

43 

39 

47 

28 

31 

39 

45 

50 

41 

35 

28 

26 

22 

24 

31 

32 

46 

4  3 

34 

38 

55 

47 

34 

39 

37 

38.6 

OONALOSONVILLE 

MAX 

47 

42 

38 

44 

59 

6C. 

61 

60 

70 

71 

37 

46 

49 

64 

61 

52 

48 

34 

40 

36 

S7 

63 

64 

65 

SO 

54 

58 

68 

68 

46 

38 

53.4 

HIN 

27 

27 

.'9 

32 

36 

48 

34 

35 

33 

1  9 

20 

20 

22 

23 

29 

36 

32 

19 

1  7 

18 

29 

31 

32 

37 

34 

35 

37 

54 

24 

24 

25 

29.6 

CALL IANO 

MAX 

sa 

48 

4S 

64 

60 

60 

71 

-,9 

60 

70 

40 

40 

47 

65 

64 

52 

49 

40 

41 

39 

55 

61 

48 

60 

55 

56 

61 

70 

70 

51 

49 

SS  .2 

MIN 

38 

3  3 

32 

31 

41 

48 

4  1 

39 

40 

23 

23 

28 

36 

35 

38 

36 

23 

25 

21 

24 

2  8 

31 

44 

46 

30 

35 

40 

52 

31 

30 

29 

33  .9 

HOUMA 

MAX 

46 

42 

49 

51 

G  3 

6  Si 

70 

55 

71 

68 

49 

49 

52 

62 

57 

51 

40 

41 

40 

41 

58 

58 

61 

55 

57 

61 

69 

72 

65 

39 

44 

55  .0 

MIN 

31 

31 

3  | 

36 

43 

48 

42 

39 

4  4 

21 

21 

27 

36 

47 

43 

34 

22 

2  4 

19 

20 

31 

30 

33 

42 

34 

36 

39 

55 

27 

28 

34 

33.8 

NEW  ORLEANS  HSHO  AP 

"m 

42 

41 

43 

57 

64 

73 

51 

60 

72 

38 

41 

48 

61 

65 

48 

46 

35 

39 

33 

57 

60 

54 

57 

59 

56 

61 

70 

69 

43 

40 

44 

52.5 

MIN 

32 

K 

37 

43 

48 

46 

38 

3B 

37 

24 

27 

35 

42 

48 

32 

28 

23 

25 

19 

24 

25 

29 

43 

37 

31 

33 

50 

35 

28 

35 

34 

34  .2 

N  0  AOBON  MSFO  CI 

Hfl « 

4  1 

41 

42 

57 

66 

73 

52 

61 

72 

41 

43 

49 

61 

67 

49 

49 

35 

39 

34 

56 

62 

55 

58 

60 

55 

62 

71 

70 

44 

42 

43 

53.2 

MIN 

32 

32 

16 

41 

51 

48 

44 

44 

41 

26 

27 

36 

44 

49 

39 

30 

25 

31 

22 

29 

33 

36 

45 

41 

36 

38 

55 

37 

29 

37 

36 

37.1 

PARAOIS  7  S 

47 

42 

4  6 

59 

66 

73 

71 

60 

72 

63 

41 

48 

54 

66 

58 

49 

42 

40 

39 

55 

62 

62 

56 

59 

57 

59 

70 

72 

66 

44 

43 

56.1 

MIN 

30 

33 

35 

42 

50 

48 

42 

40 

51 

22 

2  2 

33 

42 

52 

39 

31 

22 

24 

18 

24 

27 

27 

42 

49 

35 

34 

51 

54 

25 

28 

33 

35.6 

PLAOUEHINES  EXP  STA 

nai 

40 

43 

46 

57 

57 

70 

60 

S4 

64 

55 

40 

46 

54 

55 

48 

40 

37 

33 

55 

60 

51 

S3 

57 

54 

59 

68 

72 

60 

40 

44 

52.6 

MIN 

31 

37 

36 

40 

46 

46 

40 

33 

49 

28 

30 

36 

4  1 

50 

40 

31 

23 

21 

19 

19 

27 

28 

43 

47 

30 

31 

51 

53 

29 

29 

32 

35.4 

QUARANTINE 

nnx 

SI 

52 

SI 

46 

61 

6  2 

69 

49 

64 

65 

40 

44 

51 

63 

6  0 

48 

50 

39 

44 

35 

SO 

58 

56 

59 

58 

51 

59 

62 

64 

49 

48 

53.5 

MIN 

38 

40 

41 

40 

45 

5  2 

45 

41 

44 

30 

29 

34 

43 

41 

44 

40 

29 

29 

22 

23 

34 

37 

45 

49 

SB 

38 

42 

46 

35 

35 

38 

38.3 

RESERVE 

"HI 

46 

45 

S9 

63 

69 

52 

69 

71 

38 

40 

47 

64 

6. 

52 

45 

38 

37 

36 

57 

61 

56 

51 

55 

59 

68 

70 

43 

53.9 

n  :n 

29 

35 

41 

47 

41 

39 

44 

21 

20 

.  4 

34 

41 

38 

34 

19 

20 

IB 

17 

29 

30 

32 

33 

32 

35 

52 

24 

28 

31  .7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

4S 

41 

4S 

60 

65 

^5 

71 

66 

75 

63 

40 

4  6 

58 

67 

57 

SO 

42 

39 

37 

56 

61 

56 

57 

63 

54 

60 

71 

72 

65 

43 

44 

56.0 

n|N 

30 

35 

3S 

40 

47 

46 

41 

37 

46 

23 

25 

36 

41 

60 

40 

32 

21 

2  9 

17 

23 

23 

30 

42 

48 

31 

32 

51 

55 

28 

34 

33 

35.  S 

THIBODAUX 

MAX 

50 

42 

41 

41 

65 

6  4 

73 

S4 

70 

71 

38 

43 

56 

62 

6; 

49 

49 

45 

40 

38 

56 

52 

SO 

5  9 

55 

57 

60 

71 

73 

46 

43 

54.0 

MIN 

30 

32 

)0 

35 

40 

38 

42 

41 

43 

21 

21 

2  3 

34 

34 

34 

36 

22 

24 

20 

20 

3  0 

31 

36 

12 

34 

34 

37 

50 

26 

27 

34 

32.3 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Louisimn 

JANUARY  1977 


DAY  OF  MONTH 

STATION 

a. 
a 
1  IN  1 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

I 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

15 

16 

1  7 

1 

19 

.'0 

21 

7  7 

2 1 

26 

7  7 

B 

.'3 

30 

31 

cr 

£ 

<r 

CALHOUN  EXP  STATION 

4 

Mfl< 

niN 

4b 
44 

4  4 

38 

39 
39 

39 
39 

46 

19 

5? 
43 

45 

•2 

5? 
40 

50 

4 : 

46 
45 

45 

36 

40 

35 

42 

3  1 

44 

37 

46 
41 

52 
<6 

44 

39 

42 

36 

(6 
16 

)8 
34 

45 

36 

50 
it 

4  i 

39 

43 

4 

4H 
4 

50 
1H 

5  1 
1  1 

62 
4  5 

5  1 
4' 

4  6 

19 

47 

39 

45.6 
39.2 

CLINTON  S  SE 

4 

no< 
n  [  N 

SI 
44 

44 

40 

to 

39 

44 

39 

5  1 

«2 

59 
49 

52 
46 

55 
45 

55 

4  4 

58 

4  9 

4  1 

19 

4  4 

36 

4  6 

37 

50 
3  8 

52 

4  6 

65 
4.' 

45 
4.' 

4? 

35 

4  1 

36 

40 

33 

4  ' 
14 

52 
16 

47 

38 

4  1 
4  | 

4  1 
4. 

62 
39 

47 
40 

5  9 
4  ' 

5  9 
4  6 

4  9 

19 

4iJ 

J8 

49.0 
40.7 

CROMLEY  EXP  STATION 

4 

M  1  N 

54 
44 

4S 
4  3 

4  5 

4  | 

45 

43 

50 
45 

55 
4  9 

53 
48 

5? 
46 

57 
4  7 

5  9 
4  ? 

47 
4  1 

46 

19 

46 
4  1 

5  1 
44 

53 
49 

S3 

46 

4  ' 

>: 

4  5 

40 

45 

16 

44 

411 

46 

IN 

50 
41 

4  7 
4  2 

49 
4  6 

4  9 
4  4 

5  J 
4  1 

60 

t  4 

68 
46 

6', 

16 

5  0 

4'. 

45 
4  1 

50-2 
43-6 

MOUHA 

4 

»». 

n  i  n 

4', 
41 

46 

31 

SI 

43 

5  ' 

44 

58 
4b 

59 
52 

59 
60 

6' 

46 

6! 
45 

55 

44 

4  6 
4  0 

4  J 

3  9 

52 
41 

56 
44 

6  6 
50 

51 
4  5 

46 

)9 

43 

38 

44 

37 

48 

37 

6  4 

37 

52 
40 

52 
3  7 

6  3 
37 

51 
4  1 

51 
37 

59 
4  3 

6  5 
52 

52 
4  5 

4  6 

2  6 

44 

34 

52. 1 
41 .5 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

4 

t-at 

45 
40 

4 

3  7 

3  7 
37 

40 

3  7 

46 

4,1 

5? 
46 

47 
4  1 

46 
4  1 

5: 

4  3 

52 

42 

3  ' 

4  1 

38 

44 

<8 

46 

19 

4  1 
42 

50 
4  0 

43 

19 

39 

35 

in 
(6 

37 
36 

42 

36 

42 

36 

4  1 

38 

44 

4  3 

4  ' 

39 

49 

36 

4  6 

19 

69 
46 

55 

4 

4  1 

16 

40 

38 

4S.0 

39.2 

RED  R1V  VALLEY  EXP  STA 

4 

HRX 

H :  N 

4  1 

3  8 

40 

35 

36 
35 

42 

35 

46 

48 

40 

»  4 

19 

48 

37 

4H 

I  « 

47 
42 

4  7 

3  i 

47 

33 

4  ) 
3  4 

47 

3  4 

45 

18 

4H 

36 

4  4 

38 

4  0 

14 

39 

14 

i  1 
31 

4 

3  3 

4  6 

35 

43 

36 

4  ! 

19 

48 

19 

4  9 

16 

49 

36 

55 
37 

5  4 

36 

4  1 

37 

16 

3b 

44  .8 

36.3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

MAX 

niN 

42 

3b 

3b 
35 

37 
3S 

39 
37 

45 

3  9 

50 
44 

4  4 

43 

48 

4/ 

JH 

42 

49 

38 

16 
36 

38 
36 

42 

36 

46 

37 

48 

40 

50 
39 

4  1 
34 

IS 

14 

35 
33 

34 

3  1 

42 
34 

46 

36 

45 

38 

4  7 
4  1 

4  2 

3  7 

47 

3  1 

47 

3  8 

60 
46 

62 
36 

4  0 

36 

37 
36 

43.1 

37. S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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E VRPORRT I  ON  AND  NINO 


LOUISIANA 
JANUARY  1977 


STPTION 


DRY  OF  MONTH 


7     8     9     10    11    12    1  3    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


north  centrrl  02 
cblhoun  exp  station 

northeast  03 
sb  int  joseph  exp  sir 

east  centrrl  06 
lsu  ben-hur  exp  sir 


SOUTHEAST 
HOUHR 


EVAP 
H  I  NO 


.03  .0?  .06 
36    S7     13     39|  96 


.09 
ZQj    16|  46 


UINC 
HAX 
NIN 


.05 

107 
S9  62 


2348 
55-  4 

37. S 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


LOUISIANA 
JANUARr  1977 


DAY  OF  MONTH 


ID 


1  S 


IB 


20 


i  i 


25 


28 


30 


NORTHWEST 
COTTON  VALLET 

LOGANSPORT  4  ENE 

MINOEN 

PLAIN  OEALINC 
SHREVEPORT  NSO  AP 

HESTDALE  3  SW 

NORTH  CENTRAL 
FARMERVILLE 

HOMER  EXP  STATION 

MONROE  FAA  AP 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MINNFIELO  2  W 

NORTHEAST  C 
BASTROP 

EPPS  6  H 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

W I NNSBORO 

WEST  CENTRAL  0 
ASHLAND  2  S 

CONVERSE 

LEESVILLE 

MANY 

NATCHI TOCHES 

■  ■  ■ 

CENTRAL  0! 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

BELAH  FIRE  TONER 

MINESTON  4  NNE 

MELVILLE 

OLD  RIVER  LOCK 

■  a  ■ 

EAST  CENTRAL  Of 
AMITE 

BATON  ROUGE  NSO  AP 

BOGALUSA 
COVINGTON  4  NNN 
FRANKL I NTON  3  SH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.S 

s 


4.5 

S 


6.0 
5 


2.0 
2 


2.S 
2 


4.S 


I  .8 

2 


6.0 
6 


3.0 

3 


5.0 

S 


4  .0 

2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND  Louisiana 

JONU«R<  1 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

?0 

?  I 

22 

.'3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENSBURG 
MANMONO  3  NW 

SOUtMHEST  07 
CROWLET  EXP  STATION 

JENNINGS 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

■  ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  Z  SU 
LAFAYETTE  FAA  «P 
NEM  IBERIA  S  NM 

■  ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

NEW  ORLEANS  HSHO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

SNOWFALL 
SN  ON  CN[ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

) 

T 

1 

T 

r 

T 
T 

1  .0 

1 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JANUARY  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

IL 

c 

a 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

E 

UJ 

a- 
u 

UJ 

cr 
a_ 

CL 
CZ 

UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES ) 

ABBE  V [ LLE 

0007 

07 

VERM  I L I  ON 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

r 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

RLEXRNDRIR  WSO  RP 

0104 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  i 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

o  o  c  t  o  r»  o 

BR5  T  HOP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

SP 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BRTON  ROUGE  WSO  RP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I  BERV I LLE 

1 

30 

08 

91 

1  9 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEflVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELRH  F I  RE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

B I ENV I LLE  3  NE 

0800 

02 

B  I  ENV  I  LLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGRLUSfl 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PL AOUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSSIER  CITY 

1200 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

32 

93 

43 

170 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  i 

3 1 

23 

92 

43 

1  1 0 

MID 

MIO 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

C ARV I LLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV  I  LLE 

8 

30 

12 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILL IAM  R .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C 

H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
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2212 

07 

ACADIA 
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15 
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25 

8A 

8A 

GH 
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OE  QUINCY  4  N 
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3 1 

93 

26 
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8A 

8A 
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LA  CORR  ANO   INO  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

1  8 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

00NAL0S0NV  I  LLE 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  I ZABE  TH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9 1 

34 

99 

8A 

8A 

c 

H 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

EUN ICE 

2981 

05 

ST  LANORY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H.  FONTENOT 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H .  W .   THURSTON  .  JR  . 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 
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29 

49 

9 1 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKL I N TON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 
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30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  i 

32 

1  2 

93 

50 
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MARGARET  E.  JAMISON 
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7A 
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09 
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TOWN  OF  GREENSBURG 
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59 
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MRS.  LAURA  L-  CAMPBELL 
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3979 
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CAMERON 
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93 

25 
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LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
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57 

93 
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7A 
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05 
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31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 
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IRV1N  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

22 

93 

23 
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8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLA I  BORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 
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8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 
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29 

35 

90 

44 
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8A 

8A 

GH 

USDA -SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 
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08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9 1 

43 

20 

8A 

H 

USOA  4  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C 

H 

MARION  E  8LANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITEO  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

0 1 

37 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
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30 
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H 
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7 
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92 

48 
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8A 

H 
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5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

( 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C  R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

1 6 

240 

8A 

8A 

c 

H 

IfCMCC      M         Mil    1  CD 

JHMtb  M .   MI LLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 
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5P 

5P 

r 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 
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LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKSV I LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTAU 

MINDEN 

MITTIE  2  SE 
MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
MOORINGSPORT   1  N 
MORGAN  CITY 
NATCHI TOCHES 
NEW   IBERIA  5  NW 
NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  ADBON  WSFO  CI 


NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ROADS  5 
OAKDALE 
OAK  GROVE 


ALGIERS 

CITRUS 

DUBL  IN 

JEFFERSON 

JOURDAN 

LONDON 

METAIRIE 

ESE 


OAKNOL  I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PARADIS  7  S 
PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
PLAIN  DEALING 
PLAQUEMINES  EXP  STA 

PORT  ALLEN 
QUARANT INE 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
ROOESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAINT  BERNARD 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
ST.  LANDRY 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  AP 
SIMMESPORT 
SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 
SUGARTOWN 
SULPHUR 
TALLULAH 
THIBODAUX 
VERMILION  LOCK 
V  I  DAL  I A  NO  2 
WESTDALE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
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LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  OF  MARKSV I LLE 
HERSHEL  L-  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 
W.   G.  SPARKMAN 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  MONROE 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.  RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG.  AND  WTR.  BD  . 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 

PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
RUDOLPH  MELANC AN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS.  JR. 
LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

CITY-POPT  ALLEN  SEW  PL  T 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF  . 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
FODCHAUX-HENDERSON 
LA  WLDLF  4  FISH  COMM 
MRS.   JO  B •  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

INACTIVE  5/31/76 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
JOSEPH  R  HUDGENS 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
HAROLD  L  ATWELL 
MRS  RUTH  M  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 
MRS  PEARL  M  MCDONALD 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
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WINNSBORO 
W  I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9806 
9809 
9865 
9930 


FRANKL  IN 

MINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


32  09 

32  02 

31  07 

30  38 


91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


80 
220 
116 

85 


C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 
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Additional  Information  regarding  the  climate  ol  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement'  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S°T.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.   Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  :    Buff  Terrace  Bare  0.1°  to  south 

Crowley  Exp.  Station  Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  :     Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.  :     Sharkey  clay  Bare  Level 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

"    P?eclpltatronrDatad)nE  a™OUntS  are  essentl*Hy  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEW  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes, 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  fi-c 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  1 


and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
ng  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin 

"Soli  Temperature"  table. 


H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION    3-BLACK     4-CALCASIEU    5-GULF  OF  MEXICO    6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
y  OUACHITA     10— PEARL     11— RED     12— SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


!"  H?storv"  r^r  ?h,^%^f  y  ?  c?*nS*s  ln  locations  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Tf  rn°IJ„J  ,    f?  5  ?         "  ,P     ,  CeDtS4.    Slnllar  ^formation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  la  the  latest  annual  issue 

of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building 
Ashevllle,   N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

  FEBRUARY  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO.   OF  OATS 

SNOk 

.  SLEET 

NO 

.   OF  DOTS 

STAT ION 

nax. 

MIN. 

a  Z 

|| 

I 

Is 

g. 

a  o 

a 

I 

I 

5 

2  o 

a 

S 

si 

ii 

O  u. 

a 

?  o 

o 

"? 

- 

a        ■  ■ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
MINOEN 

PLAIN  DEAL  INC 

REG  RIV  VALLET  EXP  STA 

62.4 
67.2 
63.6 
62.6 
61  .8 

30.9 
35  .8 
33.4 
30  . 1 
35.8 

46.7 
5 1  . 5 
48.5 
46  .4 
48.8 

-1.1 
-  1.9 

87 
66 
65 
88 
86 

26 
25 
26 
26 
26 

18 
20 
20 
IS 
16 

i 

510 
380 
459 
5 1  8 
452 

a 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

a 

0 

21 

i  4 

16 
20 
12 

0 

0 
0 
0 
0 

2.99 
4  .95 

3.59 
3  .02 
2.92 

.82 

-  .83 

-  1  .09 

1  .57 
1  .27 
2.05 
1  .32 
1  .65 

12 
12- 
12 
1 2 
12 

T 

.0 
.0 
■  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

b 

5 
5 
5 

4 

1 

? 
2 
2 

1 

1 

1 
1 

SHREVEPORT  HSO  AP  R 

65  .0 

36.6 

50.8 

.3 

89 

25 

21 

i 

399 

0 

0 

1  2 

0 

3-68 

-  .03 

3.08 

1  1 

.0 

1 

1 

a 

1 

1 

DIVISION 

48  .8 

-  .8 

3.53 

-  .69 

T 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
FARMERVILLE 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE  FAR  AP 

63.8 
62.2 
64.8 
60.  SM 

36.4 
34.1 

36.3 
33. 6M 
40  •  3 

50.1 
48. 2 
50.6 
47. 1M 

52  -S 

-   I  .9 
2  .7 

87 
85 
87 
73 
86 

25 

26 

25 

25. 

25 

20 
20 
22 
19 
26 

, 

16. 

417 
469 
404 

512 
356 

0 

0 

o 

0 
0 

0 
0 
f] 

0 

0 

:  3 
1  5 

1  1 
15 
6 

0 
0 

Q 

0 
0 

3.96 
2  .55 
1  .87 
3.28 
2.12 

-  2.10 

-  2.99 

-  2.71 

2.23 
1.19 

.66 
2.10 

.67 

1  1 
12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

s 

3 
5 

'j 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

0 
1 

0 

MONROE  CITY 
MONROE  NE  LA  UNIV 
RUSTON-LA  TECH  UN  1 V 
HINNF IELD  2  H 

65-0 
62.1 
63. 6M 
65.  3 

37.5 
32.8 
36. 1M 
35. 7 

51.3 
47.5 
49. 9M 

50. S 

.8 

-   1  .0 

BS 
86 
6'' 
86 

25 
26 
26 
2S 

23 
19 
20 
20 

| 

IB  ! 
490 
418 
407 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

10 

16 
14 

1  r, 

0 
0 
11 

0 

2  .25 
3.15 
3.33 
2.60 

-  1  .43 

-  2.51 

1.10 
1  .40 
1  .39 
•  89 

1  2 
12 
12 
3 

•  0 
.0 

.0 
■  0 

0 

1 

0 
0 

1 

6 

4 

s 

1 

2 
3 
2 

1 

1 

2 
0 

DIVISION 

49.7 

-  .2 

2.79 

-  2.06 

.0 

■       ■  ■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  H 

LAKE  PROVIDENCE 

TALLULAM 

65.7 
60.6 
61.4 
61  .3 
61  .9 

37.7 
37.3 
36.8 
38.3 
35.0 

51  .7 
49.0 
49-1 
49.6 
48.5 

I  .6 
.0 

-  1-2 

-  1  .5 

HI, 
84 
85 
82 
81 

25 
26 
26 
26 
26 

21 
20 
21 
21 
20 

1 

375 
451 
445 
424 
462 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
Q 
0 
0 

1IJ 
1 1 
1 1 
1 1 

13 

u 
[J 

0 
0 

0 

1  .77 
1  .28 
1  .31 
3  .05 
1  .88 

-  3.28 

-  4.19 

-  3.14 

•  95 
.42 
.45 

.78 

12 
12 
24 

27 

■  0 
-0 
.0 

.0 

0 
0 
2 
0 
0 

1 

4 
4 

6 

1 

0 
0 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

W I NNSBORO 

62.7 

35.1 

48.9 

-   1  .6 

64 

26 

20 

1 

447 

0 

0 

12 

0 

1  .61 

-  3.25 

•  51 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

49.5 

.4 

1  .82 

-  3.36 

.0 

■      >  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 

63.8 

66.0 
64  .3 
65. 4M 

34  .  1 

35.3 
33.8 
37. 3M 

49.0 
48.6 
50.7 
49.1 
51  .4M 

-  2.3 

-  1  .2 

87 
85 
85 
87 
89 

26 
26 
26 
26 
26 

18 
21 
22 
20 
24 

455 
4S8 
406 
4  4  7 

385 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

15 
18 
15 
17 
1  I 

0 
0 

a 

0 
0 

3.27 
2  .74 
1  .82 

2.53 

-  3.17 

-  2.18 

1  .51 
1  .00 
1  .17 
•  78 
1  .15 

12 
12 
3 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
4 

3 
3 
1 
3 
3 

1 
1 
1 

0 

1 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

65.3 

36.6 

51  .0 

84 

26 

23 

1 

393 

0 

0 

10 

0 

2.07 

1  .60 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

SO.O 

-  2.1 

2.43 

-  2.29 

.0 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BELAH  FIRE  TONER 
BOYCE  3  HNH 
BUNK  IE 

64.8 
65. 1 
65. 8 
65.1 
64.3 

37.3 
38.9 
39.2 
38.9 
38.3 

51  .1 
52. 0 
S2.5 
52.0 
51  .3 

1  .5 
-   1  .3 

85 
85 
85 
83 
82 

26 
25 
26 
25 
26 

25 
23 
22 
25 
27 

1 
I 
1 
1 
1 

391 
362 
356 
364 
382 

0 

a 

0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

9 

10 

1 1 

6 

7 

0 
0 
0 
0 

0 

2.10 
2.01 
2.53 
2.08 
2.62 

-  2-69 

-  2.25 

.98 
.95 
1.31 
1  .17 
•  90 

3 
3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.  0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
5 

1 
1 
1 
1 
3 

0 
0 

1 
I 
0 

ORAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

65.4 
64  .6 
63.5 
63.9 
66.1 

41  .8 
34.0 
38.  1 
36.8 
47.2 

53.6 
49.3 
SO  .6 
50.4 
56.7 

78 
84 

85 
B  D 
BO 

25 
26 
26 
26 
26 

27 
22 
25 
25 
27 

I 
1 
1 
1 
1 

316 

n 

397 

409 

244 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

rl 

5 

1  5 
1 

3 

n 

0 
0 

0 

3.40 

1  .90 
2.21 
2.28 

2  .48 

-   1  .62 

1  .61 
1  .09 
.  8 1 
1  .32 
1  .45 

3 
3 

3 
3 

.0 
.0 

.0 

.0 

n 

0 
0 

0 

3 

b 
S 
4 

3 
1 
2 

1 

2 

2 
1 

0 
1 

1 

MELVILLE 

OLO  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
WOODHORTH  2  SE 

63.0 
63.9 
63. S 
63.6 
65.7 

35.9 
37.4 
34.3 
33.0 
38-6 

49.5 
SO. 7 
48.9 
48.3 

52.2 

-S.I 

80 
85 

6: 

86 
BS 

26 
26 
26 
26 
26 

23 
26 
23 
20 
25 

1 

1 6 
17. 

1 

1 

429 
394 
444 

468 

368 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

:  i 
7 
14 

I  5 
6 

0 
0 
0 

n 

0 

5.26 

2  .87 
2.87 
2.37 

.03 
-  2.54 

1  .38 
1  .40 
1  .08 
1  .21 
1  .45 

3 
3 
27 
3 
3 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 

s 

b 

5 
3 
I 

2 

3 
2 
1 
1 
1 

DIVISION 

51  .3 

-   1  .8 

2.60 

-  2.18 

.0 

■      ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  HSO  AP  R 
BOGALUSA 
CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  NNH 

65.6 
65. 0 
64  .5 
62.8 
65.9 

39.0 
41.1 
35.4 
38.2 
38.0 

52.3 
53-1 
SO.O 
50.  S 
52.0 

-  1  .0 

.8 

-  3.3 

-  3.0 

-  2.8 

82 
84 
83 
83 
81 

27. 

25 

27 

26 

26 

25 
26 
25 
25 
23 

16 
1 

2. 
16 
1 

356 
331 
416 
402 
369 

Q 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 
14 

1 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2  .45 
3.89 
2  -61 
4.31 

3.35 

-  .87 

-  2.55 

-  .91 

-  1  .85 

.94 
2-20 

■  98 
1  .72 
1  -60 

3 
3 
27 
24 
3 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 

6 

4 

3 
3 
2 
S 
2 

0 
1 

0 

1 

2 

FRANKL INTON  3  SH 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NH 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

SLIDELL  HSO  RFC 

64.  S 
63.8 
64.7 

63.5 
63.2 

36.3 
37.1 
37.4 
38.9 
38.1 

SO. 4 

SO. 5 
51  .  1 
SI  .2 
50.7 

-  4  .0 

81 
81 
84 
81 
80 

25 
25 
27 
26 
27 

23 
25 
23 
26 
25 

1 

16. 

6- 
16 

1 

406 
401 
391 
383 
394 

0 
n 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  2 
12 
12 
6 
I  0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.54 
4. 54 

3.S6 
2.59 
2  .55 

-   1  .99 

1  -00 

1  .52 

2  .40 
1  .28 

•  89 

3 
12 
3 
3 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
4 

5 

4 

2 
3 
2 
2 
2 

1 

2 
1 
1 
0 

DIVISION 

51  .2 

-  2.7 

3.24 

-  2.00 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERRTURE 

PREC IP  I TPT I  ON 

Dl 

DAYS 

SNOh. 

SLEET 

MC  - 

OF 

DAYS 

STATION 

■J 

g 

nnx. 

nlN- 

g 
_ 

x 

Ok  z 

•E 

c 

*' 

r 

| 

o  E 

j= 

& 

o  o 

3 

i 

% 

2  - 

o 

s 

,_ 

?. - 

1  . 

5 

u 

a 

o 

*  - 

<z  1 

r 

u 

&§ 

a  e 

a 

I 

- 

a  c 

£  c 

1  J 

; 

a 

° 

g 

o 

J 

s 

S  I 

g 

■;i 

S 

a  g 

SOUTHWEST  07 

CROHLEY  EXP  STATION 

53,4 

41  .2 

52  •  3 

80 

26 

29 

j 

350 

0 

0 

J 

0 

2 

-1 9 

-  2.27 

1.01 

27 

•  0 

0 

i 

3 

1 

OE  0U1NCT  4  N 

M 

36.4 

M 

80 

26 

75 

1 

0 

0 

:  ! 

0 

I 

H. 

-  3.06 

.60 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DE  HI  DOER 

64  .6 

38.5 

51  -6 

83 

26 

2S 

1 

377 

0 

0 

7 

0 

? 

60 

1  .95 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

ELIZABETH 

65.2 

36-4 

50.8 

-  2.0 

84 

26 

24 

I6< 

393 

n 

I  a 

Q 

2 

)4 

-  2. 55 

1  .30 

3 

.0 

0 

5 

] 

1 

HACKBERRY  8  SSH 

62.  4H 

46. OM 

54. 2M 

-  .3 

74 

25- 

34 

1 

299 

0 

0 

0 

0 

1 

S3 

-  2.28 

.88 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

JENN I NCS 

63  .9 

40.2 

52.1 

-  3.S 

83 

26 

28 

1 

3b  3 

1 1 

Q 

4 

Q 

3 

1  1 

-  2.06 

1  -95 

3 

•  0 

0 

5 

2 

1 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

61  -9 

43-8 

52  -9 

-  1 .6 

74 

26 

3 1 

1 7 

335 

o 

Q 

2 

o 

1 

H 

-  3  .00 

.80 

3 

-0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

64  .9 

43-4 

54.2 

-  .9 

80 

25 

31 

16 

300 

g 

2 

o 

1 

52 

-  2.95 

.84 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

OBERL IN  F IRE  TONER 

65.4 

40.4 

52.9 

Bl 

26 

26 

1 

34  1 

Q 

7 

Q 

2 

is 

■  B5 

3 

■  0 

0 

3 

2 

0 

ROCKEFELLER  NL  REFUCE 

62  .7 

4  1.8 

52 . 3 

74 

27. 

3 1 

1 

35 1 

0 

a 

3 

0 

| 

y  3 

.91 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

VERMILION  LOCK 

62  . 8 

38.9 

50  -9 

4 

26* 

25 

1 

390 

0 

0 

.' 

a 

| 

'7  4 

.76 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

-  2.0 

2 

i  I 

-  2.58 

.0 

■      ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

65.4 

40.9 

53.2 

-   1  .6 

so 

25 

27 

1 

334 

o 

o 

2 

15 

-  2.80 

1  .02 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

FRANKL IN  3  NH 

64  .9M 

43.6 

54. 3M 

-  2.0 

77 

25 

31 

16. 

306 

Q 

Q 

2 

n 

2 

3.' 

-  2.52 

1  .06 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

65  . 3 

43  .5 

54.4 

.  3 

79 

25 

30 

1 

29 1 

0 

0 

' 

0 

] 

rt 

-  2*65 

.59 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

MORGAN  CITY 

64  .0 

42  •  1 

S3 .  1 

-  3-7 

79 

27 

32 

1 

328 

0 

0 

1 

0 

3 

1  0 

-  1.82 

.90 

3 

•  0 

0 

5 

4 

0 

NEh   IBERIA  S  NH 

64.3 

40.6 

52  .5 

77 

26 

27 

1 

347 

(j 

0 

4 

Q 

1 

y  J 

.62 

12 

■  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

53.5 

-   1  -9 

2 

7  8 

-  2.44 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  HSO 

62  . 1 

47  .4 

54  -6 

78 

26 

36 

16 

291 

0 

0 

a 

0 

1 

65 

1  .00 

3 

•  0 

0 

2 

2 

1 

OONALOSONV ILLE 

63.4 

40-5 

52.0 

-  4  .5 

82 

26 

29 

1 

361 

0 

0 

3 

0 

2 

06 

.75 

27 

.0 

0 

A 

2 

0 

GALL IANO 

62.3 

43.7 

53.0 

76 

24 

32 

1 

334 

0 

0 

1 

0 

1 

BE 

.73 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOUMA 

65  . 1 

42.9 

54.0 

-   3  ■  7 

80 

26 

31 

j 

306 

0 

0 

2 

0 

1 

7  3 

-  2  .88 

.66 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

64.5 

43.1 

53.8 

-   1  .6 

83 

26 

30 

7 

318 

0 

0 

/ 

0 

2 

75 

-  2.07 

1  .25 

3 

.0 

0 

S 

2 

2 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

64.8 

46.6 

55.7 

-  .7 

B3 

26 

35 

1 

265 

0 

0 

0 

0 

2 

59 

-  2.22 

.98 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

PARAOIS  7  S 

66  . 1 

41  .4 

53.8 

79 

26 

25 

1 

310 

0 

0 

5 

0 

2 

44 

-  2.83 

.90 

27 

•  0 

0 

5 

2 

0 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

64.1 

42.3 

S3. 2 

80 

26 

29 

1 

331 

0 

0 

3 

0 

2 

74 

.92 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

QUARANTINE 

60-9 

47.0 

54.0 

73 

12 

38 

2» 

304 

0 

0 

0 

0 

2 

24 

.65 

4 

.0 

0 

4 

3 

0 

RESERVE 

62. 2M 

38- 8H 

50  -5M 

-  3.9 

80 

27 

27 

1 

419 

0 

0 

5 

0 

2 

26 

-  3.03 

1  -08 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

66.1 

43.0 

54.6 

85 

26 

30 

16- 

299 

0 

0 

3 

0 

2 

73 

1  .42 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

TMIBOOAUX 

64.8 

4  1.9 

53.4 

-  3.3 

80 

27. 

30 

I 

320 

0 

0 

4 

0 

3 

16 

-  2.11 

1  .00 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

S3- 6 

-  3.1 

2 

3  5 

-  2.45 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLON INO  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NOBTHMEST  0 

BOSS  ICQ  CITY 
COTTON  VALLEY 
GLOSTEQ   1  U 
HANNA   3  S 
HOSSTON 

KE ITWVILLE 
KORAN 

LOGANSPOBT  4  CUE 
MANSF IELO  3  USU 

HINDU 

WBOBINGSPOBT   ]  N 

PLAIN  OCAL  IMG 

aCO  BIV  VALLEY  EXP  STI 

BOOCSSA 

ShBEVCPOBT  US3  AP 


NQBTI 


CCNTBAL 


BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
-OLUNBIA  LOCKS 
F ABHEBVILLE 
HAYNESVILLE    2  WSU 


f«NROE    NE    LA  UNIV 
RUSTON 

BUSTON-LA    TECH  UNIV 

SPCABSVILLC  FIRC  T» 
STEBL IMG TON 


NOB THE AST  ft 

BASTBOP 

EPPS  B  U 

LAKE  PBBVIOENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


bCST  i 


NTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GBANQ  ECOBE 
HOOGCS  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTBAL  0! 

ALEXANDRIA 
ALEXAflDBIA  USB  AP 
BEAvEfl  FIRE  TOMEB 
BCLAH  FIBE  TQMEB 
BOTCE  3  HMM 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
H I NE  S  TON   4  NNC 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

mm  «  S 

NWBKSVlLLE 

tCLVILLE 

NEW  BOADS  5  ESE 

OLD  RIVCR  LOCK 
OLLA  3  S5U 
OPCLOUSAS 
P8BT  ALLEN 
SIMTCSPOBT 


EAST  CENTRAL  06 

AB I TA  SPBINGS  FIBE  TUB 
AMITE 

BATON  ROUGE  bISO  AP 

BOGAL  USA 

CL  IN  TON  5  SC 

COVINGTON  4  NNU 
FQANKL IN  TON  3  SW 
GRECNSBUBG 
GBCCNtCLL  SPRINGS 
mAITONO  3  «M 

KENTHOOO 

LSU  BCN-MUR  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL  RIVCR  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  F IRE  TQuER 

ShEBIDAN  FIBE  TOMER 
SI IOCLL  W50  RFC 

SPRINGVILLE    FIRE  TOMEB 

2ACMABT  Z  ESE 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I Nl 
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IG  STAT [ ON  INOEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
A66EVHLC 

CBOwlEY  EXP  STATION 
DC  ouincr  4  N 

DC  B I  DOE  B 
CL  IIABETH 

hac«berby  a  ssw 

JENNINGS 
KINDER  3  U 
LAKE   ARTHUB    10  SH 
CHABLCS  2  N 

LA«E  CHABLES  USD  AP 

LONGvILLE 

HEBKNTAU 

MITTIE  3  SE 
OAROAlE 

OBEBL  IN  riBC  TQkCB 
BOCXEFEllER  t*  REFUGE 
SUGABTOWN 

SUL  PhuB 

VCBHIL ION  LOCK 


SOUT 


CENTBAL 


BAYOU  SQBBEL  LOCK 
CAQvIllE  3  SW 
FBANKL IN  3  NW 
JEANEBCTTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   F  AA  AP 


SOUTHEAST  00 

BOOTH V IL  L  E  USD 
OONALOSONVrttC 
GAL  I IANO 

NEW  OBLEANS  NF   MSB  CI 


OBLEANS  wSWQ  AP 
0  ADBBN  WSFQ  CI 
U  OBLEANS  ALGIERS 
W  OBLEANS  CITBUS 


NEW  OBLEANS  JEFFERSON 
NEW  OBLEANS  JOUBOAN 
NEM  OBLEANS  LONDON 
NEM  ORLEANS  NCTAIBIE 
PABAOIS   7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

BESEBVE 

SAINT  BERNARD 

ThIBOOAUX 


3.01 

a. is 

3.33 
3.03 


DAY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBM0N  IN0E» 
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DAILY  TEMPERATURES 


^TRT  I  FIN 

DAY  OF  MONTH 

0 
a. 

(E 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  B 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

cr 

NORTHHEST  01 

COTTON  VALLEY 

1RX 

40 

5? 

55 

58 

6; 

52 

56 

53 

SS 

64 

68 

57 

66 

69 

6? 

51 

57 

71 

74 

67 

65 

73 

72 

73 

74 

87 

68 

57 

62.4 

n  i  n 

18 

20 

32 

38 

28 

22 

22 

30 

24 

24 

29 

a> 

72 

3? 

30 

2  7 

22 

30 

33 

36 

25 

32 

50 

45 

45 

SO 

30 

28 

30.9 

L0GANSP0RT  4  ENE 

Mm  , 

50 

£0 

58 

62 

6  9 

59 

56 

56 

65 

66 

63 

65 

72 

74 

£.7 

60 

'5 

16 

74 

68 

74 

75 

75 

80 

86 

64 

61 

66 

67.2 

min 

20 

25 

' ; 

39 

35 

2  3 

3  2 

30 

25 

26 

49 

SO 

32 

33 

35 

7  3 

30 

44 

45 

26 

30 

SO 

65 

45 

53 

SI 

31 

28 

35.  B 

n INOEN 

MM  I 

41 

52 

59 

59 

52 

55 

60 

54 

65 

6'' 

68 

58 

53 

74 

70 

55 

57 

73 

73 

65 

67 

74 

71 

73 

75 

85 

68 

59 

63.6 

UN 

20 

22 

29 

38 

32 

28 

26 

27 

76 

76 

42 

49 

33 

33 

32 

25 

22 

3S 

39 

2  9 

31 

38 

50 

44 

44 

S3 

31 

29 

33.4 

PLAIN  DEAL [NO 

"« ■ 

40 

53 

53 

56 

61 

52 

56 

S3 

55 

65 

67 

62 

59 

71 

67 

51 

56 

74 

75 

62 

67 

75 

72 

72 

75 

88 

67 

59 

62.6 

MIN 

IS 

18 

1 

33 

28 

22 

22 

76 

7  7 

23 

32 

47 

30 

30 

2  7 

21 

22 

28 

34 

25 

27 

31 

52 

51 

43 

48 

76 

27 

30.1 

REO  R[V  VALLEY  EXP  STR 

MAX 

5  i 

67 

72 

72 

7  j 

76 

66 

68 

59 

61  .8 

MIN 

5 

33 

16 

•a 

26 

30 

30 

2  1 

78 

J6 

at 

!i 

J : 

33 

27 

30 

41 

41 

•3 

)S 

42 

53 

62 

51 

5  7 

32 

30 

35.8 

SHREVEPORT  HSO  AP 

in . 

so 

S3 

59 

62 

54 

53 

6  6 

SS 

6.1 

•7 

60 

56 

73 

72 

53 

59 

76 

76 

6  6 

70 

77 

74 

74 

79 

89 

69 

61 

66 

65-0 

MIN 

21 

29 

.i  | 

38 

30 

25 

29 

32 

28 

37 

49 

42 

33 

41 

33 

7  6 

36 

45 

36 

26 

34 

50 

56 

51 

55 

43 

31 

36.6 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

mi . 

50 

56 

5  1 

60 

S4 

66 

54 

54 

s: 

67 

61 

59 

66 

73 

52 

57 

72 

74 

68 

65 

73 

70 

75 

7S 

87 

73 

57 

61 

63.8 

n :  n 

20 

24 

42 

40 

32 

23 

to 

31 

76 

30 

46 

44 

33 

38 

31 

23 

17 

44 

39 

2  9 

34 

54 

57 

54 

57 

44 

34 

28 

36.4 

CALHOUN  EXP  STAT  ION 

3e 

51 

5-: 

47 

6  ] 

51 

S3 

SO 

S2 

63 

67 

3  8 

61 

69 

75 

SO 

55 

72 

75 

6  6 

64 

73 

71 

74 

75 

65 

75 

58 

62.2 

- ;  N 

20 

22 

29 

42 

31 

22 

25 

27 

24 

2B 

31 

48 

34 

40 

35 

21 

26 

35 

43 

26 

31 

37 

51 

56 

52 

57 

34 

34.1 

FARHERVILLE 

. 

50 

54 

50 

62 

3  9 

54 

52 

54 

6  3 

67 

61 

6  3 

69 

73 

61 

55 

72 

74 

73 

63 

73 

71 

73 

7  5 

87 

63 

59 

64 

64  .8 

MIN 

22 

23 

)9 

42 

33 

7  3 

2  7 

27 

2S 

30 

47 

50 

33 

38 

30 

22 

33 

50 

39 

27 

34 

49 

S3 

56 

46 

54 

35 

29 

36.3 

HOMER  EXP  STATION 

Ml,  « 

40 

53 

56 

59 

5  9 

53 

55 

51 

54 

64 

6  6 

58 

55 

68 

69 

50 

S6 

70 

73 

65 

72 

72 

73 

se 

60.5 

MIN 

19 

24 

32 

37 

31 

22 

76 

27 

24 

33 

37 

44 

31 

41 

79 

21 

30 

38 

48 

2  6 

33 

43 

54 

46 

50 

31 

28 

33.6 
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49 

S3 
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39 

44 

3  5 
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38 
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37 

51 

6  0 

58 

55 

48 

38 

33 

40.3 

MONROE  CITY 

MR  ■ 

46 

52 

SO 

6  1 

60 

SI 

48 

52 

62 

67 

6  6 

62 

66 

75 

7  0 

6  3 

72 

74 

74 

65 

73 

71 

75 

75 

85 

84 

68 

65 

65.0 

MIN 

i  3 

24 

•< 

40 

35 

25 

79 

28 

27 

il 

45 

49 

36 

42 

3  5 

25 

37 

43 

37 

30 

35 

49 

50 

56 
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60 

37 

32 

37.5 
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41 

49 
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57 

61 

51 

51 

47 

52 

61 

68 

E  7 

64 

58 

74 

50 

53 

72 

75 

66 

52 

72 

72 

74 

7  5 

86 

74 

se 

62.1 

MIN 

:  9 

21 

22 

31 

3  6 

22 

3  9 

26 

23 

24 

31 

47 

36 

33 

36 

21 

24 

34 

42 

26 

30 

32 

SO 

55 

50 

54 

36 

28 

32.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MR  I 

SO 

6 

52 

54 

65 

65 

56 

r  5 

6  u 

73 

5 1 

56 

73 

6  7 

66. 

70 

75 

59 

63.6 

-  '. 

ZC 

25 

3  3 

a. 

25 

30 

31 

37 

46 

37 

48 

33 

22 

31 

41 

a. 

27 

35 

41 

6  7 

50 

50 

57 

32 

28 

36.1 

HINNFIELD  2  M 

"N  1 

46 

56 

53 

59 

55 

55 

54 

53 

64 

67 

6  6 

65 

67 

73 

68 

56 

72 

76 

72 

6  6 

74 

70 

73 

77 

86 

78 

60 

65 

65.3 

. 

MIN 

20 

21 

43 

43 

32 

21 

3  5 

27 

i  a 

28 

47 

46 

32 

34 

37 

21 

32 

48 

39 

26 

30 

48 

60 

50 

47 

56 

31 

27 

35.7 

NORTHERST  03 

BASTROP 

MRX 

50 

54 

50 

62 

61 

52 

46 

S4 

64 

6  8 

66 

63 

7(1 

74 

59 

55 

72 

75 

68 

64 

74 

73 

74 

74 

86 

61 

62 

65 

65  .7 

MIN 

21 

2S 

39 

42 

31 

24 

22 

7  6 

27 

34 

34 

51 

57 

4S 

34 

23 

38 

51 

49 

32 

38 

48 

S3 

52 

54 

55 

38 

31 

37.7 

EPPS  6  H 

MRX 

34 

47 

54 

3" 

66 

46 

50 

46 

5  3 

• 

66 

62 

64 

66 

70 

48 

50 

66 

72 

65 

62 

71 

72 

74 

72 

84 

76 

SI 

60  .6 

MIN 

2C 

27 

34 

40 

34 

26 

79 

7" 

3  7 

32 

43 

46 

42 

36 

34 

25 

30 

42 

51 

30 

36 

45 

54 

53 

51 

57 

39 

32 

37.3 

LAKE  PROVIOENCE 

MRX 

42 

48 

55 

SI 

61 

47 

SI 

47 

53 

6  3 

69 

62 

64 

6  6 

72 

48 

50 

69 

73 

63 

62 

71 

74 

70 

71 

85 

■■6 

55 

61  .4 

MIN 

21 

26 

3  3 

a 

34 

27 

78 

2  6 

29 

33 

45 

47 

35 

40 

35 

23 

32 

42 

45 

28 

31 

45 

58 

49 

47 

57 

40 

32 

36.6 

SRINT  JOSEPH  EXP  STR 

MRX 

35 

46 

61 

50 

59 

48 

52 

5  3 

SO 

63 

6  9 

6  5 

64 

64 

70 

49 

51 

67 

71 

69 

63 

69 

72 

70 

72 

82 

76 

54 

61  .3 

MIN 

21 

28 

33 

43 

36 

2* 

30 

7  3 

31 

3  2 

40 

48 

37 

44 

39 

24 

31 

44 

56 

30 

33 

46 

55 

52 

S2 

58 

40 

32 

36.3 

TRLLULRH 

35 

a  ■ 

56 

<1  - 

50 

5  1 

-  - 

54 

64 

70 

60 

64 

6"' 

74 

49 

6  1 

69 

74 

58 

64 

72 

75 

74 

74 

61 

76 

SS 

61  .9 

MIN 

20 

21 

30 

37 

34 

27 

26 

27 

32 
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40 

44 

39 

34 

27 

40 

48 

7  9 

29 

39 

54 

SO 

44 

58 

41 

30 

35.0 
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MRX 

37 

45 

55 

46 

64 

SO 

56 

50 

54 

64 

69 

63 

65 

64 

75 

SO 

53 

70 

75 

69 

65 

73 

71 

74 

76 

84 

75 

57 

62-7 

■  ■ 

MIN 

20 

23 

26 

41 

33 

2  3 

76 

26 

27 

2  9 

34 

47 

34 

19 

37 

21 

26 

42 

49 

28 

35 

42 
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54 

52 

53 

35 

29 

35.1 
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48 

56 

55 
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51 

55 

54 
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63 

6  6 

63 

60 
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72 
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6  7 

71 
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65 
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60 
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72 

MIN 
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27 
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7  5 
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3 
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46 
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32 

37 

22 

22 
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26 
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38 

58 

45 

48 

60 

30 

26 
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46 

59 

53 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1977 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(X 
(E 

a 
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2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1 0 

1  | 

1 2 

[  3 

1  4 

1  5 

1 6 

17 

1  8 

'  g 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELflH  EIRE  TOMER 

MM  . 

44 

48 

60 

59 

62 

56 

57 

55 

53 

66 

59 

67 

68 

71 

78 

54 

59 

74 

79 

7  3 

67 

78 

73 

74 

^9 

85 

74 

62 

65-6 

n  i  n 

22 

24 

4  1 

4  B 

35 

25 

31 

31 

29 

31 

47 

54 

36 

49 

40 

24 

35 

SO 

ss 

37 

32 

48 

ss 

48 

4  B 

6  7 

34 

30 

39.2 

BOTCE  3  HNN 

max 

16 

56 

S3 

60 

56 

5  4 

ST 

ss 

63 

63 

65 

68 

68 

74 

61 

5  9 

75 

76 

75 

s  1 

72 

70 

76 

IK 

6  3 

59 

66 

6S-I 

MIN 

25 

29 

45 

33 

76 

32 

32 

31 

35 

48 

49 

40 

43 

35 

28 

29 

39 

45 

36 

36 

45 

56 

52 

58 

16 

36 

34 

38-9 

BUNK  IE 

nil . 

40 

46 

61 

56 

sg 

54 

54 

SS 

SI 

65 

SB 

72 

59 

67 

73 

54 

57 

71 

76 

71 

65 

\' 

73 

77 

•B 

8  2 

75 

64.3 

r  1  '4 

27 

29 

32 

32 

3  9 

26 

31 

34 

33 

36 

36 

52 

41 

4  I 

4  1 

29 

33 

4 

55 

34 

34 

42 

43 

5 1 

52 

56 

37 

34 

38.3 

GRAND  COTEAU 

no  . 

44 

62 

59 

SB 

S7 

54 

57 

55 

66 

6  9 

PO 

70 

69 

71 

67 

S 

69 

70 

71 

SS 

70 

7  7 

70 

74 

7B 

73 

62 

63 

6S.4 

niN 

27 

28 

42 

48 

41 

79 

38 

36 

3S 

1  ' 

49 

62 

43 

40 

<H 

. '  B 

4  | 

51 

52 

30 

35 

4S 

68 

46 

5  1 

6  1 

38 

34 

41  .6 

MINESTON  4  NNE 

"» ■ 

42 

49 

58 

S3 

61 

SI 

SS 

57 

50 

66 

66 

68 

71 

70 

75 

S4 

60 

73 

77 

n 

72 

74 

.01 

77 

79 

64 

69 

64.6 

"IN 

2  7 

23 

26 

45 

35 

23 

27 

28 

27 

2  1 

3 1 

49 

35 

37 

38 

2  3 

2  3 

1  s 

56 

27 

26 

32 

49 

4S 

43 

58 

33 

27 

34.0 

JONESVILLE  LOCKS 

1U. 

37 

37 

61 

52 

58 

60 

54 

S3 

SO 

64 

68 

68 

s? 

6" 

74 

51 

53 

71 

75 

71 

68 

71 

74 

76 

16 

8  5 

76 

58 

63-5 

M  1  N 

25 

26 

3 1 

45 

40 

29 

33 

32 

33 

36 

35 

48 

38 

40 

4  1 

78 

29 

42 

55 

33 

37 

36 

4  6 

46 

4  6 

57 

39 

34 

38.1 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STA 

BH  . 

41 

47 

59 

S3 

60 

55 

54 

SS 

50 

63 

68 

69 

69 

69 

74 

54 

56 

72 

75 

72 

65 

7  7 

71 

77 

79 

BO 

71 

63-9 

NIN 

2  5 

27 

30 

4  4 

36 

27 

30 

31 

3 1 

32 

37 

42 

39 

4  1 

4  ' 

26 

78 

36 

55 

33 

36 

37 

54 

4  1 

43 

59 

38 

32 

36.8 

MAHOU   4  S 

nm 

45 

62 

59 

62 

59 

55 

S7 

54 

67 

66 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

7  1 

70 

66 

70 

71 

(6 

75 

'6 

80 

66 

63 

66.1 

-; 

27 

3  D 

45 

46 

40 

3 1 

37 

35 

36 

<8 

6  3 

63 

45 

44 

43 

42 

56 

59 

59 

47 

52 

S  9 

68 

s B 

56 

59 

44 

50 

47.2 

MELVILLE 

tin . 

43 

40 

61 

SO 

58 

54 

55 

55 

54 

SS 

67 

70 

60 

56 

72 

S3 

55 

69 

70 

69 

70 

f  4 

i 

73 

75 

so 

78 

64 

63-0 

him 

23 

24 

28 

42 

37 

'4 

32 

34 

31 

37 

38 

46 

40 

37 

37 

25 

28 

36 

5 1 

31 

34 

75 

4  6 

4  6 

51 

38 

30 

3S.9 
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43 

45 

61 

57 
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54 
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66 

SS 

69 

.,i 

66 

71 

S3 

56 

69 

>.■ 

71 

64 

'1 

s 

74 

76 

61 

7  8 

59 

63.9 

M  |  n 

27 

28 

34 

43 

36 

27 

26 

34 

33 

33 

37 

52 

43 

37 

40 

7  S 

30 

34 

4  g 

95 

35 

4 

49 

50 

4  Q 

40 

32 

37.4 

OLO  RIVER  LOCK 

39 

46 

59 

SS 

57 

51 

57 

SS 

51 

65 

68 

70 

71 

66 

72 

52 

55 

70 

72 

71 

65 

7  0 

73 

12 

75 

82 

75 

se 

63. S 

min 

24 

23 

29 

44 

38 

24 

25 

30 

29 

3: 

37 

49 

)g 

35 

33 

23 

73 

34 

48 

32 

30 

36 

46 

4> 

43 

4  5 

39 

29 

34.3 

OLLA  3  SSH 

hbx 

39 

47 

57 

SI 

60 

56 

54 

S3 

52 

65 

67 

65 

64 

6  6 

75 

S3 

66 

72 

i>. 

7  1 

6S 

74 

70 

75 

n 

BS 

73 

59 

63.6 

niN 

CO 

21 

23 

45 

34 

22 

22 

29 

26 

22 

30 

47 

33 

35 

36 

22 

24 

31 

49 

27 

27 

34 

S  1 

51 

46 

56 

34 

27 

33.0 

HOOOHORTH  2  SE 

42 

45 

55 

54 

6.' 

S6 

so 

57 

50 

65 

68 

69 

71 

59 

74 

55 

5  7 

•1 

18 

•6 

67 

74 

'9 

• 

6' 

86 

6  0 

6 1 

65.7 

■          •  ■ 

-  i  N 

25 

28 

30 

45 

39 

28 

33 

33 

3  1 

3 1 

35 

50 

40 

4  Q 

42 

27 

35 

46 

SS 

34 

34 

46 

52 

19 

3  3 

69 

36 

31 

38-6 

ERST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

44 

45 

62 

6C 

6! 

S8 

5E 

58 

55 

68 

73 

67 

70 

75 

56 

55 

: 

7 1 

7  2 

64 

75 

5 

78 

67 

b: 

6 1 

65.6 

min 

26 

27 

39 

46 

38 

26 

35 

31 

33 

3:' 

46 

55 

46 

36 

40 

25 

32 

45 

S  3 

3  1 

32 

42 

51 

46 

45 

59 

42 

31 

39-0 

BATON  ROUOE  HSO  HP 

mux 

45 

61 

60 

58 

56 

SS 

58 

53 

66 

>0 

65 

68 

72 

56 

55 

>  '1 

71 

74 

63 

71 

74 

'  1 

s 

64 

6 

56 

62 

6S.0 

min 

.''6 

30 

47 

44 

35 

28 

36 

35 

35 

35 

48 

55 

4S 

39 

36 

28 

40 

1  3 

50 

35 

38 

45 

56 

S 1 

4  1 

54 

42 

34 

41  .1 

BOGALUSA 

MAX 

43 

46 

61 

56 

55 

55 

54 

55 

56 

SS 

56 

72 

70 

69 

74 

54 

52 

71 

72 

71 

67 

70 

74 

75 

76 

79 

B  i 

57 

64.  S 

M ;  ■< 

25 

75 

30 

43 

39 

26 

28 

29 

30 

32 

33 

46 

47 

36 

36 

?7 

26 

31 

47 

31 

30 

30 

4  1 

55 

46 

47 

4  3 

33 

3S.4 

CLINTON  S  SE 

BH. 

41 

45 

60 

56 

57 

55 

54 

56 

55 

65 

66 

68 

64 

67 

71 

SS 

S4 

68 

69 

6  9 

62 

68 

74 

'2 

'0 

83 

77 

SB 

62. 6 

f  :  'i 

2  6 

28 

33 

46 

37 

26 

30 

33 

35 

33 

3  9 

52 

45 

37 

40 

25 

30 

44 

54 

33 

33 

36 

SS 

47 

46 

51 

40 

32 

38.2 

COVINCTON  4  NNM 

MAX 

43 

BO 

57 

57 

56 

54 

57 

54 

66 

68 

73 

67 

70 

72 

65 

s  1 

7  0 

73 

67 

68 

4 

1 1 

7S 

80 

b  : 

7  5 

63 

65.9 

"IN 

23 

27 

43 

45 

35 

25 

30 

31 

31 

30 

56 

46 

32 

40 

24 

.  S 

43 

4 

.'9 

29 

37 

Si  7 

45 

4 

6  1 

42 

29 

38.0 

F  RANKL I N  TON   3  SM 

43 

59 

55 

61 

55 

S2 

54 

53 

65 

67 

72 

66 

SS 

74 

53 

51 

73 

73 

74 

6  i 

70 

74 

70 

78 

6  1 

6 

SB 

65 

64  .5 

MIN 

23 

25 

40 

43 

32 

26 

33 

24 

31 

29 

44 

55 

39 

34 

36 

25 

.  9 

44 

47 

is 

28 

38 

55 

45 

39 

56 

16 

29 

36.3 

OREENSBURG 

MAX 

43 

45 

S3 

54 

60 

56 

59 

52 

56 

56 

68 

65 

B 

60 

67 

62 

54 

70 

69 

SS 

69 

7  7 

73 

80 

6  1 

80 

78 

56 

63.8 

MIN 

?S 

25 

28 

45 

39 

30 

32 

32 

33 

29 

38 

50 

42 

44 

40 

25 

26 

31 

42 

32 

36 

39 

SS 

49 

SO 

55 

35 

32 

37.1 

HAMMOND   3  NH 

43 

45 

59 

58 

57 

56 

S  3 

55 

53 

65 

66 

72 

SS 

68 

72 

55 

6  7 

70 

13 

74 

64 

79 

76 

74 

76 

BO 

84 

60 

64.7 

MIN 

23 

25 

42 

46 

35 

23 

31 

31 

30 

30 

45 

57 

44 

33 

41 

25 

3  0 

43 

'  4 

10 

30 

3  9 

41 

42 

42 

64 

4  1 

29 

37.4 

LSU  8EN-HUR  EXP  STfl 

MAX 

44 

45 

58 

','5 

59 

55 

SS 

57 

S2 

65 

66 

70 

65 

ss 

72 

55 

54 

66 

77 

71 

62 

6  7 

73 

75 

75 

81 

78 

58 

63. S 

MIN 

28 

29 

34 

47 

39 

28 

33 

35 

36 

33 

43 

53 

46 

36 

42 

7  6 

3 1 

43 

50 

34 

33 

42 

52 

45 

45 

55 

4  1 

30 

38.9 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 

44 

44 

55 

57 

54 

57 

53 

57 

57 

64 

65 

69 

66 

70 

71 

56 

E  3 

67 

72 

72 

61 

SS 

72 

74 

74 

77 

60 

59 

63.2 

•          •  • 

MIN 

25 

29 

36 

46 

39 

28 

7  0 

33 

34 

32 

3  5 

46 

5 1 

36 

36 

26 

3  2 

51 

47 

32 

29 

36 

50 

54 

45 

s  3 

43 

32 

38 .1 

SOUTHWEST  07 

I 

CROHLET  EXP  STATION 

WW 

43 

44 

61 

58 

=  3 

55 

53 

57 

51 

SS 

71 

62 

69 

71 

55 

6  7 

58 

71 

71 

55 

70 

74 

72 

73 

6  5 

"2 

60 

63.4 

MIN 

29 

31 

35 

47 

40 

32 

36 

36 

37 

42 

46 

53 

5  1 

40 

40 

30 

36 

49 

50 

35 

36 

44 

55 

45 

49 

56 

3  9 

34 

41.2 

DE  QUINCr  4  N 

MAX 

46 

49 

59 

56 

62 

70 

70 

79 

78 

8.7 

70 

62 

MIN 

25 

27 

34 

47 

35 

30 

26 

37 

31 

31 

44 

51 

36 

3  5. 

37 

26 

27 

34 

53 

7  9 

29 

36 

51 

4  1 

44 

59 

3  5 

29 

36.4 

OE  RIOOER 

MAX 

43 

47 

S9 

55 

61 

57 

56 

56 

SS 

ss 

E  : 

68 

59 

69 

75 

56 

SI 

73 

72 

17 

68 

72 

70 

74 

79 

8- 

70 

62 

64.6 

niN 

25 

27 

36 

45 

38 

27 

34 

37 

32 

36 

46 

52 

3  ' 

35 

4  1 

26 

1  I 

43 

55 

10 

35 

4S 

55 

4  1 

43 

60 

33 

31 

38. 5 

ELIZABETH 

MAX 

42 

(9 

60 

58 

B : 

61 

61 

54 

S3 

65 

65 

68 

71 

69 

73 

SS 

59 

73 

75 

72 

72 

73 

70 

77 

7  6 

64 

71 

61 

6S.2 

MIN 

24 

26 

33 

47 

33 

24 

24 

33 

31 

32 

42 

50 

40 

32 

42 

24 

31 

44 

58 

79 

29 

4  1 

53 

40 

44 

51 

35 

28 

36.4 

HflCKBERRT  8  SSH 

MAX 

48 

42 

57 

58 

60 

58 

62 

SS 

SO 

63 

64 

64 

72 

67 

69 

SS 

6  1 

70 

'7 

66 

74 

74 

72 

71 

62 

62.4 

MIN 

34 

35 

40 

48 

44 

3B 

42 

42 

4  1 

44 

S  1 

55 

47 

45 

45 

37 

43 

S3 

56 

42 

so 

51 

57 

6  1 

41 

44 

46-0 

JENNINGS 

KC.I 

4  7 

44 

62 

56 

56 

55 

S3 

55 

55 

SS 

64 

72 

.  s 

•5  9 

72 

56 

56 

70 

72 

68 

66 

73 

73 

74 

77 

"3 

70 

62 

63.9 

n  .  •. 

26 

34 

34 

4  J 

44 

30 

15 

39 

35 

38 

44 

52 

42 

42 

42 

31 

3  | 

4  1 

43 

42 

40 

41 

55 

46 

45 

65 

3  6 

35 

40.2 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

■<M. 

44 

44 

SB 

56 

SO 

55 

54 

56 

SO 

64 

63 

65 

68 

-.6 

68 

SS 

5  7 

66 

6  1 

73 

62 

67 

..s 

6  9 

71 

74 

71 

60 

61  .9 

MIN 

32 

33 

36 

48 

42 

35 

43 

41 

4  1 

42 

45 

52 

4  S 

45 

43 

33 

1  1 

52 

56 

36 

45 

46 

SB 

S3 

54 

69 

4  1 

36 

43-8 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MRU 

44 

59 

59 

62 

59 

S3 

55 

S3 

6S 

6  4 

70 

72 

S  1 

70 

57 

SH 

SS 

70 

70 

67 

68 

72 

-9 

7S 

6( 

73 

53 

64 

64.9 

NIN 

12 

34 

50 

45 

39 

33 

42 

40 

36 

4. 

S3 

S3 

4  ■ 

41 

36 

31 

42 

S4 

51 

36 

41 

51 

57 

53 

51 

4  ■ 

'7 

36 

43.4 

OBERL  IN  FIRE  TOWER 

-:. . 

45 

46 

S9 

-.4 

64 

58 

'  E 

57 

49 

SS 

66 

69 

70 

70 

75 

SS 

61 

7  | 

74 

73 

68 

72 

70 

80 

78 

81 

6  9 

63 

65. 4 

MIN 

7  6 

28 

39 

42 

37 

28 

31 

35 

32 

36 

51 

56 

18 

IS 

41 

28 

37 

49 

51 

34 

36 

SO 

so 

46 

S4 

so 

36 

32 

40.4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MH» 

45 

44 

60 

55 

57 

56 

S3 

55 

SO 

65 

68 

70 

'  1 

•  B 

67 

SS 

B 

64 

;  6 

73 

62 

59 

70 

70 

72 

74 

74 

60 

62.7 

-  '  N 

31 

32 

35 

4H 

43 

34 

•4 

42 

41 

41 

49 

50 

4" 

41 

32 

34 

4S 

SO 

39 

39 

39 

58 

49 

50 

52 

40 

37 

41  .6 

VERHIL ION  LOCK 

MAX 

<i 

45 

61 

5  : 

51 

54 

56 

S3 

55 

68 

69 

67 

70 

55 

56 

67 

70 

73 

63 

69 

67 

71 

74 

74 

66 

62 

62.8 

MIN 

25 

30 

32 

4S 

39 

28 

.  9 

37 

37 

19 

44 

53 

44 

38 

39 

.  9 

IC 

4  I 

48 

35 

36 

41 

45 

4~ 

49 

SS 

37 

39 

38.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1977 


STAT I  ON 


OflY   OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


SOUTH  CENTRAL 


CBRVILLE  2  SH 

MAX 

45 

57 

56 

58 

Ob 

5  3 

57 

5  S 

66 

65 

68 

6  7 

68 

74 

66 

54 

70 

75 

74 

65 

70 

73 

72 

76 

80 

75 

71 

64 

65. 

27 

30 

42 

45 

36 

30 

35 

34 

30 

35 

50 

38 

4  1 

30 

36 

oo 

34 

40  . 

F  RANKL I N  3  NH 

43 

6  4 

S  B 

57 

57 

55 

S7 

06 

68 

7 1 

71 

65 

70 

(.0 

54 

58 

68 

72 

73 

niN 

33 

31 

45 

44 

39 

33 

33 

39 

38 

39 

48 

54 

47 

40 

42 

31 

44 

54 

55 

41 

40 

56 

56 

00 

55 

58 

4  1 

34 

43. 

LPFBYETTE  Fflfl  BP 

5  i 

50 

57 

L  6 

55 

56 

53 

66 

70 

7? 

0  0 

69 

71 

0  0 

58 

69 

7 1 

65 

65  • 

tllN 

30 

33 

SO 

45 

)8 

34 

42 

39 

38 

40 

53 

55 

48 

41 

38 

33 

40 

50 

54 

3  8 

39 

50 

56 

48 

52 

0  ! 

4  3 

38 

43. 

MORGAN  CITY 

45 

43 

6  2 

57 

56 

59 

S7 

54 

5  1 

66 

0  0 

71 

62 

0  8 

70 

56 

56 

67 

7  1 

63 

si 

64 

niN 

32 

13 

36 

39 

42 

35 

35 

40 

42 

43 

46 

54 

49 

41 

40 

35 

36 

39 

50 

45 

34 

45 

S3 

50 

52 

43 

39 

42. 

NEH  IBERIA  S  NH 

45 

t 1 

G  i 

59 

56 

56 

55 

57 

!  4 

67 

7  1 

70 

65 

06 

6  0 

57 

57 

6  8 

64 

" :  N 

27 

32 

40 

49 

4  ' 

34 

3S 

40 

40 

41 

45 

4H 

45 

40 

38 

31 

32 

44 

54 

38 

36 

39 

60 

45 

47 

S3 

42 

34 

40- 

3UU 1 HLHb 1  La 

BOOTHVILLE  HSO 

43 

57 

58 

55 

0  3 

48 

49 

0  3 

08 

62 

70 

69 

62 

7  1 

5  7 

50 

6  0 

6  0 

72 

60 

65 

hin 

37 

40 

47 

46 

43 

30 

41 

44 

47 

47 

48 

56 

52 

45 

47 

36 

37 

05 

S3 

46 

43 

47 

63 

57 

51 

65 

49 

45 

47  . 

OONALDSONVILLE 

4  1 

55 

6 1 

59 

56 

52 

54 

5 1 

63 

65 

70 

66 

70 

■  3 

54 

05 

70 

68 

67 

72 

70 

7 1 

70 

76 

niN 

29 

30 

34 

46 

44 

34 

38 

39 

39 

39 

40 

50 

48 

41 

42 

32 

33 

42 

50 

35 

35 

38 

50 

48 

49 

S3 

43 

34 

40. 

GALL  I ANO 

1 

50 

55 

52 

58 

55 

0  1 

57 

58 

56 

7 1 

67 

66 

73 

59 

55 

67 

6 1 

64 

69 

64 

7  6 

76 

72 

7 1 

6 1 

62  . 

niN 

32 

33 

42 

47 

!9 

i! 

33 

jg 

40 

44 

49 

54 

52 

41 

42 

33 

35 

48 

49 

46 

46 

38 

64 

50 

51 

57 

45 

39 

43  . 

HOUNB 

S  0 

06 

56 

56 

06 

54 

5  7 

56 

69 

73 

o  } 

68 

7  0 

7  1 

56 

56 

72 

75 

64 

69 

75 

71 

79 

80 

78 

64 

65 . 

NIN 

31 

32 

10 

48 

38 

34 

34 

39 

40 

43 

48 

54 

50 

41 

45 

33 

36 

46 

50 

41 

40 

45 

57 

49 

52 

59 

43 

35 

42  . 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP 

40 

56 

56 

54 

56 

50 

54 

50 

63 

67 

73 

66 

68 

5  7 

53 

70 

75 

75 

6  0 

69 

76 

78 

79 

83 

60 

60 

64  . 

NIN 

31 

34 

4. 

43 

41 

33 

30 

39 

37 

37 

45 

61 

47 

38 

44 

34 

37 

53 

53 

43 

35 

42 

61 

51 

46 

59 

46 

40 

43  . 

N  0  ADBON  HSFO  CI 

4  3 

56 

06 

54 

56 

SO 

55 

56 

64 

66 

7  3 

6  0 

69 

73 

56 

52 

70 

74 

74 

6  0 

68 

76 

76 

76 

80 

63 

60 

62 

64  . 

NIN 

35 

41 

40 

44 

43 

36 

38 

41 

45 

43 

50 

60 

50 

44 

46 

36 

39 

5S 

53 

46 

42 

50 

60 

52 

54 

60 

49 

44 

46. 

PARADIS  7  S 

nnx 

41 

60 

56 

57 

55 

57 

54 

Of 

00 

67 

71 

69 

69 

72 

'0 

56 

E  8 

72 

74 

72 

69 

75 

75 

75 

78 

79 

77 

61 

66. 

NIN 

25 

30 

47 

48 

39 

30 

31 

37 

38 

38 

47 

SO 

51 

42 

39 

27 

38 

51 

51 

41 

35 

46 

48 

49 

44 

55 

43 

33 

4  1  . 

PLBOUEMINES  EXP  STB 

MAX 

42 

54 

49 

50 

54 

SO 

51 

54 

6  0 

63 

08 

00 

68 

74 

00 

50 

0  9 

72 

76 

72 

68 

73 

73 

76 

77 

80 

72 

62 

64  . 

niN 

29 

36 

45 

42 

36 

34 

31 

30 

39 

38 

46 

54 

50 

.0 

43 

33 

30 

51 

45 

41 

30 

44 

61 

49 

47 

64 

47 

41 

42. 

QUARANTINE 

MAX 

43 

IG 

61 

60 

54 

52 

51 

51 

56 

62 

6  6 

7  3 

64 

61 

70 

57 

50 

6  0 

64 

65 

66 

64 

69 

69 

66 

70 

71 

60 

60. 

MIN 

38 

96 

47 

43 

42 

41 

41 

45 

48 

47 

49 

S3 

51 

45 

46 

39 

40 

47 

S3 

48 

44 

48 

59 

55 

52 

59 

50 

48 

47. 

RESERVE 

MAX 

42 

4  0 

53 

56 

57 

54 

SO 

54 

51 

62 

63 

70 

70 

72 

55 

0  3 

67 

72 

73 

75 

74 

74 

78 

80 

59 

62. 

NIN 

27 

! 

36 

45 

37 

30 

34 

37 

37 

37 

39 

4  ., 

39 

40 

29 

30 

42 

SO 

38 

41 

49 

47 

49 

43 

37 

36. 

SB  I  NT  BERNBRO 

MAX 

45 

54 

53 

S3 

54 

54 

S3 

35 

63 

63 

71 

71 

68 

75 

71 

52 

71 

76 

75 

69 

70 

75 

77 

79 

80 

85 

76 

62 

66. 

MIN 

31 

36 

46 

45 

41 

33 

30 

30 

42 

36 

47 

58 

51 

40 

42 

30 

34 

SO 

51 

40 

37 

39 

60 

54 

46 

63 

46 

39 

43. 

THIBOOBUX 

MAX 

45 

42 

60 

57 

SS 

SB 

54 

55 

0  0 

62 

68 

71 

66 

70 

74 

58 

55 

70 

73 

65 

71 

75 

75 

73 

80 

80 

80 

65 

64  . 

NIN 

30 

31 

JO 

48 

40 

32 

32 

40 

39 

39 

42 

0  0 

50 

43 

43 

33 

33 

43 

52 

38 

42 

51 

51 

oo 

52 

54 

42 

34 

41  . 

SEE  REFERENCE  NOTES 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1977 


i 

DAY   OF  MONTH 

o 

STATION 

o 
N  1 

1 

i 

4 

5 

7 

e 

9 

10 

1 1 

13 

14 

IS 

16 

1  7 

ia 

19 

20 

21 

23 

?4 

26 

7  5 

27 

78 

29 

30 

31 

ac 

UJ 

a 

CALHOUN  EXP  STRTION 

4 

MAX 

SO 
18 

49 

3  1 

4  ' 

38 

49 
43 

5  7 

4  4 

5  4 

42 

S3 
39 

s? 
40 

SO 
40 

ss 

39 

54 
42 

5  3 
49 

59 
47 

62 
46 

62 
47 

56 
45 

56 
40 

61 
43 

5  9 
45 

60 
49 

58 
47 

61 

47 

.,0 
51 

f.  3 
54 

E  3 
5  3 

68 

S3 

66 

52 

64 

51 

57.2 
45.2 

Cl 1 NTON  S  SE 

4 

in  . 

4  8 

37 

47 

37 

50 

52 
a. 

54 
4  3 

56 
42 

53 
IS 

52 
40 

4H 

39 

57 
4 

55 

4. 

57 
i" 

59 
51 

64 

4H 

bZ 
48 

54 

44 

5  4 
41 

58 

47 

60 

49 

62 

47 

57 
41 

62 

45 

52 

4 

62 
51 

62 

so 

64 

SO 

67 
SI 

52 

4f 

S7.I 
44.5 

CROHLET  EXP  STATION 

4 

hi!i 

48 

i  ; 

45 
40 

50 
40 

S3 
46 

•it. 

4H 

ss 
45 

53 
44 

5  3 
47 

4  9 

4S 

SS 
44 

SS 
46 

66 
44 

60 
5  3 

62 
52 

61 
51 

5  7 
4H 

59 
47 

Ml 
4 

6  1 
49 

63 
52 

6  3 

50 

61 
53 

6  i 
55 

60 
SS 

65 
S3 

65 

4 

61 
51 

57.7 
48. 1 

MOUIfi 

4 

mix 

i :  N 

41 

5  1 
)9 

39 

53 

48 

56 
45 

52 

42 

51 
39 

52 

4. 

59 

4.' 

59 
45 

61 
46 

58 
SO 

53 
SO 

58 
49 

:  6 

4H 

54 

46 

61 
4 

6  4 
44 

67 
52 

50 

5  l 

6  i 

4H 

62 

4  . 

•  4 

52 

61 
53 

72 
54 

70 
54 

6  4 

so 

65 

4  5 

58  -9 
46.8 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

M  i  N 

37 
IS 

44 

36 

49 

36 

4  9 

45 

56 
43 

S3 
40 

52 
40 

SO 
40 

47 
40 

SS 
4 : 

5  4 

4  : 

56 
SO 

62 

4  9 

52 

4  . 

50 
48 

SS 
42 

55 
41 

58 
44 

62 

55 

3.7 

1 

55 

4  5 

5  7 
■  4 

1  4 

|  4 

50 

50 
50 

55 

1,4 

49 

S9 
4  5 

55.7 
44.3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

4 

MH  < 

i :  n 

41 

36 

43 

36 

« 

37 

48 
44 

SS 
4. 

SO 
39 

49 

19 

SB 
3  9 

4  4 

39 

5  4 

Iff 

54 
4  1 

54 

49 

51 
47 

' 

47 

60 

4t 

S2 

4 

52 
41 

56 
43 

51 

65 

4. 

59 
45 

6  1 
45 

51 

50 

62 
52 

6  1 

52 

65 
53 

65 
50 

60 

4  5 

55.6 
44.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
FEBRUARr  1977 


STPTION 


DAY  OF  MONTH 


7     8     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTHWEST 
RED  R1V  VALLET  EXP  STA 

NORTH  CENTRBL  02 
CALHOUN  EXP  STAT  ION 

NORTHEAST  03 
SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EAST  CENTRAL  06 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


EVAP 
H  I  NO 


EVAP 
M  I  NO 


.09  .09 
25  26 


.20 
I  OS 


.31 
166 


EVAP 
NINE 
HAX 
H1N 


-03 
37 


.07 

53 


.10 

ne 


.19 
109 


.10 
1  37 


3.69B 
1642 


3. 358 
1247 


3.96B 
2058 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT ION  INOEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


-,  -                                                                                                                                                                        FEBRUARY  1977 

STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

; 

B 

S 

1 

3  1 

1 

I  1 

1  1 

1 

.  i 

5  1 

7  11 

1  1 

1  2 

)  7 

2 

I  2 

i  2 

1  . 

i  2 

j  2 

'  2 

i  2 

3  3 

J  3i 

•     ■  ■ 

NORIMHESI  01 

COTtON  VBLLEr 
SMREVEPORT  HSO  BP 

NOR'NEBSt  03 
LAKE  PROVIOENCE 

SNOHF  ALL 
SN   ON  GH 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 
NTR  EQUI 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

i 

0 

0 
V 

D 

i 

2  i 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1977 


STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

L  U  U  IN  1  I 

UJ 

o 
a 

a 
or 
a 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

Q_ 

a: 
a. 

S 

SPEC IflL 

ISEE  NOTES  1 

0007 

07 

VERM  I L I  ON 

2 

29 

58 

92  08 

i  n 

8A 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90  0  3 

J  u 

1  P 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  i 

3  1 

1  9 

92  28 

o  / 

8A 

8A 

r 

L 

0 1 04 

05 

RAPIDES 

1  1 

Q9    1  fl 

i  9n 
i  c  u 

M  I  D 

M  I  D 

r  h 

L  n 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90  30 

180 

8A 

8A 

H 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

32 

07 

93  06 

225 

8A 

8A 

H 

0537 

03 

MOREHOUSE 

g 

39 

4  7 

Q  |      C  A 

1  A  n 

I  **  u 

5P 

5P 

H 

0549 

06 

E  8AT0N  ROUG 

E 

30 

32 

P.  A 

M  I  D 

M  I  D 

r   m  i 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

3  n 

u  o 

Q  1     1  Q 

1  c 
1  D 

8A 

H 

06  1  7 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

4  7 

Q  9  34 

1  Uo 

IP 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  i 

3  i 

3fl 

Q9     1  1 

y^    1  1 

onn 
^UU 

9A 

1  P 

H 

0800 

0? 

B  I ENV I LLE 

1  l 

39 

99 

Q  9  t^K 
JC  Do 

M  I  D 

M  I  0 

0945 

06 

WASH  I  NGTON 

1 0 

3P, 

4  7 

on  co 

UJ  Oc. 

i  n  3 

l  U  J 

8A 

8A 

H 

1  1  57 

09 

PLAQUEMINES 

5 

9Q 

9  n 

R  Q    9  4 

n 
U 

M  I  0 

M  I  D 

C   H  J 

1200 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

32 

93  43 

170 

7A 

1232 

05 

RAP  I  DES 

1  i 

31 

23 

92  43 

1  10 

M  I  0 

M  I  0 

1  287 

05 

AVOYELLES 

2 

3  n 

D  / 

q  9  in 

i  u 

OU 

8A 

8A 

C  H 

1411 

02 

OUACH  I  TA 

9 

3  2 

3  1 
J  1 

Q9  9n 

1  o  u 

8A 

8A 

8A 

LGH 

1 565 

08 

I BERV I LLE 

8 

30 

1  9 

q  i  m 

3l    u  / 

5P 

5P 

H 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

3  n 

A  P 

on   C o 
y U  Do 

200 

8A 

8A 

CG 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

3c. 

1  u 

Q  9  nc 

80 

8A 

2023 

04 

SABINE 

1  2 

3  1 
J  1 

A  C 

4  0 

93  42 

220 

8A 

8A 

H 

2121 

0 1 

WEBSTER 

1  i 

39 

A  Q 

4  y 

y  j  ^  d 

230 

7  A 

7A 

H 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

J  U 

Q  9 

90  07 

4  0 

5P 

5P 

C  H 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92  22 

25 

8A 

8A 

GH 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93  26 

95 

8A 

8A 

H 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

3D 

oil 

Q  "3     1  Q 

y j  la 

1  80 

8A 

8A 

H 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

3  n 

07 

90  59 

40 

8A 

8A 

H 

2800 

07 

ALLEN 

4 

D  u 

c  9 
oc 

92  4  8 

1  50 

8A 

8A 

H 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

g 

39 

3  T 

9 1  34 

99 

8A 

8A 

C  H 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

3  n 

9  Q 

^  y 

92  26 

50 

7A 

3079 

02 

UN  I  ON 

g 

39 

4  C 

*t  o 

92  24 

1 70 

5P 

5P 

H 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

9  Q 

4  9 

91  33 

1  2 

MID 

MID 

H 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

3fl 
J  U 

4  y 

90  1  1 

1  45 

MID 

MID 

H 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90  18 

2 

8A 

8A 

H 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  i 

32 

12 

93  50 

255 

7A 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

3  n 

1  4 

90  54 

1 0 

C 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

oil 

26 

92  02 

55 

7P 

7P 

H 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

3  1 

<1  O 
4  0 

9  3  06 

1 50 

7A 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

9  0  00 

2 

C 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

50 

90  40 

225 

8A 

8A 

H 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

5 

30 

34 

90  59 

60 

7A 

3979 

07 

CAMERON 

4 

9  Q 

c  y 

53 

93  25 

6 

8A 

8A 

H 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

3  n 
jU 

32 

90  29 

45 

9A 

9A 

H 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  I 

31 

54 

93  21 

125 

8A 

4131 

02 

CLA I  BORNE 

g 

32 

57 

93  10 

330 

7A 

4260 

05 

RAP  I DES 

4 

j  i 

1  1 

92  45 

240 

7A 

7A 

H 

4288 

04 

SABINE 

1  2 

■o  i 
j  1 

22 

93  23 

420 

8A 

t  J  J  J 

ri9 

U  c. 

CLAIBORNE 

1  i 

32 

45 

93  04 

380 

8A 

8A 

H 

4  398 

0  1 

CADDO 

1  i 

"3 9 
DC 

OO 

93  53 

200 

4P 

4  4  07 

09 

TERREBONNE 

5 

9  Q 

^  y 

Jb 

90  4  4 

1 5 

8A 

8A 

8A 

GH 

4674 

08 

IBERIA 

2 

2  9 

57 

91  4  3 

20 

8A 

H 

a  7nn 

t  IUU 

u  / 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92  40 

30 

8A 

8A 

:  h 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92  42 

322 

IP 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91  51 

70 

8A 

8A 

4816 

01 

CADDO 

1  i 

32 

2 1 

9  3  50 

onn 

CUKJ 

7A 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

56 

90  31 

218 

SP 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92  54 

53 

7A 

4931 

01 

BOSSIER 

1  i 

32 

25 

93  28 

175 

8A 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92  01 

37 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91  59 

38 

MID 

MID 

H 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92  48 

10 

8A 

8A 

H 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93  13 

5 

8A 

5:78 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93  13 

9 

MIO 

MID 

:  hj 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91  12 

105 

8A 

8A 

H 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93  15 

240 

8A 

8A 

:  h 

5527 

01 

OE  SOTO 

12 

31 

59 

93  57 

210 

5P 

5P 

:  h 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93  14 

1  14 

7A 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91  10 

21 

8A 

8A 

8A 

OBSERVER 


ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
AMI  TE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  F 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 

BELAH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BOSSIER  CITY 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  I E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCY  4  N 
OE  R I  ODER 
DONALDSONV I LLE 
EL IZABETH 
EPPS  6  W 

EUNICE 
F ARMERV  I  LLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL I N TON  3  SW 
GALL  I ANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND  ISLE  2 

GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMONO  3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HOOGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 

HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

J0NESB0RO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVILLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGV I LLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G.  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MUNICIPAL  WATER  PLANT 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LACHNEY 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IOLEWILD  EXP  STA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL I NE  GAS  CO. 

ROYNE  H.  FONTENOT 
H.  W.   THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 

TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS.   LAURA  L .  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

USDA  «  LSU 

MARION  E  BLANCHARD 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  OLIVE  B  HILL 

ARCHIE  L  MIXON 

ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

CITY   OF   LAFAYETTE  UTIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  i  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.  R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIfiN.fi 
FEBRURRY  1977 


STATION 

" ON  X3DNI 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LAT I TUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

- 

T. 
*™ 

PRECIP. 

Q_ 

cr 

UJ 

SPECIfiL 
1  SEE  NOIESI 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STfl 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8R 

8A 

3 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MRNSF I  ELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

BR 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3 1 

09 

92 

02 

87 

8  A 

TOWN  OF  MRRKSV I LLE 

MART  I N  FIRE  TOUER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8fl 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8R 

MISS  PEGGY  L  BROUSSRRD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8R 

8fl 

c 

H 

W.  G-  SPARKMON 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLL I E  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

SP 

C 

CITY  OF  MONROE 

MONROE   NE   LA  UNIV 

6314 

02 

OUACH I TA 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8R 

8A 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT    1  N 

6364 

01 

CADDO 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  | 

9 1 

I  [ 

5 

Bfi 

8  A 

f 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHI TOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

130 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.  RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

- 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

i. 

6672 

09 

ORLEANS 

g 

29 

59 

90 

0 1 

1 0 

M  I  D 

SWG  RND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

- 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG-  AND  WTR .   BD  . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8fl 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A.  RICHMONO 

ORK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  10 

8A 

J  0  SANFORD 

OflKNOL I R 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E.  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLL A  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

BA 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7  A 

HAROLO  L .  BROUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELRNCRN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

SP 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  RLLEN  SEW  PL  T 

QUARANT I NE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF . 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VL Y  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST   JOHN  BAP T 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GODCHRUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

*7Q  ^  9 
/  r  J  c. 

u  / 

CAMERON 

C 
D 

9Q 

4  4 

Q9 

4  9 

A 

8A 

O  n 

c 

LA  WLDLF  4  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

1 1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STfl. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LR  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LR  TECH  UNIVERSITY 

SRINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NRTL  GRS  CO. 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LR  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

51 

92 

16 

SO 

C 
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SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CAODO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8S07 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RRBAL A  I S 

SLflGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDCENS 

SL10ELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8fl 

8A 

c 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPE ARSV I LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HRROLO  L  RTWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L  I  V  I  NGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7fl 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCOROIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

c 

VIDRLIR  FIRE  DEPT 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

08 

93 

30 

140 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WINNFIELD  2  w 

WINNSBORO 

W  I  NONA  FIRE  TOWER 

WOOOWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSEO  STATIONS 

ST.  LANDRY 

NEW  STATIONS 

MONROE  NE  LA  UNIV 


9803 
9806 
9809 
986S 
9930 


8169 


6314 


05 


02 


WINN 

FRANKL I N 

WINN 

RAPIOES 

E   BATON  ROUG 


EVANGEL INE 


OUACH I T A 


31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  51 


32  32 


92  41 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


92  16 


92  04 


160 
80 
220 
116 
85 


5  0 


8A 


70 


8fl 


BA 


C  H 
C  H 


ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  12/31/76 


NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashcvllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  ml  lea.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 lmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY   SOIL   TEMPERA  TIRES  TABLK 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Station 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy  lo 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 


SOIL  COVER 


Bare 
Bare 


Bare 
Bare 


LATE  REPORTS  ASP  CORRECTIONS   will   be  carried  only   In  the  June  and  December   Issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  tabic 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


DEGREE  0¥  SLOPE 
Zero 

0.1°   to  south 

Zero 

Zero 

Level 

Zero 
Level 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

y    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION      i -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NO A A ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications.   
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE  : 
LOWEST   TEMPERATURE  : 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 

2  STATIONS 
BOYCE  3  WNN 
BOOTHV  I  LLE  WSO 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


89  DATE 
26  OATE 
12-81 
1  .56 

6-73  OATE 


27  + 
08  + 


04 


SUPPLEMENTAL  DATA 


MIND 

RELATIVE  HUM  I Q I T  T 
flVERBCES- 

NUMBER  OF  OPTS  HITH 

( SPEEO 

- 

l.P.H. 1 

PERCENT 

PRECIPITRT10N 

STHNDHRD 

OF  TIME 
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X 
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a 
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06 
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18 
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15 

2 

•  0 

7 

3 

31+  + 

18 

03 

83 

87 

54 

61 

4 

3 

3 

1 

2 

1 

14 

7. 
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BATON  ROUGE  WSO  AP 

14 

2 

.6 

9 

6 

26+  + 

17 

03 

82 

87 

63 

65 

3 

5 

6 

0 

2 

0 

16 

7  . 
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LAKE  CHARLES  WSO  AP 

14 

4 

.9 

1  1 

5 

36  +  + 

17 

27 

81 

83 

61 

70 

6 

8 

6 

0 

1 

0 

21 

7. 
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.8 

8 

5 

28  +  + 

21 
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87 

89 

67 

70 

6 

5 

5 

2 

1 

0 

19 

- 
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SHREVEPORT  WSO  AP 

17 

2 
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29 

27 

73 

83 
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2 
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1 

1 

1 

10 
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THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHE V I LLE  .  NORTH  CAROLINA  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

MARCH  1977 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NT 

.   OF  DAYS 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

.  Of 

DAYS 

STATION 

MAX  . 

MEN. 

r 
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o 
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a  1 
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2  2 

1 

<t 

a  e 

a 

a  r 

a 
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o 

o 

o 
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1 1 

a 

o 

o 

o 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
HINOEN 

PLAIN  OEALINC 

RED  R1V  VALLEY  EXP  STA 

70.3 
73. S 
71  .3 
70.7 
70.3 

4  1.7 
45-0 
44  .8 

40.6 
46.0 

56  -0 
59.3 
58.1 
55.7 
58.2 

2.4 

1  .2 

84 
83 
86 
85 
84 

1  6 

30- 
31 
16 
16 

26 
28 
31 
27 
32 

9 

7 
23. 
1 

7. 

282 
201 
232 
290 
225 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

5 
3 
9 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

3.71 
4  .55 
6.18 
4  .74 

-  .65 
.05 

1  .70 

1  .64 
1  .80 
2.06 
1  .56 

3 

4 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

5 
5 
5 

2 
3 
J 

3 

2 
3 
2 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

72.3 

46.8 

59.6 

2.8 

86 

IS 

30 

7 

168 

0 

'J 

: 

0 

4  .94 

.84 

2.19 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

S7.8 

2.1 

4  .81 

.35 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
FARMERVILLE 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE  FAA  AP 

71  .S 
70.9 
73.6 
70  .5 
70.5 

45.6 
44.9 
46.5 
44  .4 
49.7 

S8-6 
57.9 
60.1 
57  .5 
60.1 

1  .5 
4.0 

85 
8S 
86 
83 
85 

15 
16 
15 
1  6 
15 

29 
30 
31 
28 
36 

7 

7 
7 
7 
23 

221 
229 
183 
24  1 
IBS 

0 

n 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

J 

3 
I 

4 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.69 
6.50 

4.36 
6.94 

1  .75 
4  .05 

2.52 
2.79 

3.9? 

3 
4 

3 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

7 
6 

B 

S 

3 
5 

2 
3 

3 

MONROE  CITY 
MONROE  NE  LA  UNIV 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
HINNFIELD  2  H 

73.5 
71  .7 
72.5 
72.9 

49  .4M 
42.7 
44.5 
46.7 

61  .SM 
57.2 
58.5 
59.8 

3.1 
2.0 

86 
86 
66 
85 

30  • 
16 
16 
30 

33 
30 
30 
29 

7 

7. 

7 
7 

146 
242 
210 
198 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
E 

4 

0 

0 

c 

8.29 
8.99 
5.69 
8-37 

.89 
3.33 

2.60 
3.49 
2.28 
4  .18 

1  1 
4 

28 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
5 

4 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

DIVISION 

59.0 

2.9 

7.23 

2.38 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  H 

LAKE  PROVIOENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

74  .4M 
70.4 
71  .4 

70.9 
71  .3 

48  .9M 

48.3 

49.5 

49.5 

46.1 

61  -7M 
59-4 
60.5 
60.2 
58. 7 

5  .0 

4.7 
3.0 
2.3 

89 
83 
85 
82 
85 

27 

31. 

31 

31. 

16 

32 
35 
35 
34 
30 

7 
23. 
1 
7 
1 

1  46 
198 
168 
178 
211 

J 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
3 

0 
D 
0 

0 

0 

6  -65 
7.97 
7.68 
9.89 
9-64 

2.05 
4  .03 
3.73 

4  .77 
4  .12 

6.73 
5.75 

J 

-0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

6 
6 

5 
4 
4 

3 

3 
2 
2 
2 

H I NNSBORO 

71  .6 

46.4 

59.0 

2.0 

86 

16 

31 

23 

210 

0 

0 

1 

0 

10-51 

4.86 

6-68 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

59-9 

3.5 

9.06 

3.56 

.0 

NEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 

72  . 1 
71  .1 
73-5 
72.2 
73.4 

41.2 
43.4 
46.7 
45. B 
47.9 

56  .7 
57.3 
60.1 
59.0 
60.7 

1  .7 

2.1 

84 
82 
87 
83 
86 

1 8 

31 

16 

16- 

16 

26 
29 
30 
28 
33 

7 

8- 
7. 
7. 
7. 

259 
246 
187 
208 
167 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
4 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.00 
7.29 
6.18 
S.9S 

3-12 
1  .47 

2.35 
3  .08 
3.67 
2.93 

28 
4 
4 
4 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
5 
S 

3 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
3 
1 
2 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

71  .9 

46.6 

59.3 

84 

31. 

32 

8. 

198 

0 

0 

3 

0 

6-61 

2.06 

28 

.0 

0 

7 

S 

3 

DI V  IS  I  ON 

58-9 

1  .0 

6.39 

2.04 

■  0 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  HSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  HNH 
BUNK  I E 

72.0 
73.3 
74  .0 
72.4 
72.8 

49-1 
49.3 
48  .5 
50.6 
SO.  7 

60.6 
61  .3 
61  .3 
61  .5 
61  .8 

5.0 
3.5 

84 
85 
87 
65 
86 

31 

3D. 

19 

15 

20 

35 
34 

33 
36 
36 

2 
23. 
23 
23 
23 

165 
163 
159 
152 
142 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.34 
10.18 
1  1  .31 
12.81 

5.86 

5.24 
.47 

S.01 
S.S7 
3.75 
6.50 
1  .90 

4 

3 
4 
3 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
7 
7 
6 

4 

4 

5 
4 

5 

2 
3 
3 
4 

3 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 

70-3 
72. S 
72  .0 
72.5 
7  3.8M 

52.7 
44.5 
48.2 
48.7 
54  .4M 

61  .5 
58. 5 
60.  1 
60-6 
64  .  1M 

81 
85 
84 
84 

83 

19 
19. 
31  . 
16 
1 6 

30 
27 
34 
35 
37 

5 
1 

8» 
23* 
~ . 

159 
213 
180 
166 
94 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

J 
0 

1 
S 

0 
0 

D 

0 
0 
0 
0 
0 

6.71 
8.08 
8.12 
7.81 

I  .73 

1  .56 
4  .65 
5.63 
4  .32 
1  •  70 

31 

4 
4 
4 

2P 

.0 
.0 
.0 
.0 
■  0 

0 
0 
0 
0 

o 

9 
7 
6 
7 

7 
4 
3 
3 

2 

3 
2 
2 
2 
2 

MELVILLE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSH 
HOOOHORTH  2  SE 

72.9 
72. S 
72.2 
72.4 
73.7 

48.5 
48.9 
46.5 
44  .4 
48.4 

60.7 
60.7 
59.4 
58.4 
61.1 

•  6 

84 

85 
83 
85 
85 

29. 

31. 

28 

31- 

19. 

32 
34 
29 
30 
30 

7 

6. 
1 

7. 

7 

168 
170 
195 
225 
158 

0 
0 

r: 

0 

0 
0 
0 
0 

a 

: 

0 

1 

; 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .65 
7.09 
6-04 
1  1  .31 
7.91 

.46 
2-39 

1  .64 
2.51 

2  .95 
6-12 
2.90 

4 

31 
4 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

5 
7 

6 
4 

3 
5 

2 
1 

3 
3 

DIVISION 

60. 8 

2.0 

8.30 

2.97 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  HSO  AP  R 
BOGALUSA 
CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  NNH 

73.8 
73.0 
73  .2 
71.3 
73.7 

50.8 
52.4 
48  .2 
49.0 
51  .2 

62-3 
62.7 
60  .7 
60.2 
62.5 

J.l 

3.0 
1  .8 
1  .3 
2.7 

85 
87 
86 
85 
85 

20 
18 
19 
31 
18 

32 
36 
33 
33 
30 

1 

8. 

e 

6. 
1 

145 
141 
178 
186 
143 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

l 

0 

0 
0 
2 

2. 
0 
0 
0 
0 

6.43 
4.85 
7.4S 
6.41 
6.16 

-  .29 
1  .06 

.17 

-  .09 

2.02 
1  .35 
2.34 
1  .91 
1  .72 

4 
3 
4 
4 
4 

•  0 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
8 

7 

8 

S 
2 
5 
6 
5 

2 
2 
2 
2 
3 

FRANKL 1 NTON  3  SH 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  Nh 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

SL  IOELL  HSO  RFC 

73.9 
72.6 
73.4 
72.3 
71  .2 

49  .3 
47.6 
50.1 
50.9 
51  .6 

61  .6 
60.1 
61  .8 
61  .6 
61  .4 

1  .7 

89 
86 
87 
83 
83 

18 
19 
19 
28. 
19 

30 
30 
31 
33 
34 

1 

8 
8« 
1 
8 

166 
188 
156 
149 
165 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
Q 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6.95 

6-59 
3.72 
5.97 

.59 

1  .61 
1  .90 
2.24 
.97 
2.13 

4 

31 
31 
4 
12 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

7 

6 
9 

5 
5 

4 

S 
5 

2 
2 
2 
0 
1 

DIVISION 

61  .5 

2.2 

6.06 

.15 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NC  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

STATION 

tt  c 

>  a 
a  c 

a  c 
5  i 
a  r 

5 
a 

a 

a:  oc 
*-  I 

a  c 

a-  o 

O  u. 

UJ 

o 

X 

a 
° 

X 

s 

a 

OF 

OAYS 

a 

%  1 
—  jc 

a  c 

a.  o 
o  u. 

_ 

a 

S 

SNOW 

SLEET 

NO  . 

91 

0AYS 

"C 

MAX  . 

MIN. 

a 
o 

5 

z 

o  o 

c 

-II- 

e  a  c 

o 

• 

| 

s 

o 

8 
c 
o 
o 

o 

UJ 

s 

° 

tl 

!  1 

• 

1  1 
•  ; 

SOUTHWEST  01 

CROWLEY  EXP  STATION 

71  .5 

SI  .4 

61  .5 

83 

19 

36 

8» 

145 

0 

0 

0 

0 

3.24 

-  .96 

.93 

31 

.0 

0 

s 

3 

0 

OE  OUINCY  4  N 

72-3 

60.0 

8*1 

1 9  ♦ 

30 

1 

1 87 

0 

0 

1 

0 

6.26 

1-66 

OE  R I  ODER 

72.8 

48.6 

60.7 

85 

19- 

33 

7 

173 

0 

0 

0 

0 

7.50 

2.28 

28 

■  0 

0 

6 

! 

4 

F  1  1  7QRF T  H 

72  •  9 

47 . S 

60  *  2 

1  . 5 

85 

3 1  + 

3 1 

1 8  3 

0 

0 

J 

0 

3 

HACKBERRY  8  SSW 

68. 9H 

55. 2M 

62. 1M 

2.6 

78 

SI* 

42 

7 

128 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

-   1  .42 

.66 

28 

.0 

0 

s 

1 

0 

JENNINGS 

73.1 

49.7 

61  .4 

.5 

87 

19 

36 

8. 

145 

0 

0 

0 

0 

3.11 

-   1  .4  3 

•  87 

28 

.0 

0 

7 

3 

0 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

70.2 

52  .4M 

61  .3(1 

1  .5 

82 

31 

37 

1 

145 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-   1  .89 

.85 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

71.2 

1  .8 

8 1 

1 8 

39 

1  34 

0 

0 

0 

0 

-1.17 

OBERLIN  F IRE  TOWER 

73.1 

50.4 

61  .8 

84 

19. 

35 

7 

141 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1  .25 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

RnrKPPPi  i  pr  u  rffiirf 

70.4 

53.3 

61  .9 

80 

31 

39 

7 

141 

0 

Q 

0 

0 

2.50 

.57 

28 

•  0 

0 

6 

: 

0 

VERMILION  LOCK 

70.8 

51  .6 

61  .2 

82 

20* 

35 

8 

158 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.76 

4 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

1  . 6 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

74  .0 

SI  .7 

62.9 

2.8 

84 

18 

35 

8 

125 

0 

0 

0 

0 

4  .34 

-  .70 

1  .60 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

FRANKLIN  3  NW 

73.1 

S4.1 

63.6 

2.S 

82 

27 

36 

8 

1  16 

0 

0 

0 

0 

2.64 

-   I  .71 

.91 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

JEANERETTE  EXP  STA 

71.7 

52  .0 

61-9 

8  0 

28  * 

37 

8  • 

1  4  1 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

§ 

• 

Q 

LAFAYETTE  FAA  AP 

73.7 

55.1 

64  .4 

4.3 

84 

18 

40 

8. 

105 

0 

0 

0 

a 

3.52 

-  1  .06 

1.14 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

MORGAN  CITY 

72.2 

53.2 

62.7 

.9 

61 

31 

39 

8» 

129 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

-  2.63 

.67 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

NEW   IBERIA  S  NW 

72.6 

54.1 

63-4 

82 

19 

36 

7 

109 

0 

0 

3 

0 

2.94 

1  .32 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

63.2 

2  •  7 

2.92 

.  0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  WSO 

72.2 

57.8 

65.0 

83 

19 

43 

9 

92 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

.77 

4 

•  0 

0 

4 

! 

0 

OONALOSONVILLE 

73 . 1 

5  I  .6 

62  •  4 

.  5 

85 

2 1 

35 

9 

1  35 

0 

0 

0 

0 

2  -52 

GALLIANO 

72.9 

54.3 

63.6 

82 

31 

37 

8 

1  10 

0 

0 

0 

0 

8.10 

3.00 

6 

.0 

0 

8 

4 

4 

HOUMn 

73.3 

54  .6 

64.0 

1  .7 

82 

18 

36 

8 

110 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEW  ORLEANS  WSHO  AP  R 

74  . 1 

55  ■  9 

65  .0 

4  . 3 

84 

30* 

34 

9 

1  1 7 

0 

0 

0 

11 

g 

3 

74  .9 

59. 2 

67.1 

5.8 

85 

30* 

42 

1 

73 

0 

0 

0 

0 

6.07 

.20 

1  .99 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

PARAOIS  7  S 

74  .4 

53.8 

64  . 1 

83 

16 

36 

8 

112 

0 

0 

0 

0 

4.25 

-  2.01 

2.33 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

73.9 

55.2 

64.6 

83 

19. 

36 

1 

102 

0 

0 

0 

0 

3.03 

1  .00 

4 

.0 

0 

e 

2 

1 

QUARANTINE 

68.9 

56.6 

62.8 

77 

31 

43 

1 

93 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.87 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

RESERVE 

70. 9M 

51  -4M 

61  .  2M 

1  .5 

82 

19 

37 

8» 

167 

0 

0 

0 

0 

5.43 

-  .11 

2.33 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

74  .7 

54  .6 

64  .7 

88 

16 

37 

1 

1  13 

a 

0 

0 

0 

5.35 

2-00 

12 

.0 

0 

8 

4 

2 

TH1B0DAUX 

73.5 

52.8 

63.2 

1  .8 

83 

30. 

38 

9. 

1  19 

0 

0 

0 

0 

3.84 

-   1  .66 

.95 

12 

•  0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

64  .0 

2.5 

4.21 

-   1  .00 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0WIN0  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORTHWEST  01 

60SSICR  CITY 
COTTON  VALLEY 
GLOSTER  1  U 
MANNA  3  S 
MOSS TON 

KC 1 THVILLE 
KORAN 

L OGANSPQRT  4  ENC 
MANSFIELD  3  WSu 
MIHDEN 

M09QINGSP9BT   1  N 

PLAIN  DEAL INQ 

RED  RIV  VALLEY  CXP  STA 

RBDESSA 

ShREvEPQRT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  I 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
MAYNE5VILL  E   2  WSU 


ION 


HOMER  EXP 
JONESBORO  F  IRE  TOWER 

has ion 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

MQNRQE    NE    LA  UNIV 
HUSTON 

RUSTON— L A  TECH  UHIV 
SPEARSVRLE  FIRE  TQWER 
STERL IHQTQN 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  M 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 

ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  F IRE  TOWER 
BOYCE  3  www 

BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
MINESTON  4  NNE 
J0NESVILLE  LOCKS 


LSU  DEAN 
MAMQLl  4  S 
MARKSVlL  L  E 
MELVILLE 
NEW  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
DLL  A  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL 


EE  EXP  STA 


A6ITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  USO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON  5  SC 

COVINGTON  4  NNW 
FAANKl INTON    3  SW 

GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 
HAMM0NO  3  NM 

KENTUO0D 

LSU  BEN-huR  CXP  STA 

BAKNQL  I« 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOMER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIOELL  USO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TQuER 
JAChABY  2  CSC 


B  B8 
6.40 

a  sfl 


B.G  ' 
B  C 
B.B4 
B  29 

4  Bfl 

B  oa 

5  BS 


6.00 
4.65 
7.00 

6.04 
1 1  .31 
5.90 
3.86 
5.09 

8.34 


10.40 
5.97 
4.57 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


T  5.57 
T  1.30 
3.05 
.04  6.50 


4    5  6 


2.01 
1 .49 
1  .40 


3.75     .05  .95 


1 .00 
4.65 
5.63 

4.32 

1.61 
2.80 
1  .64 
1  .55 


1.82     .03  .50 


1.70     .08  1.00 


7    8  9 


1  □ 


12 


.04  .69 
.02  .40 

.09  .55 


1 .24 
.40  .85 
2.03 


1 .32 
1  .49 
1  .  10 


14 


1  5 


16 


19 


20 


22 


2  3 


24 


25 


26 


27 


2  8 


2  9 


.00     .02  .OS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITHTIO 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROU.ET  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  N 

or  riooer 

ELIMBCTW 

HACK6ERRY  8  SSU 

JENNTNGS 

*  I  HOE ft  3  W 

LAKE  ARTHUR  10  Sw 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1977 


o  x  r\  t  t  r>  k  i 

STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 
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a 
z 

cr 
cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UdoLKV tK 

Ct- 
rl 

PRECIP. 

a. 
a 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

OBBE  V  I  LLE 

0007 

07 

VERM  I L I  ON 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  I 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALE  XANDR  I  R 

0098 

05 

RAPIOES 

1  1 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8  A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDR I A  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

24 

92 

1  8 

1  20 

M  I  D 

M  I  0 

;  h 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I  TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

BP 

H 

SOLOMON  G •   MART  I  N 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  RP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

M  I  D 

M  I  D 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9 1 

1 9 

1 5 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06  1 7 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1 05 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  i 

200 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

B I ENV I LLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  D 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSR 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

1  0  3 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

o 

M  I  0 

M  I  D 

C   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSSIER  CITY 

1 200 

0  1 

BOSSIER 

1  I 

32 

32 

93 

4  3 

1  70 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

M  I  D 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CRLHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1 80 

8A 

8  A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CRRVILLE  2  SW 

1  565 

08 

I BERV I LLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1 899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1 0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I  NE 

1  2 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 
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06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
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2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 
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OE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  INO  SCH 

OE  RIOOER 

2367 

07 
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4 

30 

50 

93 

18 
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8A 

8A 

H 
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2534 

09 
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8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  I ZABETH 
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07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 
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8A 

8A 

H 
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WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9 1 

34 

99 

8A 

8A 
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TRUCKL I NE  GAS  CO. 
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05 
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7 

30 

29 

92 

26 

50 

70 
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3079 

02 
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9 

32 

46 
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24 
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5P 

5P 

H 
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2 
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H 
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06 
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10 

30 

49 

90 

1  i 
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M  I  D 

H 
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GALL  I  ANO 

34  33 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 
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8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
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3657 
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50 
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7A 
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RED  RIVER 

1  1 

3  i 

^  A 

Q3 

7  1 
c  1 

1  25 

8  A 

CHARLES  D  WOOD 
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02 
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32 
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10 
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7A 
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4260 

05 

RAPIDES 

4 
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1  1 
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45 
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7A 

H 
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n9 
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1  l 
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93 

04 
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H 
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HOSSTON 
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CADDO 

1  1 

^9 

o  o 

9  3 

53 

200 

4  P 
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4  4  07 

u  y 

TERREBONNE 

5 

9  Q 

c  y 

JO 
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y  u 

4  4 

1  c 
1  o 

8A 

8  A 

8A 

GH 

USOA-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

A  CI  A 

n  q 
U  □ 

IBERIA 

2 

9  Q 

D  / 

y  l 

A  ^ 

c  U 

8  A 

8A 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JFNN I NGS 

4  /UU 
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JEFF  DAVIS 

7 

J  u 

1  A 

Q9 
y  t 

H  U 

30 

8  A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

JACKSON 

1  l 

^  9 

1  J 

Q9 

y  c. 

A  9 

J  c  c 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

SO 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOO 

4859 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

56 

90 

3  1 

2  1  8 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  ol  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  ^^^^Sj^^^i^Uj^St^'  "'^ 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA    loi   this  State. 

„,„„„„„.,  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  iMncl.es  and  wl 
DIMENSIONAL  UN  TS      ""'"tv  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
Olrecuons  en  ered  lH  gures Tre  tens  of  degrees .     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSFRVATIOV  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
™ "yllght  saving  lime      Snow  on  ground  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stat ions  toe  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation'  table 

"Sal"  Temperature"  table?  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

  „ax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

l»iTTR  muVvALElTT  "values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
""alnl^g  meas"ementrare  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  ln  apparent  Inconsistencies  ln  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL*  Entries  of  snowfall  in  the  'Monthly  Summarized  Data1  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  ln  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  issu 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1     to  south 

Crowley  Exp.  Station  Coastal  Prairie  Bare 


Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial 


Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

Level 


Red  River  Valley  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  ln  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING ; 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera  tures"  table ,  and  the  Stat  ion  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  ln  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  ln  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CL I MAT0LOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  ln  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price     j  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40£   single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications.  
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.0 

0 

6 

4 

3 

BATON  ROUGE  HSO  AP  R 

79 

4 

56 

- 

67.9 

-  -S 

84 

10- 

43 

6 

18 

a 

3 

0 

3 

7.10 

2.00 

3.63 

21 

•  0 

0 

4 

2 

BOGALUSA 

79 

2 

54 

e 

67.0 

-  .9 

85 

17. 

41 

6 

38 

; 

3 

3 

3 

8.20 

3.23 

3.50 

21 

.0 

0 

6 

3 

3 

CLINTON  5  SE 

78 

0 

SS 

■ 

66.7 

-  .8 

84 

17. 

40 

6 

35 

c 

3 

3 

3 

6.91 

4  .03 

4.50 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

COVINGTON  4  NNH 

80 

3 

53 

B 

67.1 

-  -9 

■•  ' 

9 

36 

6 

28 

a 

9 

3 

3 

6.14 

1  .31 

4.71 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

FRANKL INTON  3  SH 

79 

3 

52 

5 

66.2 

86 

6 

37 

6 

33 

0 

3 

3 

12.90 

5.84 

21 

.0 

0 

4 

4 

3 

HAMMOND  3  NH 

80 

1 

54 

0 

67.  1 

-1.1 

B5 

1  U 

38 

6 

33 

0 

3 

3 

3 

13-95 

9.07 

5.56 

21 

.0 

0 

9 

4 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

78 

4 

55 

9 

67.2 

3! 

1  9 

39 

6 

33 

0 

3 

3 

3 

1  1  .02 

4.75 

21 

.0 

0 

■1 

a 

3 

SL IOELL  HSO  RFC 

78 

0 

56 

s 

67.3 

85 

9 

40 

6 

29 

3 

0 

0 

3 

4  .79 

3.38 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

67.2 

-  .5 

1 

9.59 

4  .64 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  iou.s.ana 


TEMPERATURE 

PREC I P I TRT I  ON 

MO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OAYS 

SHI  ION 

t 

max . 

MIN. 

I 

r 

; 

u  a 

a.  r 

c 

□ 

uj  r 

%  o 

a  i 

a  r 

s 

ss 

g. 

g. 

z  * 

a  tt 

s 

1 1 

£  Z 

£  x 

£ 

2  o 

£ 

1' 

£ 

a 

g 

a  2 

S  c 

o  £ 

X 

Q 

° 

\ 

s 

" ' 

£ 

a  £ 

a 

t  o 

o 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

78  .  IH 

S7.7N 

67. 9M 

84 

19. 

43 

6 

2S 

0 

I) 

a 

13 

8.84 

7.21 

21 

.0 

o 

4 

3 

3 

OE  OUINCT  4  N 

78  .7M 

n 

M 

36 

20 

41 

6 

0 

n 

Li 

6 

22 

1  .04 

2  .40 

21 

.0 

0 

e 

3 

2 

OE  R 1  DOER 

0 

0 

G 

a 

2 1 

■  0 

o 

f, 

2 

| 

EL IZABETH 

79.  sn 

S3.3M 

66. 4M 

-  1.1 

84 

20- 

24 

II 

a 

G 

(i 

4 

75 

-  .81 

2.06 

21 

.0 

0 

? 

1 

HACKBERRY  8  SSW 

M 

□ 

n 

o 

.  0 

0 

3 

2 

JENN I NGS 

80  .8 

56 . 3 

68  .6 

•  6 

87 

1  i 

4  4 

g 

23 

0 

0 

D 

u 

9 

bb 

4.13 

5  .05 

2  1 

■  0 

0 

4 

3 

3 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

76. 2M 

59. 9M 

68.  1H 

.7 

83 

9 

50 

6 

17 

o 

I, 

o 

o 

9 

?4 

s.n 

6.58 

21 

.0 

Q 

5 

3 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

78. S 

58.0 

68.3 

-  -6 

83 

10. 

46 

6 

1  1 

o 

n 

o 

o 

6 

I  1 

1  .84 

3-60 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

o 

[i 

□ 

o 

.  0 

0 

a 

2 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

77  .711 

60. 7M 

69. 2M 

82 

20- 

48 

6- 

16 

0 

Q 

II 

7 

26 

4.88 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

VERMILION  LOCK 

78.3 

58-7 

68.5 

90 

10 

50 

8« 

12 

1 

0 

0 

B 

qi.i 

7.69 

21 

.0 

0 

6 

? 

1 

DIVISION 

68.0 

.4 

7 

82 

3.25 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

79.2 

55.7 

67.5 

-  .8 

86 

20> 

4  1 

6 

29 

0 

0 

1 

ii 

9 

1  =i 

4  .78 

6. 35 

21 

.0 

0 

4 

■1 

2 

FRANKLIN  3  NW 

79.9 

55. S 

67.7 

-  1  .3 

85 

19- 

43 

6 

18 

o 

o 

o 

0 

6 

2.62 

3.65 

20 

.0 

o 

4 

i 

2 

JEANERE T TE  EXP  STA 

77.8 

57.7 

67.8 

85 

20 

43 

6 

26 

o 

1) 

o 

0 

7 

SI 

3.56 

6.40 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAFAYETTE  FAA  AP 

o 

1) 

o 

0 

2 1 

.  0 

0 

7 

i 

4 

MORGAN  CITY 

78.8 

58.3 

68.6 

-   1  .3 

84 

10 

40 

6 

20 

Q 

] 

(j 

o 

2 

4. 

-  2.01 

1  .90 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

NEW  IBERIA  S  NW 

78.4 

58.2 

66.3 

84 

20 

44 

6 

20 

a 

1) 

G 

6 

51 

4.61 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

OIVISION 

68.3 

.7 

7 

28 

2.95 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV 1LLE  WSO 

77  .4 

61  .8 

69.6 

82 

3« 

47 

6 

1  1 

Q 

CI 

o 

o 

2 

9  i 

1  .69 

16 

.0 

o 

6 

1 

1 

OONALDSONV ILLE 

79.0 

58.1 

68.6 

-1.3 

84 

1  9  • 

44 

6 

18 

0 

0 

0 

0 

10 

s  i 

6.00 

21 

.0 

0 

5 

5 

3 

GALL  I ANO 

G 

0 

0 

0 

1  •  1 5 

1  9 

.0 

0 

4 

? 

I 

HOUMA 

79.8 

60.0 

69.9 

.  1 

66 

16 

43 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

3 

-1.18 

1  .87 

21 

.0 

o 

5 

1 

1 

NEW  ORLEANS  W5H0  AP  R 

80  .4 

57. S 

69.0 

.  4 

84 

30. 

41 

6 

18 

0 

0 

0 

IJ 

6 

is 

2.23 

3-88 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

N  0  AOBON  WSFO  CI  R 

80.7 

61  .7 

71  .2 

1  .7 

84 

19* 

49 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

4 

14 

-  .72 

2.50 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

PARA01S  7  S 

78-9 

57.4 

68.2 

83 

9 

42 

6 

22 

0 

0 

0 

(J 

2 

'J  i 

-   1  -35 

1  .25 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

79-3 

58-5 

68.9 

83 

8- 

41 

6 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

64 

.52 

22 

.0 

0 

s 

1 

0 

QUARANTINE 

75. 8 

62.2 

69  .0 

80 

17 

5? 

26 

9 

0 

0 

0 

0 

4 

26 

2.52 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

RESERVE 

77  .8n 

56. OM 

66. 9M 

-  1  .6 

83 

19 

42 

6 

26 

0 

0 

0 

0 

B 

37 

4.14 

5.90 

21 

.0 

0 

b 

2 

2 

SAINT  BERNARO 

80.2 

57.7 

69.0 

87 

2 

42 

6 

17 

n 

0 

0 

a 

1 

82 

.70 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

THIBODAUX 

79.2 

58.3 

68.8 

-  .2 

84 

19* 

42 

6 

19 

0 

0 

0 

0 

3 

2H 

-   1  .45 

2.50 

21 

•  0 

0 

4 

? 

1 

OIVISION 

69.1 

-  .2 

4 

32 

.16 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  01 

BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEY 
GLQSTER  1  U 
HANNA  3  S 
HOSSTON 

IE ITHVILLE 
KORAN 

LQGANSPQRT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USUI 
MINDEN 

MDORINGSPQRT  1  N 

PLAIN  DEAL  IMG 

RED  HIV  VALLET  EXP  STA 

ROOESSA 

SHREvEPORT  U5Q  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COL  Lire  IA  LOCKS 
rARi-CRVILLE 
HAYNESVILLE  2  WSU 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOUCH 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  C ITT 

MONROE   NE  LA  UNIV 
RUSTQN 

HUSTON -L  A  TECH  UNIV 
SPEARSVRLE  FIRE  TOUCH 
STERL I NG  TON 


NORTHEAST  O 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UEST 


NTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 
SLAGLE 


CENTRAL  0! 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  W50  AP 
BEAVER  FIRE  TQHER 
BEL AH  FIRE  TOUCH 
flOVCE  3  WWW 

BUNKIE 
EUNICE 

GRAND  CO  TEAL1 
HINESTON  4  NNE 
JONESviLLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MAOKSVlL  L  E 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  £S£ 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSM 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL  06 
ABITA   SPRINGS    FIRE  TWR 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  OP 

BOGALUSA 

CLINTON  5  5E 

COVINGTON  4  NNUI 

FOANKL IN TON    3  SW 

GREENUCLL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 

KENTWOOO 

LSU  BEN— HUB  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  J 
PINE  GHOvE  FIRE  TOHCR 
SHERIDAN  FIRE  TOUCH 

SL IOELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOMER 
£A CHARY  2  ESC 


3.21 
5.43 
3.92 


12.00 
9.94 
13.95 
10.00 


4.  79 
11 .55 
10.2 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


7  8 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


2.00      .55  .55 


.08  2.20 
.00  2.76 
.17  3.76 


12  2. 

.23  2., 

.10  5. 

.64  3. 


.30  5.1 
.09  2.1 
-44  3. 


.93  3.1 
15  3.! 
.39  4.' 


.26  5.1 
.65  6.: 

1.52  5.' 

1.50  5.1 

.08  4. 
.24  5.1 

.  14  3.; 

.45  6.! 


25 


26 


27 


28 


?4 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INOEx 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


SOUTHWEST 

AABEVULC 
CROWLEY  EXP  5Ti 
OE   QUIHCY  4  N 
OE  HIDDEN 
EL  I£A6ETh 


a  ssw 


HACHBERRY 
JENNINGS 
HINDER  3  U 
LA4.E   ARTHUR    10  SW 
LME  CHARLES  2  H 

LA«E   CHARLES  USD  AP 
LONOVILLE 
^UfENTflu 
MI TT IE    2  SC 
OAHDAt  E 

06ERL IN  F IRE  TOWER 
BOCXEFELLC 
SUGARTOuM 
SULPHUR 
VERMIL  I  OH  I 


SOUTH 

6 A YOU  SORRE 
CARVJLLE  2 
FRANKLIN  3 
JEAhERETTt  i 
LAFAYETTE  I 


SOUTHEAST  OS 

BOOTHVILLE  USO 
00n«l0SOnvILLE 
GALL IANO 
HBCJIM 

HEM  ORLEANS  Nr   uSO  CI 

NEW  ORLEANS   WSND  AP 
N  Q  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  HETAIRIE 
PARADIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BE8NAR0 

THIBOOAUX 


12.04 
9  19 
6.  44 


DAY   OF  MONTH 


4     5  6 


10  11  12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.26  2. 
.02  1  . 

.37  2.1 


3.95  6.60 

T        1  .86  6.35 

T       3.66  1.64 

.10  6.40 

.54  3.51  4.40 

.12     .07  ). SO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHI NC  STRT I  ON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

cr 

21 

28 

29 

30 

31 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1 4 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

cr 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VHUEf 

max 

73 

72 

72 

60 

52 

64 

78 

83 

83 

84 

84 

H 

80 

81 

81 

83 

84 

80 

79 

82 

72 

74 

78 

73 

78 

72 

74 

82 

80 

83 

77 

1 
3 

MIN 

SI 

53 

57 

S7 

42 

39 

46 

52 

46 

49 

50 

50 

54 

58 

58 

4 

57 

50 

50 

49 

41 

57 

57 

52 

LOGRNSPORT  4  ENE 

75 

74 

69 

JO 

56 

81 

BE 

84 

83 

HI 

81 

81 

82 

BO 

81 

81 

80 

81 

B4 

84 

75 

78 

73 

79 

79 

79 

83 

84 

82 

83 

79 

5 

MIN 

49 

63 

55 

56 

37 

45 

47 

45 

45 

44 

5 1 

4 

57 

58 

SS 

59 

59 

48 

48 

49 

49 

60 

H 

NINDEN 

MAX 

71 

72 

72 

6  3 

55 

65 

79 

64 

82 

84 

85 

82 

61 

83 

82 

82 

84 

81 

BO 

84 

70 

73 

80 

75 

80 

74 

76 

84 

85 

86 

7B 

1 

MIN 

51 

51 

S6 

58 

J  9 

40 

46 

51 

50 

52 

52 

53 

54 

52 

53 

63 

63 

58 

61 

67 

61 

59 

50 

51 

SO 

44 

57 

PLAIN  OEALING 

in  .. 

73 

71 

71 

50 

63 

64 

78 

83 

82 

83 

64 

82 

81 

82 

81 

82 

82 

79 

79 

83 

73 

74 

77 

74 

78 

72 

74 

82 

82 

83 

77 

1 

M  !  N 

49 

51 

55 

52 

40 

36 

40 

44 

44 

45 

47 

47 

49 

49 

50 

57 

63 

57 

59 

65 

59 

SS 

40 

46 

46 

40 

40 

44 

54 

55 

49 

3 

RED  RIV  VALLEr  EXP 

5TA 

n  b  < 

B9 

74 

72 

64 

63 

65 

"> 

82 

81 

82 

83 

80 

79 

82 

8 

81 

82 

61 

79 

62 

72 

74 

78 

74 

79 

74 

76 

84 

84 

84 

77 

3 

MIN 

51 

53 

57 

SB 

42 

41 

50 

52 

50 

52 

51 

53 

54 

53 

58 

62 

64 

59 

61 

67 

60 

59 

51 

50 

49 

46 

46 

S3 

57 

58 

54 

0 

SHREVEPORT  WSO  BP 

MR) 

72 

7! 

62 

64 

65 

79 

B4 

84 

85 

84 

81 

81 

83 

81 

82 

83 

80 

81 

84 

72 

74 

78 

75 

79 

74 

74 

83 

84 

83 

83 

78 

2 

MIN 

5 1 

56 

55 

46 

42 

39 

51 

5 1 

49 

49 

50 

S3 

SO 

5 

58 

61 

55 

52 

5 1 

54 

5 1 

45 

46 

SB 

55 

59 

52 

8 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

HA» 

76 

76 

63 

59 

64 

78 

33 

84 

84 

6  6 

83 

82 

83 

80 

82 

84 

82 

83 

85 

70 

72 

78 

74 

80 

73 

74 

62 

84 

84 

62 

78 

■  5 

M :  N 

5  1 

E  0 

58 

45 

40 

'  8 

46 

50 

47 

51 

51 

54 

50 

59 

63 

59 

49 

4 1 

43 

56 

57 

CALHOUN  EXP  STATION 

Ml.. 

59 

75 

77 

BS 

64 

63 

77 

84 

82 

84 

84 

81 

82 

81 

80 

80 

83 

82 

81 

83 

70 

69 

79 

73 

76 

70 

73 

80 

82 

82 

77 

.2 

n :  N 

52 

54 

61 

''' 3 

42 

42 

49 

52 

48 

49 

4 

49 

SO 

54 

55 

55 

50 

53 

52 

43 

42 

48 

SS 

56 

5 

.8 

F  ARMERV 1 LLE 

rn. 

74 

77 

66 

67 

63 

79 

B5 

84 

85 

85 

82 

83 

83 

82 

83 

85 

B2 

61 

84 

82 

71 

80 

76 

79 

78 

74 

82 

84 

84 

83 

79 

.4 

M :  N 

5 1 

65 

57 

43 

40 

SO 

SO 

51 

48 

50 

51 

54 

55 

56 

57 

59 

52 

5 1 

44 

5 

59 

S3 

"9 

HOMER  EXP  STATION 

MR  . 

70 

69 

72 

64 

65 

64 

77 

85 

65 

83 

81 

83 

81 

82 

83 

82 

BO 

84 

72 

74 

78 

73 

78 

72 

73 

Bl 

82 

84 

77 

.0 

1  ! 

52 

56 

51 

40 

51 

48 

49 

48 

SO 

52 

60 

64 

56 

55 

46 

42 

53 

60 

60 

53 

•  5 

MONROE  FAR  AP 

MRX 

75 

78 

67 

67 

62 

77 

83 

8  7 

83 

83 

62 

83 

83 

81 

83 

BS 

83 

81 

82 

70 

67 

77 

73 

76 

70 

72 

79 

83 

62 

83 

77 

.7 

" ;  n 

53 

66 

50 

5  3 

46 

43 

50 

66 

52 

54 

SS 

5 

62 

59 

63 

65 

48 

59 

SB 

58 

56 

-Z 

MONROE  CITr 

"i.  :. 

75 

78 

70 

66 

78 

74 

8  b 

86 

85 

84 

BO 

82 

82 

81 

83 

85 

84 

82 

85 

79 

71 

79 

76 

79 

72 

74 

83 

85 

83 

79 

.7 

H  1  N 

5? 

5  3 

59 

44 

44 

36 

46 

52 

50 

51 

49 

46 

S3 

50 

65 

62 

58 

62 

67 

66 

63 

59 

54 

54 

47 

47 

45 

60 

58 

59 

.8 

MONROE  NE  LA  UNIV 

HA  < 

67 

75 

77 

70 

65 

62 

72 

84 

83 

84 

84 

81 

81 

82 

81 

84 

84 

84 

82 

84 

70 

69 

7B 

73 

71 

70 

72 

81 

82 

83 

77 

.2 

i : 

49 

53 

61 

59 

45 

37 

48 

55 

SO 

51 

48 

46 

50 

52 

54 

59 

61 

5S 

64 

65 

64 

59 

50 

SS 

52 

42 

43 

45 

58 

52 

.8 

RUSTON-LR  TECH  UNI  V 

MA) 

5g 

74 

78 

78 

63 

64 

84 

B5 

84 

85 

85 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

BO 

82 

81 

70 

71 

80 

75 

78 

73 

75 

83 

84 

78 

.S 

M  I  N 

51 

53 

57 

58 

41 

40 

48 

53 

49 

50 

48 

49 

52 

52 

56 

60 

SB 

60 

64 

66 

61 

60 

50 

51 

SO 

44 

43 

52 

SO 

SS 

52 

.7 

H 1 NNF  1  ELD  2  W 

MA  ■ 

78 

78 

72 

72 

65 

78 

83 

83 

85 

84 

81 

83 

82 

81 

82 

62 

77 

81 

85 

73 

68 

79 

74 

77 

76 

75 

82 

83 

83 

7  6 

.8 

-  '  N 

50 

64 

59 

37 

41 

50 

47 

49 

44 

45 

4 

50 

54 

57 

58 

59 

62 

65 

63 

49 

SO 

42 

52 

SI 

53 

52 

.0 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

75 

79 

78 

69 

64 

78 

86 

85 

BE 

8  7 

65 

83 

85 

83 

85 

9:' 

65 

82 

83 

82 

82 

76 

78 

79 

74 

84 

84 

8S 

81 

.0 

M : '. 

67 

54 

59 

43 

4 

4 

52 

52 

54 

7 

56 

60 

59 

63 

4 

63 

54 

5 

4  7 

60 

59 

55 

.0 

EPPS  6  W 

MAX 

70 

75 

77 

75 

64 

61 

74 

8  ! 

82 

81 

B4 

83 

83 

84 

82 

6  6 

85 

83 

81 

83 

70 

68 

75 

74 

74 

69 

71 

78 

82 

83 

77 

.3 

MIN 

5 1 

55 

63 

50 

43 

42 

53 

56 

52 

54 

50 

S3 

54 

58 

55 

62 

57 

64 

64 

65 

63 

9 

55 

54 

52 

42 

45 

57 

58 

54 

.  7 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

70 

75 

78 

71 

65 

62 

74 

84 

83 

B5 

BS 

84 

83 

86 

83 

B4 

86 

85 

80 

81 

69 

68 

77 

75 

74 

70 

72 

79 

82 

85 

77 

.8 

MIN 

52 

56 

61 

64 

42 

41 

51 

53 

53 

SS 

53 

56 

56 

57 

58 

60 

60 

55 

63 

66 

64 

61 

57 

57 

54 

48 

>7 

53 

57 

57 

55 

.9 

SAINT  JOSEPH  EXP  SIR 

MAX 

67 

>: 

80 

79 

70 

61 

74 

60 

82 

B3 

84 

83 

84 

64 

83 

83 

86 

82 

81 

82 

70 

66 

75 

73 

71 

70 

73 

80 

80 

81 

77 

.4 

M  :  N 

52 

61 

62 

52 

46 

45 

51 

55 

54 

53 

55 

56 

55 

56 

57 

56 

59 

66 

65 

67 

64 

59 

57 

57 

57 

47 

47 

53 

57 

59 

56 

.3 

TALLULAH 

MAX 

70 

76 

79 

77 

67 

62 

74 

83 

83 

84 

86 

64 

84 

84 

83 

83 

85 

82 

80 

83 

70 

68 

77 

76 

72 

69 

72 

60 

82 

84 

78 

.0 

MIN 

52 

56 

61 

60 

44 

40 

50 

52 

SI 

51 

49 

52 

55 

54 

54 

55 

56 

64 

62 

66 

64 

58 

56 

54 

52 

45 

44 

5  3 

55 

56 

5  4 

.0 

HINNSBORO 

70 

77 

79 

79 

72 

65 

77 

85 

83 

84 

BE 

84 

64 

85 

82 

84 

66 

83 

85 

64 

70 

66 

74 

75 

74 

71 

75 

BO 

82 

83 

78 

.8 

M  |  N 

54 

61 

4S 

41 

52 

" 

SI 

49 

SO 

6. 

4 

54 

57 

56 

64 

6S 

66 

63 

S 

55 

55 

54 

45 

45 

47 

SS 

55 

54 

.0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MR) 

7C 

78 

67 

7  0 

61 

64 

78 

83 

H4 

84 

80 

81 

61 

81 

82 

82 

80 

8  5 

81 

71 

76 

60 

73 

77 

72 

74 

6  3 

83 

83 

77 

.6 

-  :  'i 

59 

34 

42 

| 

4 

51 

48 

48 

49 

55 

SS 

61 

58 

59 

6 1 

6 1 

E  2 

46 

49 

48 

39 

41 

5  2 

50 

52 

50 

.8 

CONVERSE 

56 

77 

75 

73 

5S 

65 

n 

82 

80 

60 

81 

81 

80 

80 

80 

79 

6  2 

83 

69 

74 

76 

74 

77 

73 

75 

81 

83 

82 

77 

.4 

iO 

52 

60 

42 

37 

45 

4. 

45 

48 

50 

54 

55 

SB 

60 

67 

62 

60 

49 

48 

49 

40 

44 

45 

52 

52 

51 

.0 

LEESVILLE 

69 

Bl 

78 

8  I 

70 

68 

»  ! 

85 

83 

BE 

66 

83 

64 

82 

84 

6  J 

82 

82 

H4 

88 

68 

69 

80 

77 

78 

77 

80 

84 

83 

84 

80 

.0 

M ; 

5  1 

57 

64 

63 

44 

38 

3  a 

46 

44 

4» 

45 

48 

4  9 

50 

52 

56 

61 

62 

65 

65 

63 

62 

50 

S3 

5  1 

42 

45 

49 

SI 

53 

5  2 

.4 

MANY 

MAX 

72 

74 

75 

n 

71 

72 

71 

7  9 

83 

-■4 

83 

80 

6 

81 

81 

6  2 

61 

80 

83 

80 

68 

73 

77 

78 

79 

73 

76 

83 

83 

83 

77 

.9 

MIN 

45 

44 

■1. 

43 

46 

4' 

47 

48 

4*1 

49 

53 

59 

61 

59 

66 

65 

62 

58 

48 

49 

50 

40 

44 

51 

50 

56 

6  1 

.1 

NATCH  I TOCMES 

MAX 

72 

80 

79 

3 

67 

66 

BC 

85 

84 

BE 

85 

81 

8  3 

6.' 

83 

B2 

83 

79 

85 

B6 

70 

71 

B2 

75 

78 

75 

77 

6  5 

85 

80 

79 

•  5 

MIN 

51 

54 

59 

59 

44 

41 

53 

S3 

52 

53 

50 

53 

'  4 

54 

58 

5; 

64 

60 

64 

68 

64 

62 

52 

55 

54 

46 

48 

52 

55 

57 

55 

.0 

ROSEPINE  EXP.  SIR. 

MAX 

7S 

78 

BC 

70 

66 

- 

Bl 

81 

84 

B2 

79 

34 

80 

80 

82 

79 

80 

Bl 

66 

67 

58 

80 

75 

76 

74 

77 

h  2 

8f 

82 

MIN 

49 

52 

51 

56 

60 

62 

61 

6  3 

63 

62 

6 1 

50 

54 

52 

45 

46 

51 

49 

54 

5  3 

.6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

69 

Bl 

80 

BC 

68 

65 

78 

83 

82 

64 

B3 

80 

8( 

Bl 

80 

61 

64 

77 

BO 

84 

70 

6  6 

78 

74 

7  5 

75 

76 

81 

30 

81 

77 

.8 

MIN 

4 

S4 

66 

67 

47 

43 

53 

54 

53 

55 

54 

56 

5  7 

57 

59 

51 

58 

66 

66 

67 

64 

6. 

54 

58 

54 

49 

50 

58 

56 

58 

5  6 

.7 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

Mft> 

90 

84 

81 

73 

66 

BO 

8  5 

BE 

87 

8  m 

81 

83 

BE 

83 

85 

BE 

80 

84 

6F 

71 

67 

8C 

75 

77 

7  6 

77 

84 

85 

85 

85 

60 

.9 

MIN 

53 

66 

67 

62 

43 

41 

49 

54 

SI 

5  3 

48 

49 

52 

54 

59 

60 

62 

66 

64 

65 

60 

5  9 

55 

56 

50 

45 

46 

56 

52 

54 

54 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  1N0EX 


DRILY   TEMPERATURES  --r 


DRY  OF  MONTH 

o 

(X 

STATION 

BE 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1  l' 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

?  0 

21 

22 

23 

24 

25 

?b 

27 

28 

?9 

30 

31 

a 

BELBH  FIRE  TOHER 

MAX 

72 

77 

81 

79 

67 

67 

BO 

66 

Bb 

67 

86 

83 

-4 

35 

8  2 

85 

BS 

80 

84 

86 

69 

66 

79 

75 

7  b 

75 

77 

83 

91 

79.6 

niN 

51 

61 

60 

64 

4S 

41 

49 

52 

S) 

53 

48 

50 

S3 

54 

55 

'  6 

59 

65 

63 

61 

63 

58 

SI 

SS 

S3 

44 

47 

56 

52 

53 

54.4 

BOTCE  3  HNH 

MAX 

76 

79 

80 

73 

73 

7  9 

85 

e.' 

84 

83 

B2 

80 

80 

8  1 

82 

82 

84 

6. 

68 

79 

73 

76 

73 

77 

82 

82 

6  b 

82 

79.6 

MIN 

52 

63 

66 

S3 

47 

44 

52 

S3 

bl 

56 

6  3 

S3 

6  b 

54 

6  7 

62 

64 

6  b 

6  5 

62 

61 

5b 

56 

54 

48 

50 

59 

56 

65 

S6.7 

BUNK  IE 

MAX 

63 

BO 

82 

81 

72 

64 

77 

89 

»: 

.■4 

bb 

83 

a ) 

"  4 

64 

a  4 

84 

BO 

81 

66 

76 

67 

78 

73 

74 

73 

61 

82 

6, 

82 

79.1 

MIN 

-.1 

'.8 

71 

i.'i 

48 

43 

54 

S3 

51 

54 

5? 

55 

58 

177 

6 

64 

66 

as 

66 

60 

58 

49 

58 

54 

49 

44 

58 

6,6 

52 

56.2 

GRBNO  COTEBU 

MAX 

72 

73 

81 

ao 

70 

72 

79 

61 

6  j 

84 

9. 

87 

91 

,!  | 

6  1 

9  3 

62 

eu 

72 

74 

79 

75 

73 

73 

16 

81 

80 

61 

78.7 

MIN 

60 

60 

70 

as 

49 

lb 

63 

S3 

54 

53 

5? 

53 

'■4 

5  3 

57 

!  9 

6,5 

64 

6S 

63 

62 

59 

bi, 

57 

56 

4  . 

S3 

56 

5S 

57 

57.3 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

76 

78 

84 

80 

71 

bb 

80 

85 

84 

85 

84 

91 

91 

8 1 

8  1 

63 

81 

12 

6  3 

6'. 

69 

69 

81 

74 

75 

74 

77 

82 

91 

78.9 

MIN 

52 

SO 

S9 

69 

44 

ie 

40 

46 

46 

47 

47 

SI 

50 

5! 

54 

be 

6  7 

63 

62 

66 

64 

60 

SO 

S3 

52 

42 

42 

44 

49 

49 

52.1 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

68 

78 

82 

81 

72 

66 

77 

8  3 

67 

-4 

84 

9  2 

67 

82 

8  b 

80 

79 

9  4 

8. 

84 

71 

•7  1 

71 

75 

73 

70 

75 

30 

6  . 

78.0 

MIN 

51 

ss 

65 

•it. 

47 

15 

47 

53 

7.b. 

SB 

54 

SS 

55 

56 

59 

61 

62 

6  9 

64 

66 

66 

59 

60 

55 

6  6 

43 

43 

56 

5  6 

58 

56-3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIB 

MAX 

66 

79 

80 

79 

72 

64 

77 

Bl 

81 

■14 

8. 

79 

82 

84 

82 

83 

82 

8 

81 

83 

70 

67 

6b 

73 

74 

73 

75 

30 

69 

77.7 

MIN 

SI 

66 

69 

70 

47 

42 

52 

52 

SO 

5  3 

50 

52 

-  4 

S4 

S7 

6 

'■2 

6  0 

61 

67 

66 

61 

51 

58 

SS 

47 

49 

54 

S2 

54 

55.6 

mamou  4  s 

MAX 

79 

ei 

81 

78 

72 

18 

83 

83 

95 

8  5 

81 

"4 

7  1 

6  2 

HI 

83 

BO 

9  2 

69 

67 

77 

77 

74 

7S 

>8 

84 

81 

61 

83 

79.6 

-  :  N 

S2 

64 

73 

as 

58 

48 

55 

54 

56 

60 

58 

58 

62 

51 

ae 

bl 

6,  7 

i  8 

',9 

67 

56 

63 

6  1 

7') 

69 

SO 

56 

5  7 

SS 

57 

60.2 

MELVILLE 

71 

9,- 

80 

BO 

75 

64 

71 

- 

9  7 

64 

9  4 

82 

6. 

6  2 

6  3 

6  4 

a ' 

82 

71 

Bl 

72 

,'2 

73 

72 

71 

73 

75 

80 

79 

77.9 

MIN 

S3 

59 

68 

.,9 

47 

3 1 

52 

48 

47 

51 

SI 

61 

SI 

5  3 

4 

61 

61 

64 

bl 

61 

57 

54 

4 

S3 

47 

48 

54 

S3 

57 

S4.5 

NEH  ROBOS  S  ESE 

99  . 

62 

61 

82 

82 

77 

64 

76 

81 

81 

83 

3  i 

80 

9' 

9  2 

8  1 

8  7 

84 

79 

82 

8  7 

73 

70 

7  9 

75 

73 

75 

75 

BO 

61 

78.4 

M  '  '1 

49 

59 

69 

67 

47 

4.: 

50 

51 

SI 

54 

52 

5  3 

4 

5  6 

6  9 

•  9 

',7 

65 

66 

64 

51 

58 

-.b 

56 

46 

47 

53 

52 

54 

55.6 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

64 

BO 

82 

78 

is 

65 

76 

61 

8: 

84 

8  , 

8  2 

67 

79 

31 

71 

7  6 

77 

73 

73 

73 

75 

80 

8  0 

80 

77.5 

MIN 

49 

56 

68 

70 

48 

18 

42 

49 

49 

52 

51 

52 

52 

54 

55 

65 

58 

64 

6  3 

65 

6,7 

56 

56 

•  4 

S3 

47 

47 

SI 

S3 

54.2 

OLLB  3  SSH 

MAX 

69 

78 

78 

81 

68 

55 

77 

83 

83 

84 

6  b 

97 

5  3 

83 

-7 

82 

65 

8  71 

82 

85 

70 

67 

79 

74 

o 

72 

74 

82 

6  3 

78.5 

MIN 

51 

54 

59 

60 

44 

)B 

46 

48 

47 

49 

44 

4  B 

50 

63 

66 

64 

57 

51 

7  6, 

6  3 

41 

42 

47 

50 

52 

S2.1 

HOOOHORTH  2  SE 

Mil  i 

67 

B 1 

83 

81 

7? 

bb 

BO 

85 

9  2 

D  d 

9  7! 

83 

8  1 

84 

•H 

84 

6 

7  J 

6  7 

90 

'8 

7'. 

'6 

77 

■>  3 

6  1 

79  .2 

n ;  N 

50 

58 

70 

B9 

47 

>: 

51 

S3 

50 

6  4 

52 

52 

55 

55 

59 

60 

1,5 

bb 

66 

65 

60 

S3 

7  6 

SS 

47 

49 

5  b 

54 

58 

56.4 

EBST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

66 

81 

82 

63 

77 

66 

77 

63 

6  4 

bb 

85 

-4 

86 

83 

86 

82 

84 

67 

71 

90 

84 

33 

77 

78 

77 

30 

81 

80.5 

M :  'i 

52 

65 

70 

72 

49 

39 

45 

SI 

52 

5  2 

49 

52 

54 

53 

S3 

57 

59 

65 

bb 

65 

63 

62 

60 

S3 

54 

45 

46 

S3 

S4 

sf 

SS.3 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

81 

82 

83 

76 

66 

■6 

-■ 

». 

'.  1 

84 

82 

67 

a  i 

81 

B2 

83 

81 

83 

8  0 

74 

4 

ao 

76 

73 

76 

76 

96, 

bb 

BO 

79.4 

H  :  N 

56 

72 

69 

56 

48 

43 

52 

52 

S4 

5  ! 

52 

5  3 

55 

55 

'  9 

■.,9 

63 

BS 

'  6 

1  4 

62 

7.8 

bi.l 

7-  8 

8< 

47 

48 

55 

53 

54 

S6.4 

80GALUSA 

MAX 

62 

'9 

85 

63 

ao 

64 

73 

8  7 

83 

84 

8  ] 

61 

84 

84 

83 

65 

8  b 

.i 

8  2 

617 

72 

70 

BS 

^8 

75 

7' 

7  3 

79 

81 

79.2 

MIN 

54 

61 

70 

71 

50 

41 

45 

51 

52 

50 

49 

52 

S3 

5S 

4 

56 

at 

65 

66 

6  3 

63 

a : 

55 

54 

45 

45 

47 

52 

51 

54  .8 

CLINTON  S  SE 

»>i, 

71 

79 

80 

32 

74 

S8 

74 

79 

S : 

84 

83 

80 

BO 

80 

84 

83 

78 

71 

75 

7  8 

74 

12 

74 

14 

79 

69 

78.0 

MIN 

52 

61 

70 

72 

49 

4 

48 

51 

52 

51 

S3 

b  i 

54 

8  2 

60 

57 

60 

6  5 

67 

■  4 

60 

56 

S3 

6  2 

45 

46 

S3 

SO 

s? 

55-4 

COVINCTON  4  NNH 

MAX 

30 

62 

81 

78 

70 

75 

80 

B3 

84 

82 

82 

32 

32 

6  1 

8  1 

6  ' 

6? 

8  0 

83 

78 

77 

81 

82 

91 

9  7 

76 

78 

79 

6  7! 

80.3 

MIN 

56 

71 

67 

SB 

49 

3E 

42 

47 

S2 

47 

47 

51 

52 

51 

66 

55 

57 

65 

63 

68 

6E 

62 

SB 

65 

SI 

43 

43 

. 

49 

49 

S3. 8 

F RANKL I NTON  3  SH 

MAX 

90 

79 

82 

77 

65 

7S 

84 

6  k 

as 

34 

83 

63 

65 

8  3 

B  i 

85 

9:  | 

6  1 

30 

70 

65 

87 

79 

76 

77 

7  6 

60 

83 

84 

82 

79.9 

MIN 

62 

55 

71 

54 

41 

37 

42 

5. 

51 

49 

46 

49 

51 

50 

53 

6  7 

55 

62 

61 

63 

32 

61 

5  6 

52 

51 

4S 

44 
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20 

.23 
23 

■  21 

32 

.25 
it 

.29 

3' 

.22 

23 
34 

.2; 

32 

.28 

4R 

-  1 E 
5( 

.17 
46 

■  16 

6. 

.0' 

4 1 

.03 
26 

•  16 

:■• 

■21 

5' 

.22 
46 

■  25 
4C 

.23 
25 

.21 

6 

.  31 
6F 

■  2f 
34 

5.78 
1285 

NORTHEAST  03 

CQIUT                         Cvp  era 
OH  INI     JU3t~rl    tJr  3IH 

.no 

.  12 

.  14 

•  2( 

.15 

-  2  3 

•  .'I 

■  20 

.27 

.25 

■  28 

.21 

■  25 

.26 

■  25 

.12 

.  I'. 

■  19 

- 

- 1  3 

•  20 

.  1  6 

.23 

.22 

.21 

2" 

.22 

5  .998 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVBP 
HI  NO 
MAX 
MIN 

■  OS 
36 
75 
53 

91 
77 
55 

83 
80 
68 

117 
81 
68 

88 
71 
46 

55 
70 
45 

38 
81 
49 

38 
85 

55 

29 
85 

5  ' 

51 
85 
55 

29 
84 

S3 

54 

n 

54 

5C 
82 
56 

43 
B  1 
55 

47 

b; 

59 

SO 
80 
60 

6  i 
83 
62 

74 

77 

63 

6  1 
87 
65 

76 
'6 
6  4 

1  0! 

30 

61 

3S 

42 

61 

53 

63 

30 

32 

SO 

2  3 

1686 
79.6 
57  .3 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
HI  NO 

.10 
67 

.10 
66 

.19 
98 

•  23 
109 

.11 
100 

.27 
48 

.18 
29 

.22 
26 

2S 

41 

58 

-24 

72 

■  24 
61 

.28 
65 

■  21 
52 

59 

72 

63 

■  14 
48 

.16 

79 

.  1  6 
103 

.03 
45 

28 

46 

21 

■  20 
35 

.2  3 

23 

.17 

2 

.25 
33 

26 

1643 
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STRT  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
ex 

cr 
o 

3 
I 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

(L 

U 

a! 

a. 
d 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEV  I LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

RB I  TP  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAP  I  DES 

1  I 

3 1 

1 9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

3 1 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C  H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMI  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G ■  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

SP 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I BERV I LLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEL  AH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGAL  USA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PL AOUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSSIER  CITY 

1200 

01 

BOSSIER 

1  I 

32 

32 

93 

43 

170 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  1 0 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

3 1 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV  I  LLE 

8 

30 

1 2 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IOLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  .  OT  T 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBE Y -SEM I NAR Y 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DE  OUINCY  4  N 

236 1 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  R1DDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALOSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

EL  IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1  50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

EUN ICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE   H  .  FONTENOT 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H .   W .    THURSTON  .   JR  . 

FRANKL I N  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

1 0 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

0 1 

OE  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET   E .  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

C 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESAOIER  JR 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

CLOSED  3/31/77 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS-  LAURA  L-  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOO 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

1 0 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

H1NESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I  DES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

I RV I N  C  .  MORR I  SON 

HOOGES  GAROENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CL A  I  BORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

I  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C .  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8P 

8A 

GH 

USDA-SUGARC ANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

I  BERI A 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  OAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE   L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

OB 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  2 

91 

59 

38 

M  I  D 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  F  I  SH  4  W I LOL I FE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1 5 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C   R.  EVANS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

1  2 

3 1 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

IQUCC      M  M1IIITD 

JHnt  b   n .    M 1 LLtK 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  OGRI   EXP  STATION 
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c  t  n  t  t  n  m 

b  1  H  1  I  UN 

INOEX  NO. 

D I V  I S I  ON 

p  n  i  1  i  i  t  \/ 

COUNTY 

UJ 

O 
cr 
z 

cr 

Q 

O 

LATITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

PRECIP. 

cr 

SPECIAL 
l  SEE  NOTES  l 

LSU  DERN  LEE  EXP  STR 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

3 1 

1  i 

92 

24 

70 

8  A 

8fl 

LSU  DEAN  LEE  RGRI  CNTR 

MRMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

'  '••  4 

0 1 

DE  SOTO 

12 

32 

0  1 

9  3 

4  4 

373 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

3 1 

34 

93 

29 

260 

8  A 

8fl 

H 

ROBERT   R .  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

HH 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8R 

TOWN  OF   MARKSV I LLE 

MRRTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MEL  V ILLE 

6117 

05 

ST  LRNDRY 

1 

30 

4  1 

9 1 

4  5 

30 

8R 

8R 

MRS  RUTH   T  HEBERT 

MERMENTAU 

5142 

07 

ACRDIA 

7 

30 

1  ] 

92 

35 

1  6 

8fl 

HAROLD  P  BROUSSARD 

M  I  NDEN 

624  4 

0  1 

WEBSTER 

1  I 

32 

36 

93 

1  8 

?  5  0 

8  A 

gq 

1 

W.   G-  SPARKMRN 

MI  TT I E  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

4  2 

92 

5  3 

1  20 

8R 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAR  AP 

6303 

02 

OUACH I T A 

9 

32 

3  i 

92 

03 

78 

M  I  D 

M  I  D 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACH  I  T A 

9 

32 

3  3 

92 

07 

80 

5P 

5P 

[■ 

CITY   OF  MONROE 

MONROE  NE  LA  UNIV 

6314 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

•8  A 

8fl 

NORTHEAST   LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT   I  N 

6364 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

4  2 

93 

58 

200 

8R 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8R 

8fl 

c 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

130 

8fl 

8fi 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

NEW    IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

0  3 

9  1 

5  3 

25 

8R 

8fl 

u 

GULF   S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

0  4 

3 

M  I  0 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

1  5 

4 

M  I  0 

M  I  D 

Q 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

M  I  D 

M  I  D 

|-| 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

m  i  n 

SWG  RND  WATER  BORRD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

g 

m  i  n 

1  1  1  u 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

m  i  n 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

F. 

667  1 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

m  i  n 

II  1U 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

rn 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

(17 
u  / 

n 
u 

m  i  n 

H1U 

N.  0.   SWG.   AND  WTR.  BD . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9 1 

22 

4  5 

8R 

QQ 
O  H 

CAJUN  ELEC   PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

RLLEN 

4 

30 

4  9 

92 

4  1 

1  00 

7  R 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

25 

1  1  0 

8  R 

J  D  SANFORD 

OAKNOL I  A 

69  1  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

4  4 

90 

59 

i  ^n 

7  R 

PERCY  E  .  DREHER 

OBERL  IN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

4  7 

F,  1 

QQ 

i  p 

1  r 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

9 1 

4  0 

/  u 

ftQ 

QQ 
O  H 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"'  for  this  State. 

nruFNSTONAL  UNITS ■     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
"Semen?        ml  Is '■     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from    5  F      I»  -Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME ■     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayrignt  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-ioot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 


of  this  bulletin . 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 


SOIL  COVER 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 


DEGREE  OF  SLOPE 


0.1°   to  south 

Zero 

Zero 


Zero 
Level 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table ,  "Dai ly  Precipi ta t i 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially 
Precipitation  Data . ) 


ite  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry.in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 
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1  .87 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

0 1 V 1 5 1  ON 

73 

7 

1  .3 

2.03 

-  3.38 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

86 

.9 

62 

.5 

74 

7 

98 

31 

50 

1  1 

1 

H 

0 

0 

11 

1  .31 

.90 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

85 

5  1 

,g 

73 

6 

96 

3  j 

46 

5 

0 

0 

D 

.0 

0 

FARMERVILLE 

87 

.1 

63 

.5 

75 

3 

97 

31 

45 

1  1 

2 

6 

0 

0 

2.66 

-  2.35 

I  .22 

2 

.0 

0 

1 

2 

2 

HOMER  EXP  STAT  I  ON 

85 

.0 

61 

.8 

73 

4 

96 

31 

46 

1  1 

S 

4 

0 

11 

2.02 

1  .  IS 

9 

.0 

0 

2 

1 

MONROE  FAA  OP 

87 

.4 

64 

.4 

75 

g 

2.6 

99 

31 

53 

I  1 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.79 

-  2.00 

1  .90 

1 

4 

2 

1 

MONROE  CITY 

88 

.  1 

»■  •! 

,  | 

76 

8 

0 

1 

■  0 

0 

MONROE  NE  LA  UNIV 

85 

5 

E  1 

.0 

73 

3 

96 

3? 

48 

12* 

3 

5 

0 

(1 

0 

3.07 

2-85 

2 

.0 

0 

1 

1 

RUSTON-LA  TECH  UN  I V 

85 

.3 

62 

.6 

74 

0 

1  .8 

96 

31 

48 

1  1 

3 

3.52 

-  2.53 

1  .67 

:• 

.0 

0 

3 

) 

2 

W 1 NNF 1  EL  0  2  w 

86 

.1 

60 

.9 

73 

5 

.  1 

95 

31  • 

45 

1  I 

2 

5 

0 

'1 

0 

'2.61 

-  3.14 

2  .50 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

1  .7 

2.52 

-  2.86 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

88 

.5 

64 

.0 

76 

3 

2.7 

98 

30 

50 

1 1 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .83 

-  2.83 

1  .39 

2 

.0 

0 

i 

1 

1 

EPPS  6  M 

86 

.7 

6  3 

.9 

75 

3 

98 

31 

S3 

1 1 

0 

9 

0 

0 

2.62 

1.44 

2 

2 

2 

2 

LAKE  PROVIOENCE 

86 

8 

■  0 

75 

9 

2.2 

97 

31 

54 

10 

0 

7 

0 

0 

.55 

-  3.89 

•  33 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

86 

75 

1 

0 

0 

0 

-   1  .25 

1.63 

2 

.0 

0 

i 

1 

TOLLULAH 

86 

■  6 

62 

.6 

74 

e 

2.2 

97 

31* 

48 

1  1 

2 

5 

0 

1 

0 

2.13 

-  2.49 

.8S 

2 

.0 

0 

■< 

2 

0 

WINNSBORO 

87 

.2 

62 

.7 

75 

0 

1  .6 

99 

31 

50 

1  1 

1 

B 

0 

0 

0 

1  .60 

-  3.03 

1  .40 

2 

.0 

0 

j 

; 

1 

D I  V I S 1  ON 

2-1 

2.05 

-  2.62 

.0 

HEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

86 

.6 

60 

•  1 

73 

4 

96 

31 

SO 

1  1 

2 

6 

0 

0 

0 

2.10 

2.08 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

CONVERSE 

85 

.  1M 

--  g 

.7M 

72 

4M 

46 

1  1 

4 

6 

0 

0 

0 

1.13 

.95 

2 

•  0 

0 

.' 

i 

0 

LEESVILLF 

86 

7 

61 

■  6 

74 

2 

1  .0 

95 

31 

48 

1  1 

3 

B 

0 

0 

11 

2.17 

-  3.32 

1  .22 

2 

.0 

0 

2 

- 

1 

MANY 

86 

g 

73 

5 

5 

n 

0 

0 

2.17 

2 . 00 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

NATCHI TOCHES 

87 

9 

64 

.4 

76 

2 

2.1 

98 

31 

51 

1  1 

0 

9 

0 

0 

0 

3.51 

-  2.38 

3.45 

.0 

0 

1 

l 

1 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

86 

1 

62 

.2 

74 

2 

94 

31* 

51 

1  1 

0 

7 

0 

0 

0 

2.34 

1  .60 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

74 

0 

.7 

2  .24 

-  3.64 

.0 

CENTRAL  OS 

OL  E  XANOR I A 

87 

0 

65 

.  1 

76 

95 

31 

S3 

1  1 

0 

7 

0 

0 

0 

3.35 

3.31 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

OLEXANORIA  WSO  OP 

88 

.6 

64 

.5 

76 

6 

4.3 

98 

30 

52 

1  1 

0 

:  2 

0 

0 

0 

1  .99 

-  3.60 

1  .28 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

BELAH  FIRE  TOWER 

88 

.  4 

63 

.3 

75 

9 

99 

5 1 

9 

0 

0 

0 

I  .83 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

BOYCE   3  WNW 

87 

8 

65 

.9 

76 

9 

99 

3'I 

52 

1  1 

0 

in 

0 

0 

0 

3.53 

2.15 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

BUNK  I E 

87 

5 

65 

■  1 

76 

3 

2.1 

96 

31 

52 

1  1 

0 

9 

0 

0 

0 

I  .42 

-  5-04 

1  .42 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

GRANO  COTEAU 

87 

rj 

65 

■  3 

76 

2 

97 

31 

S3 

1  1 

0 

7 

0 

0 

0 

1  .29 

-  3.99 

•  89 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

HINESTON  4  NNE 

85 

s 

61 

.1 

73 

5 

94 

30* 

46 

I  1 

3 

5 

0 

0 

0 

4.90 

3.95 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

86 

4 

F,c, 

.  4 

75 

9 

5 

0 

0 

0 

2  . 54 

1  .75 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

86 

0 

64 

2 

75 

1 

94 

31 

51 

1  1 

1 

7 

0 

0 

0 

2.91 

2.39 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

MAMOu  4  S 

88 

68 

BM 

78 

3M 

97 

31 

48 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

1.13 

1  .10 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

MELVILLE 

87 

0 

65 

.0 

76 

0 

1  .6 

94 

31 

52 

I  1 

0 

4 

0 

0 

0 

2.60 

-  2. 85 

1  .47 

3 

.0 

0 

4 

1 

NEW  ROADS  S  ESE 

74 

9 

3  i 

56 

1  I 

0 

5 

0 

0 

0 

5  .70 

3  .60 

3 

.0 

0 

4 

3 
1 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

86 

s 

52 

; 

74 

6 

95 

31 

54 

12* 

0 

6 

0 

0 

0 

1  .45 

1  .25 

2 

.0 

0 

2 

I 

OLLA  3  SSW 

86 

6M 

6  i 

:  M 

73 

jn 

97 

31* 

47 

1 1 

4 

0 

0 

0 

1  .85 

1  .40 

2 

.0 

0 

1 

1 

WOODWORTH  2  SE 

B7 

■  6 

64 

: 

75 

98 

30 

50 

12* 

0 

7 

0 

1 

0 

4.19 

-   1  .65 

1  .64 

1 

.0 

0 

3 

3 

3 

D I  V 1 S 1  ON 

75 

6 

1  .7 

2.78 

•  2.91 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AM  I  TE 

87 

1 

62 

.9 

75 

97 

31 

S4 

1  1 

0 

> 

0 

0 

0 

1  .71 

1  .12 

3 

.0 

0 

J 

1 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

86 

7 

64 

s 

75 

6 

5 

0 

0 

0 

3  -  97 

•  42 

3.13 

2 

•  0 

0 

i 

1 

1 

BOCAL  USA 

87 

5 

6 

5 

75 

0 

.4 

98 

31 

52 

I 

0 

10 

0 

0 

u 

2.24 

-  2.75 

1.10 

I 

.0 

0 

3 

CL  INTON  5  SE 

85 

9 

52 

74 

3 

.7 

95 

31 

54 

I  1 

0 

4 

0 

0 

0 

•  59 

-  4.17 

.26 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

COVINGTON   4  NNW 

86 

7 

61 

5 

74 

1 

•  0 

97 

30 

54 

1  1 

0 

«, 

0 

0 

o 

3.00 

-   1  .85 

2-29 

.0 

0 

5 

1 

1 

FRANKL INTON  3  SH 

88 

5 

60 

4 

74 

5 

99 

30* 

51 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

1  .14 

.82 

2 

.0 

0 

1 

0 

HAMMOND  3  NW 

86 

e 

62 

0 

74 

4 

.2 

97 

31 

51 

1  1 

0 

6 

0 

0 

11 

3.07 

-   1  .75 

1  .80 

3 

.0 

0 

• 

2 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

85 

9 

63 

! 

74 

5 

94 

31 

56 

1  1 

0 

5 

0 

1 

0 

2.17 

.83 

9 

.0 

0 

4 

0 

SL  IOELL  WSO  RFC 

84 

e 

6  3 

7 

74 

3 

95 

31 

66 

11* 

0 

■ 

0 

5.22 

2.69 

.0 

0 

3 

DIVISION 

74 

7 

.7 

2.57 

-  2.31 

•  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOwlNC  STOTION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SOUTHWEST  0' 

CROHLEY  EXP  STBTION 
OE  QUINCY  4  N 
DE  RIODER 
EL IZABETH 
HACKBERRY  8  SSH 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR   10  SH 
LAKE  CHBRl.ES  HSO  HP 
OBERL IN  F I  RE  TOMER 
ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE  2  SH 
FRANKLIN  3  NH 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITr 

NEW  IBERIA  5  NH 

01  VISION 

SOUTHEAST 

800THV I LLE  HSO 
OONALOSONVILLE 
GALL IANO 
HOUMA 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP 

N  0  AOBON  HSFO  CI 
PARADIS  7  S 
PLAOUEMINES  EXP  STA 
OUARANT |NE 
RESERVE 

SAINT  BERNARO 
THIBODAUX 


TEMPERATURE 


86  .8 

87.0 
86. S 


88.  S 
83.2 
84  .9 
87.0 
84.3 

83.6 


86.3 
86.2 
84  .9 
87. S 
84.7 

86.1 


83.  1 

85-  0 
83.5 
85.6 

86-  3 

87.1 
6S.0 

es.s 

81  .8 
85.  OH 

86.4 
B6.2 


65.3 
63. 7M 
63.5 
64.7 
70. SM 

65. 9 
68.7 
67.0 
64  .5 
68-6 

65.2 


63.9 
65. S 
64  .5 
68.0 
66.1 

67.3 


67.9 
66.3 
65.3 
66.5 
65. 4 

69.6 
65.6 
65.1 
68.5 

n 

64. 
65. 


76.1 

75. 4M 
75.0 
76.7 
76. 8M 

77.2 
76.0 
76.0 
75.8 
76.5 

74  .4 


7S-1 
75.9 
74.7 
77.8 
75-4 

76.7 

75.9 


75.5 
75.7 
74  .4 
76.1 
75.9 

78.4 
7S-3 
75.3 


NO.  OF  OArs 


LOUISIANA 

MAY  |977 


PREC I P I  TOT  I  ON 


.89 
I  .87 
2.35 
4.15 
I  .18 

.34 
■  54 
I  .51 
2.70 
•  48 

1  .69 


.82 
1.19 
3  .22 
I  .18 
3-23 

I  .27 

I  .82 


3.97 
2  .95 
2. 59 

I  -90 
4  .82 
5.28 
4.18 
2.14 


4.14 

3.85 

1  .66 
3.18 

S-SS 
4.83 
3.55 


4  .07 

4  .21 
I  .50 
3.99 
1  .58 


1  .84 

I  .61 


2.26 
.07 


.73 
.95 
I  .06 
3.98 
.47 

■  26 
.22 
.67 
I  -31 

.35 


■  33 
.53 

1  .77 
.53 

I  .40 

.84 


2.95 
1  .14 
I  -19 

1  -28 
2.98 
2.78 


I  .63 
I  .15 


SNOH.  SLEET 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STAT  I  ON 


NORTHWEST  01 

BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEY 
GL  OS TEH  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTON 

KE ITMVlLLE 
KORAN 

LQGANSPQRT  A  ENE 
MANSFIELO  3  WSU 
MINOEN 

MQORINGSPORT    1  N 

PLAIN  DEAL ING 

RED  OIV  VALLEY  EXP  5TA 

RODFSSA 

5HRE VEP0RT  HSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCUS 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
J0NES60R0  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 

MONROE   NE  LA  UN  IV 
RUSTQN 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSV ILLE  FIRE  TOUER 
STERL INGTON 


NORTHEAST 
BASTROP 

EPPS  6  M 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STi 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 

ROSEPINE  EXP-  S 
SL  AGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  HSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNH 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  CQTEAU 

HINESTON    1  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  ST 

MAMOU   A  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 


QPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
80GAL  USA 
CLINTON  <b  SE 

CQVIHGTON  A  MNM 
FRANKL INTON   3  SW 

GREENWEL L  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-WUR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROvE  F IRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SL  IOELL  W50  RFC 
SPRINGV ILLE  FIRE  TOWER 
iACHAHY  2  ESE 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


.06  3.' 
.70  1.1 
.32  2.1 


9     101112    131415  1617 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I Nl 


10  STATION  INOEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


.  i  '  07 

ABBEVILLE 

CROWIEV  EXP  STATION 
DC  QUINCT  4  H 
DC  RIOOER 
EL IIA6E  tm 

hACHBERRV  B  SSW 

JENNINGS 

BINDER  3  u 

LA*E  ARTHUR   ID  sw 

L A*E   CHARLES  2  N 

L  A*E  ChARL  BS  USO  AP 

LOHQVILLE 

MERMENTAU 

MI TT IE  2  K 
OAKDALE 

Q6ERL  IN   F  IRE  TQWER 

ROCKEFELLER  wi  REFUGE 

SUGARTOwN 

SULPHUR 

VERHIL  ION  LOCK 


SOUTl 


CENTRAL 


I  DC* 


6ATOU  SORREL 
CARVRLE  2  SM 
FRANKL IN  3  NW 
JEANERETTE  C0>  STA 
LAFAYETTE    FAS  BP 


SOUTHEAST  OS 

BOQTHVILLE  MSB 
OONAL OSONVILLE 
GALL  I AND 
H0UMA 

NEW  ORLEANS  NF  USD  CI 

NEW  ORLEANS  WSHD  AP 
N  0  AOBON  wSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBt IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOuRDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  HETAIRIE 
PARAOIS  7  S 

PL  AQuEIINES  EXP  STfl 

QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

THI600AUX 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     !0  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.02      .0?  2.8S 


.04     .11  1.20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

0 

(T 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

COT  T  ON  VAL  LE  V 

73 

78 

87 

6  ' 

84 

86 

B . 

73 

BO 

75 

85 

88 

86 

BE 

BS 

84 

88 

89 

90 

90 

88 

90 

94 

95 

84 

6 

-  '. 

S4 

66 

59 

5g 

61 

66 

62 

65 

62 

53 

47 

•■  1 

5  7 

58 

'  1 

3  9 

63 

B  1 

•  4 

6  3 

6' 

i  • 

62 

63 

63 

64 

67 

67 

61 

1 

L  OGANSPOR I  <  £NE 

MM  > 

80 

6  1 

65 

86 

66 

87 

8  7 

88 

85 

83 

60 

6  1 

87 

87 

86 

85 

87 

88 

92 

89 

9  3 

9  3 

93 

94 

95 

87 

,5 

- ;  N 

62 

63 

57 

67 

65 

64 

64 

65 

86 

44 

67 

Ml 

86 

51 

6  0 

65 

56 

69 

61 

68 

6 

61 

58 

58 

67 

62 

8  1 

61 

62 

62 

60 

7 

M 1 NQE  N 

84 

5g 

79 

87 

85 

95 

8  8 

65 

76 

8 1 

75 

84 

66 

88 

88 

87 

86 

BE 

92 

91 

90 

1. 

95 

96 

97 

86 

3 

8 

59 

61 

61 

61 

63 

64 

B  i 

65 

62 

56 

5  7 

54 

50 

60 

t  a 

88 

64 

8  4 

66 

56 

18, 

67 

67 

64 

63 

65 

65 

67 

69 

69 

67 

62 

.8 

PL  A I N  DEAL  I  NO 

6 : 

12 

78 

B  E 

l<  4 

64 

66 

6 . 

73 

8  1 

75 

84 

M  | 

6  8 

84 

66 

83 

87 

90 

68 

88 

8  9 

92 

93 

94 

84 

.  3 

- :  s 

55 

63 

56 

56 

•  4 

63 

69 

6  9 

59 

52 

4  1 

4  < 

6  7 

57 

56 

57 

59 

59 

78 

63 

8  < 

62 

63 

60 

60 

60 
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72 

BS 

87 

5"' 

87 

gg 

5M 

89 

96 

90 

81 

89 

89 

86 

87 

87 

85 

89 

89 

88 

85 

66 

89 

92 

90 

90 

93 

93 

96 

95 

87 

•6 

MIN 

66 

65 

69 

69 

65 

60 

67 

6B 

63 

60 

50 

50 

61 

63 

6 1 

63 

62 

61 

66 

67 

66 

67 

66 

64 

64 

65 

66 

68 

68 

69 

69 

64 

.1 

ERST  CENTRAL  06 

mm 

83 

78 

62 

BS 

86 

6  6 

98 

87 

36 

81 

68 

85 

67 

85 

87 

86 

87 

86 

89 

88 

67 

89 

90 

90 

69 

89 

91 

93 

94 

97 

87 

.4 

M  1  N 

gg 

65 

62 

66 

65 

67 

g  | 

68 

62 

59 

54 

64 

60 

59 

56 

60 

59 

59 

63 

60 

6 1 

65 

63 

62 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

70 

62 

.9 

BATON  ROUGE  HSO  BP 

MAX 

75 

84 

64 

84 

86 

86 

B6 

87 

86 

8  6 

66 

85 

85 

84 

65 

86 

85 

86 

86 

87 

86 

87 

6  6 

89 

89 

89 

90 

93 

93 

9S 

96 

86 

.7 

MIN 

6  3 

65 

62 

66 

>-  i 

67 

68 

70 

65 

58 

56 

65 

62 

62 

60 

62 

60 

65 

63 

62 

65 

64 

6  5 

64 

6  6 

65 

66 

70 

71 

70 

70 

64 

.5 

SOGRLUSB 

MAX 

83 

79 

77 

85 

85 

87 

87 

88 

89 

85 

851 

85 

64 

6  5 

86 

8H 

68 

86 

68 

90 

90 

6  6 

90 

91 

90 

90 

89 

-5 

93 

96 

96 

87 

■S 

-  : 

55 

6  1 

63 

64 

64 

66 

5  5 

6  8 

63 

57 

55 

57 

60 

59 

59 

6  0 

59 

60 

59 

59 

61 

64 

63 

64 

63 

64 

65 

6  6 

69 

71 

72 

62 

■  5 

CLINTON  S  SE 

32 

76 

81 

85 

84 

85 

85 

61, 

88 

85 

79 

85 

83 

96 

64 

85 

86 

85 

65 

87 

86 

86 

87 

66 

89 

68 

66 

10 

92 

93 

95 

86 

.9 

m  ; 

SB 

■  j 

62 

55 

>  j 

65 

67 

67 

62 

56 

54 

62 

59 

60 

56 

60 

58 

63 

60 

59 

62 

63 

64 

62 

65 

64 

64 

65 

69 

69 

70 

62 

•6 

COVINGTON  4  NNH 

60 

80 

85 

B3 

66 

86 

,87 

66 

86 

-.i 

84 

82 

86 

84 

85 

85 

86 

65 

87 

87 

85 

87 

86 

98 

69 

86 

91 

93 

94 

97 

95 

86 

.7 

H  !  N 

■  -i 

61 

60 

6 1 

61 

63 

65 

66 

60 

60 

54 

63 

57 

56 

S6 

57 

58 

62 

69 

58 

56 

65 

62 

61 

61 

6,5 

63 

E  4 

6  7 

66 

72 

61 

.5 

FRBNKL INTON  3  SH 

MAX 

79 

77 

85 

85 

85 

88 

90 

Bl 

80 

56 

67 

86 

87 

es 

90 

gg 

87 

88 

8  9 

90 

88 

89 

90 

90 

92 

91 

93 

95 

99 

39 

98 

88 

■S 

MIN 

6  D 

63 

SB 

63 

62 

65 

65 

60 

55 

51 

54 

63 

57 

57 

56 

S7 

56 

61 

57 

57 

57 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

67 

67 

70 

60 

.4 

HAMMOND  3  NM 

MAX 

84 

79 

79 

5  5 

84 

85 

B5 

98 

89 

8h 

BO 

66 

84 

87 

85 

66 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

88 

90 

91 

89 

89 

91 

•1 

95 

97 

86 

■  8 

MIN 

63 

64 

61 

62 

62 

66 

6  5 

68 

60 

6 

SI 

65 

58 

5  6 

55 

58 

58 

61 

59 

68 

58 

63 

63 

61 

62 

62 

63 

64 

67 

68 

70 

62 

■  0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

B9 

76 

82 

84 

83 

65 

36 

88 

68 

81 

79 

6S 

34 

85 

B2 

80 

86 

66 

86 

67 

87 

85 

68 

88 

90 

65 

88 

91 

93 

92 

94 

85 

.9 

HIN 

6  1 

63 

62 

52 

63 

66 

67 

70 

65 

61 

56 

66 

50 

69 

57 

60 

57 

67 

58 

59 

62 

62 

63 

61 

64 

63 

64 

67 

67 

6  7 

71 

63 

.1 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 

■• 

78 

79 

79 

61 

63 

"J 

87 

84 

Bl 

5  5 

82 

60 

84 

84 

85 

85 

85 

8S 

8S 

85 

66 

BS 

86 

6  8 

89 

87 

68 

91 

91 

95 

84 

■  6 

. 

- :  N 

5  6 

g  5 

64 

62 

63 

69 

67 

70 

64 

61 

56 

65 

58 

59 

59 

60 

6 ; 

65 

61 

61 

6 1 

62 

64 

64 

63 

65 

66 

6  9 

71 

72 

73 

63 

.7 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

Bi 

75 

84 

H5 

65 

86 

66 

89 

90 

87 

81 

86 

86 

6, 

86 

8., 

36 

87 

87 

66 

68 

84 

87 

88 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

93 

86 

•  8 

MIN 

65 

66 

69 

67 

6  6 

66 

67 

70 

70 

65 

55 

56 

55 

6  3 

62 

64 

63 

66 

66 

67 

65 

67 

67 

64 

63 

65 

68 

70 

67 

66 

70 

65 

.3 

OE  OUINC  4  N 

MAX 

e: 

-1 

85 

55 

-1 

83 

87 

6  6 

90 

85 

81 

B6 

88 

6  6 

86 

87 

87 

87 

86 

86 

87 

85 

86 

66 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

93 

87 

•  0 

MIN 

61 

r  3 

64 

66 

68 

67 

66 

6  9 

66 

64 

5  1 

58 

63 

60 

62 

62 

62 

64 

65 

65 

67 

66 

63 

62 

68 

65 

62 

63 

.7 

DE  RIDDER 

MAX 

83 

74 

86 

BE 

BS 

82 

86 

87 

89 

85 

60 

85 

87 

87 

87 

6  6 

86 

86 

87 

6  6 

86 

6  1 

66 

87 

69 

6  6 

89 

93 

92 

93 

93 

86 

•  5 

HIN 

65 

63 

E  B 

65 

67 

66 

66 

65 

61 

50 

57 

63 

61 

59 

62 

63 

59 

65 

66 

66 

67 

63 

62 

66 

64 

64 

68 

65 

65 

67 

63 

■  5 

ELIZABETH 

MAX 

62 

5? 

87 

86 

6  5 

86 

89 

91 

86 

80 

86 

88 

86 

85 

89 

69 

88 

89 

-  > 

89 

88 

88 

6  9 

91 

94 

92 

91 

94 

95 

95 

97 

88 

.7 

HIN 

64 

68 

69 

6  5 

68 

70 

65 

61 

55 

60 

64 

64 

6  5 

60 

61 

63 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

69 

63 

66 

68 

64 

.7 

HACKBERRT  8  SSN 

MAX 

78 

18 

79 

82 

81 

81 

83 

84 

85 

86 

79 

82 

83 

85 

81 

81 

63 

83 

82 

82 

65 

83 

66 

90 

68 

86 

86 

86 

83 

•0 

HIN 

eg 

68 

71 

7  j 

73 

7? 

7| 

72 

67 

61 

69 

-  I 

71 

70 

73 

72 

74 

74 

74 

73 

70 

70 

69 

72 

70 

72 

70 

70 

.5 

JENNINGS 

HAX 

-4 

• 

es 

98 

6  6 

84 

88 

90 

90 

87 

82 

88 

59 

8' 

88 

89 

89 

89 

86 

90 

92 

92 

82 

92 

92 

91 

92 

95 

93 

94 

95 

86 

•  5 

MIN 

70 

E  g 

66 

68 

68 

70 

70 

65 

SS 

55 

62 

64 

64 

65 

66 

64 

65 

70 

67 

66 

66 

66 

64 

65 

67 

69 

69 

70 

70 

65 

.9 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

78 

74 

BO 

65 

6  5 

80 

82 

as 

85 

85 

61 

85 

83 

-. 

82 

81 

82 

83 

62 

82 

83 

82 

82 

64 

39 

85 

68 

89 

67 

89 

89 

83 

KIN 

70 

72 

73 

72 

72 

68 

58 

59 

66 

67 

69 

6-  9 

66 

67 

67 

7| 

7  | 

70 

TO 

67 

66 

67 

67 

7| 

70 

72 

7| 

66 

.7 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

7  5 

66 

82 

81 

5/ 

84 

86 

86 

65 

80 

84 

66 

83 

83 

83 

64 

85 

86 

84 

86 

84 

66 

86 

89 

87 

88 

88 

87 

87 

89 

94 

64 

.9 

HIN 

67 

•  1 

70 

68 

70 

67 

69 

70 

6) 

SB 

68 

65 

65 

63 

66 

67 

66 

67 

68 

69 

68 

67 

65 

67 

66 

70 

71 

67 

67 

66 

67 

■  0 

OBERl IN  F IRE  TOWER 

MAX 

B2 

77 

87 

BS 

84 

B5 

87 

87 

89 

BE 

85 

86 

-6 

82 

87 

67 

87 

87 

89 

67 

-i 

88 

88 

90 

90 

90 

94 

93 

93 

94 

87 

.0 

K  . 

64 

65 

► 

64 

66 

67 

69 

67 

6  1 

52 

66 

62 

62 

69 

63 

61 

65 

6S 

66 

64 

67 

65 

64 

64 

64 

64 

67 

6S 

61 

67 

64 

.5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

HAX 

- 

73 

81 

-.: 

6? 

82 

83 

86 

87 

98 

80 

84 

94 

84 

81 

94 

84 

85 

84 

■■4 

64 

B6 

66 

87 

66 

68 

87 

87 

66 

64 

.3 

HIN 

63 

69 

71 

TO 

10 

71 

70 

70 

72 

67 

60 

1  ! 

66 

65 

65 

70 

69 

70 

70 

72 

68 

69 

68 

65 

68 

71 

72 

70 

69 

71 

68 

■  6 

VERHIL ION  LOCK 

HAX 

19 

74 

82 

HO 

80 

81 

82 

83 

85 

B7 

61 

84 

86 

82 

83 

83 

64 

84 

85 

83 

82 

81 

81 

83 

67 

86 

88 

89 

88 

88 

90 

83 

.6 

H  ;  5 

62 

61 

69 

70 

70 

70 

67 

65 

71 

■■ 

55 

58 

62 

61 

61 

61 

63 

66 

65 

65 

66 

67 

68 

66 

62 

64 

66 

68 

E  1 

65 

65 

6S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<r 

a 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

ID 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

SOUTH  CENTRAL  08 

CORVILLE  2  SH 

MAX 

84 

76 

81 

71 

85 

86 

87 

87 

91 

87 

81 

B6 

85 

86 

83 

85 

66 

8  1 

86 

88 

87 

88 

88 

68 

90 

88 

88 

89 

1 1 

S  7 

96 

86 

.3 

M :  N 

64 

6: 

6  6 

63 

67 

68 

69 

64 

63 

61 

.8 

6 1 

60 

58 

62 

6  3 

67 

60 

61 

65 

63 

64 

66 

64 

63 

65 

66 

6  6 

69 

72 

63 

9 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

7S 

611 

83 

84 

86 

85 

86 

88 

86 

78 

88 

85 

86 

86 

84 

85 

88 

86 

89 

88 

85 

87 

90 

90 

86 

87 

90 

89 

88 

91 

95 

86 

2 

MIN 

6  5 

64 

69 

6 ; 

E  2 

68 

67 

67 

70 

65 

57 

66 

61 

H  , 

59 

62 

64 

70 

63 

65 

67 

67 

66 

66 

63 

63 

66 

70 

69 

69 

69 

65 

5 

JEBNERETTE  EXP  STB 

MAX 

84 

74 

6  1 

78 

80 

83 

85 

87 

87 

86 

79 

85 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

84 

66 

87 

85 

84 

87 

89 

87 

88 

91 

89 

89 

91 

84 

.9 

MIN 

61 

64 

66 

6  6 

56 

69 

67 

67 

sg 

65 

55 

57 

62 

60 

60 

62 

61 

64 

65 

66, 

64 

67 

64 

65 

63 

64 

66 

69 

69 

68 

70 

64 

5 

LAFAYETTE   FAA  BP 

MAX 

75 

B5 

6  6 

86 

BS 

87 

B9 

8  9 

88 

84 

6  ' 

88 

86 

85 

B6 

87 

87 

87 

88 

B6 

83 

86 

89 

91 

88 

91 

91 

91 

91 

95 

98 

87 

.5 

MIN 

•  H 

67 

70 

67 

59 

72 

70 

73 

70 

61 

57 

70 

65 

BE 

6  5 

66 

65 

69 

67 

69 

67 

69 

67 

68 

67 

68 

70 

74 

70 

71 

74 

68 

.0 

MORGAN  C 1 TT 

MAX 

B2 

77 

78 

83 

B2 

84 

68 

6  1 

B9 

87 

7i 

B6 

84 

83 

S  i 

83 

83 

84 

84 

86 

83 

82 

85 

B 1 

88 

87 

87 

90 

88 

89 

91 

84 

.7 

MIN 

61 

6  6 

65 

58 

B8 

67 

Bg 

70 

69 

68 

64 

6  0 

63 

63 

63 

62 

61 

64 

66 

67 

86 

66 

67 

67 

66 

65 

67 

7  1 

70 

70 

71 

66 

.1 

NEU  IBERIA  S  NU 

MAX 

64 

78 

83 

84 

84 

84 

86 

87 

eg 

86 

79 

86 

85 

85 

83 

65 

85 

85 

86 

86 

87 

85 

87 

86 

90 

89 

10 

91 

90 

90 

94 

86 

.  1 

• 

M :  N 

6  3 

6S 

6  6 

65 

66 

70 

68 

67 

68 

66 

60 

6, 8 

62 

5  7 

67 

65 

69 

70 

64 

69 

70 

72 

70 

68 

67 

71 

73 

70 

70 

72 

71 

67 

3 

SOUTHEAST  09 

800THVILLE  WSO 

MAX 

BO 

79 

82 

6 

81 

83 

84 

85 

84 

75 

61 

BC 

78 

BO 

82 

83 

83 

83 

82 

84 

91 

84 

84 

86 

86 

84 

86 

88 

88 

91 

68 

83 

.1 

MIN 

65 

63 

6  6 

65 

68 

6  3 

72 

6  7 

72 

66 

69 

6  7 

66 

62 

68 

62 

67 

68 

68 

65 

69 

7  1 

68 

69 

7  I 

70 

70 

70 

73 

73 

68 

67 

.9 

OONALOSONVILLE 

MAX 

B  1 

83 

84 

84 

8  .1 

6  6 

BE 

87 

89 

8S 

79 

84 

82 

80 

83 

84 

82 

82 

83 

85 

82 

34 

87 

82 

87 

87 

88 

90 

91 

91 

85 

85 

.0 

MIN 

6  ~ 

h  .' 

6  3 

67 

B8 

10 

6  g 

70 

5g 

65 

64 

59 

62 

65 

66 

65 

64 

66 

6 1 

61 

61 

66 

8  5 

66 

66 

66 

67 

75 

74 

74 

76 

66 

.3 

GALL IBNO 

MAX 

79 

79 

6  6 

K  1 

80 

6  1 

84 

86 

81 

74 

76 

80 

82 

81 

62 

83 

84 

82 

83 

84 

84 

83 

84 

85 

89 

87 

87 

89 

90 

89 

95 

83 

■  S 

MIN 

58 

59 

66 

65 

67 

76 

71 

70 

70 

68 

61 

62 

62 

6  0 

61 

6 1 

8. 

60 

6/ 

63 

64 

66 

65 

69 

67 

65 

70 

68 

67 

70 

74 

65 

.3 

HOUHA 

MAX 

78 

BO 

b; 

83 

84 

B| 

86 

89 

87 

77 

85 

82 

84 

84 

84 

85 

84 

84 

85 

86 

84 

66 

-A 

88 

89 

88 

91 

91 

90 

93 

94 

85 

6 

MIN 

65 

6  6 

67 

6  6 

67 

71 

69 

67 

71 

66 

68 

66 

61 

6  1 

62 

61 

66 

71 

6.'-. 

66 

68 

68 

67 

67 

66 

64 

69 

71 

70 

69 

73 

66 

.5 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

MAX 

6 : 

81 

82 

84 

85 

B5 

b: 

89 

85 

80 

84 

84 

86 

83 

85 

86 

86 

86 

BE 

86 

85 

87 

97 

88 

88 

88 

92 

92 

92 

95 

93 

86 

,3 

MIN 

66 

6  6 

67 

6  ': 

BE 

70 

68 

70 

66 

68 

63 

60 

62 

56 

56 

BO 

88 

62 

61 

66 

65 

64 

64 

67 

67 

68 

66 

70 

71 

72 

65 

.4 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

MAX 

81 

81 

B2 

84 

66 

87 

87 

90 

6 

80 

85 

84 

86 

84 

8' 

87 

87 

87 

87 

68 

87 

89 

89 

88 

88 

88 

92 

92 

93 

9 

94 

87 

.1 

MIN 

70 

66 

68 

68 

70 

72 

71 

72 

72 

67 

67 

70 

65 

E  B 

54 

66 

67 

71 

67 

66 

7| 

70 

70 

70 

70 

70 

7  | 

73 

75 

75 

74 

69 

6 

PBRBDIS  7  5 

MAX 

BC 

78 

B9 

5  1 

e: 

6  -. 

85 

6H 

87 

8  5 

84 

80 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

66 

86 

85 

86 

90 

90 

91 

95 

92 

85 

•  0 

MIN 

6  6 

6  6 

66 

6  6 

68 

71 

68 

6  8 

68 

65 

56 

66 

59 

6  0 

57 

58 

60 

7  I 

6  1 

62 

68 

65 

63 

65 

66 

66 

7 1 

7  1 

70 

72 

74 

65 

.6 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

MAX 

81 

82 

83 

81 

84 

84 

,:-  1 

8  6 

86 

82 

79 

81 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

83 

84 

85 

88 

88 

88 

91 

93 

94 

93 

93 

85 

5 

MIN 

55 

65 

64 

64 

6  6 

58 

6  6 

67 

71 

68 

65 

6  1 

58 

5  7 

57 

58 

6, 

6  i 

63 

63 

66 

69 

65 

67 

65 

65 

67 

7  1 

72 

70 

73 

65 

1 

OUARANT 1 NE 

MAX 

79 

79 

75 

79 

79 

80 

6  0 

83 

84 

83 

77 

BO 

78 

BO 

81 

83 

62 

62 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

85 

85 

84 

85 

as 

87 

90 

81 

8 

MIN 

67 

61 

63 

66 

69 

69 

70 

74 

68 

68 

..6 

67 

66 

70 

62 

68 

61 

68 

67 

7  0 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

7S 

71 

75 

68 

5 

RESERVE 

MAX 

83 

80 

81 

82 

64 

84 

8S 

79 

66 

81 

64 

84 

64 

84 

86 

85 

86 

80 

88 

88 

89 

92 

92 

94 

85 

0 

"  ■. 

67 

67 

6  7 

67 

66 

58 

58 

61 

58 

60 

61 

61 

61 

61 

67 

70 

72 

79 

SAINT  BERNARD 

MAX 

77 

85 

83 

82 

85 

84 

84 

90 

'-6 

84 

79 

82 

85 

84 

88 

86 

86 

86 

85 

87 

8  5 

88 

90 

87 

90 

89 

89 

90 

8.' 

96 

93 

86 

4 

MIN 

67 

64 

62 

64 

62 

70 

6  6 

64 

6  7 

65 

61 

65 

60 

61 

59 

65 

64 

66 

61 

61 

64 

65 

64 

66 

65 

66 

60 

69 

72 

70 

75 

64 

7 

THIBOOBUX 

MAX 

82 

81 

85 

-.1 

82 

82 

BS 

86 

90 

82 

82 

83 

85 

84 

80 

85 

85 

84 

86 

8m 

84 

87 

89 

90 

89 

88 

92 

90 

92 

9S 

95 

66 

2 

MIN 

67 

69 

ff 

65 

65 

68 

67 

57 

8  6 

68 

57 

g 

62 

59 

60 

62 

65 

62 

63 

66 

65 

63 

67 

65 

64 

67 

70 

70 

72 

74 

71 

65 

6 

;  • 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  = 

TAT | ON  1NDE« 

DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

MBT  1977 


r 

DAY  OF  MONTH 

o 

STATION 

o 

TIMI 

1 

7 

3 

< 

5 

6 

7 

I 

9 

l  'i 

i 

I 

1  3 

4 

• 

n 

! 

19 

20 

21 

22 

23 

< 

25 

26 

2  i 

7  8 

29 

J  'J 

31 

a 

a: 

CALHOUN  EXP  STATION 

M.I  ■ 

-  :  N 

BS 
B9 

73 
69 

.'5 

...l 

8 

69 

H  | 

71 

H  I 

J! 

M  j 
1  I 

63 
73 

79 

' : 

B 

68 

i 

67 

83 

86 

7  1 

wq 

1  3 

8  8 

'5 

68 

.'8 

88 

'5 

8h 

'5 

8  6 
76 

90 
77 

88 

77 

6 

1  1 

i 

7  7 

8 : 
78 

92 
77 

92 
77 

90 
78 

8  1 

78 

9  3 
78 

8  5 
80 

3  • 
81 

73 

.9 

C L I N TON  S  SE 

max 
niN 

96 
■  i 

75 
68 

18 

82 
68 

Q  4 

71 

83 
71 

B  ■ 

72 

... 

1 1 

8 

73 

66 

12 

84 

69 

86 
69 

B  i 

72 

8  6 

72 

66 

7? 

6  6 

72 

89 

4 

65 
74 

BG 

14 

87 
74 

6  / 
74 

3G 

4 

BG 

75 

68 

73 

68 
'  1 

90 
73 

66 
73 

90 

7  4 

82 
78 

95 
78 

97 
80 

72 

.S 

rcnui  c>   c«p   ctot inn 
LKUMLt*    tXr    D IH 1 1UN 

MM, 

NIN 

BS 

10 

75 
71 

83 

70 

BE 

ri 

y  -1 

87 
73 

73 

"'6 

93 
77 

6  1 

7  7 

86 

72 

89 

TO 

'-in 
TG 

'il; 

5! 

1  | 

75 

92 
75 

92 
7  i 

8  8 

1  7 

91 
76 

6  1 
81 

1, 

77 

85 

'  1 

89 
76 

9 1 
76 

93 
78 

92 
75 

86 
72 

92 

7  5 

94 

BO 

95 
78 

86 
78 

74 

.9 

HOUHA 

MR  . 
M  [  N 

'3 

BS 

80 

65 

87 
67 

g  j 
65 

H  4 

6  7 

6  3 
71 

6  6 

B9 

6  1 

87 
71 

7  7 
... 

BS 

58 

82 
65 

8  4 

hi 

"  4 

6  1 

84 

6: 

85 

6  l 

.1  4 
.7, 

8  4 

7  1 

BS 
65 

66 

66 

B  4 

5  8 

BG 
68 

86 

88 

6  7 

89 

6  6 

6  6 
64 

8  1 

69 

91 
71 

90 
70 

93 
69 

94 

73 

66 

.5 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

i  1 N  1 

MAX 
MIN 

7S 

53 

70 
69 

79 
69 

82 
71 

BO 

7  5 

H 

7  LI 

6  1 

71 

B  -i 
71 

85 

72 

8/ 
1.  ' 

7  7 
54 

6  3 
.  4 

BG 

M 

B8 

'0 

86 

'1 

B9 
'  l 

68 

J2 

6  6 

7? 

H 

73 

68 
13 

..  b 

7  5 

8  1 
4 

83 
74 

6  8 
15 

92 

74 

8', 
'4 

91 
75 

94 

76 

',6 
77 

97 
80 

97 
80 

72 

■  0 

REO  Rlv  vallEt  Exp  sta 

MAX 
MIN 

34 

.  B 

71 
68 

B0 

HE 

66 

B2 

i  - 

81 
•  H 

B 1 

70 

BS 

7  1 

81 
69 

8  ■ 

66 

3 1 

65 

6  1 

66 

B4 

6  6 

■Id 
7  0 

8  5 

71 

6  7 

71 

86 

72 

8  5 
1  3 

><  | 

/.' 

6  7 
4 

6  8 
4 

B8 
: 

87 
74 

88 
'4 

8  6 
73 

1  I 

73 

92 
73 

93 

75 

94 

77 

96 
78 

5  6 
79 

71 

.3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

I  IN  I 

4 

B5 

70 

77 
70 

1 

70 

a  i 

71 

e  i 

7  1 

B2 

7  1 

8 

71 

8  1 
7S 

86 

72 

61 

6  6 

8? 

66 

38 
66 

92 
i 

57 
7  5 

91 
7  6 

6  • 

6 

13 

7  6 

8  1 

76 

92 

16 

9  1 
76 

94 

77 

90 

7  7' 

91 
77 

95 

IB 

96 

18 

68 

75 

B5 

75 

8  1 

77 

94 

78 

8  1 

81 

99 
82 

80 
74 

.8 
■  2 

H 1 NNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 
-  ', 

81 
66 

70 
68 

7  2 

I ! 
t  3 

19 
70 

6: 

70 

84 

'J 

s  < 

73 

79 
71 

I  1 

6 

86 
1.5 

8; 

65 

34 

'0 

8  .' 

;i 

85 
73 

8  | 

1 3 

B6 

'3 

8. 

72 

86 
73 

74 

68 

75 

81 

7  3 

66 

72 

6  1 
15 

87 
7S 

8  8 
74 

66 
4 

B8 

7S 

92 
7S 

8  1 

78 

94 

78 

63 
71 

.6 
.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW [ NG  STRTION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  NIND 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

za 

29 

30 

o°i 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  VALLET  EXP  SIR 

evap 

HIND 

.26 
47 

S6 

■  16 
36 

.25 
34 

.28 

95 

.24 
85 

.29 
66 

.15 

16 

•  11 
24 

.24 

25 

.27 

a 

.22 
25 

.20 
21 

.24 

23 

.29 
36 

.  )! 
47 

.28 
60 

44 

.27 
51 

.33 

51 

.34 

9( 

.26 

n 

.29 
52 

.31 
34 

.2C 
6 

.24 

1 1 

.27 
1  1 

..' 

20 

.34 

37 

.  )7 
17 

.38 
39 

8.198 
1298 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  S TAT  I  ON 

EVAP 
NINO 

.25 
52 

.06 

1 

.06 
31 

•  23 
48 

.23 
60 

.23 
52 

.22 
46 

.14 
19 

.12 
35 

.23 
43 

.27 
32 

.20 
27 

.24 

22 

.25 
18 

.25 
25 

■  29 
35 

.26 
33 

.25 
34 

.23 
1  ) 

.32 
19 

.29 
41 

.21 
52 

.30 
40 

.27 

26 

.24 

22 

.27 
24 

.2  i 
26 

.24 
21 

.24 

17 

.  1 1 
24 

.32 
28 

7.2S 
1078 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

•  30 

- 

.  2C 

.21 

•  2C 

•  22 

.  1  7 

.  1 E 

■  21 

-2S 

•  <r  ^ 

•  2b 

.26 

.27 

-  2E 

•  25 

-24 

.31 

H 

.26 

.  <0 

•  2( 

.31 

1  6 

.  2  1 

•  3C 

.  3( 

,  3 

.34 

8-056 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
H  1  NO 
MAX 
M  IN 

1 1 1 

83 

69 

49 

8i 
65 

.25 
32 
89 
65 

.24 
47 

91 
bf 

•  18 
34 

99 
68 

.22 
1  3 
93 
70 

.29 
30 
95 
67 

.30 
47 

90 
52 

.24 

32 
83 
56 

.20 
31 
90 
57 

.23 
33 
89 
62 

.22 
IS 
69 
64 

.16 
II 
87 
63 

17 
91 
65 

.26 
22 
91 
6. 

.22 
40 
85 
64 

-26 
35 
99 
63 

.23 
23 
92 
63 

.23 
26 
92 
65 

.  If 
32 
B  j 
S5 

.21 

40 

67 
61 

.  19 

33 
89 
65 

.37 
24 
93 
65 

.  I  6 

;  ) 
87 

'.6 

.22 
32 
89 
67 

.24 
31 

9 

69 

•  28 
43 
95 
69 

.  10 

II 

98 
69 

.58 
36 
98 

70 

7  .778 
1119 
89.9 
64  .4 

SOUTHEAST  09 

HOUHA 

EVAP 
HI  NO 

71 

.16 
62 

.16 
49 

.It 
31 

.34 

JO 

.21 
41 

.34 

37 

15 

.26 
30 

.30 
40 

.26 
41 

.20 
46 

.07 
47 

.17 
32 

.29 

22 

.15 
26 

.30 
33 

-26 
66 

■  22 
44 

.  2  3 
'0 

.29 
39 

.13 
48 

.27 
60 

.26 
52 

26 

17 

.2: 

35 

.28 
31 

.31 
50 

.26 
30 

,4> 

34 

7.55B 
1217 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  R  T I  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

u 

ZD. 
1> 

I 

LONGI TUOE 

z 
a 

a: 
> 

LU 

0BSERVAT I  ON 
TIME  AN0 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

~ 

a: 
a. 

CL 
LU 

a  " 
~  o 

LU  ,  . 

QRRF V  I  1  1  F 

"DDL.  V  1  LLC 

0007 

07 

V  C  rM  I  1  L  I  U  IN 

2 

9  Q 

c.  R 
OD 

92 

08 

i  n 
1  u 

8A 

riTv    nF  QRRFVlllF 
Ll'  '     U~  nOOCVtLLC 

Q  R  1  T  Q    S  P  R  I  N  P.  S    FIRF  TUIR 
no  1  i  n    O  r  r\  I  in  U  O    r  InC     1  Rn 

002  1 

06 

CT  TRMMQMY 
o  •     \  hi  ii  inn  i 

6 

J  u 

9P. 
CO 

90 

03 

in 

1  P 

1  nill^rQNQ    FQRF^TRY  PflMM 
L  UU  1  O  1  MINM    r  UI*L  O  1  "  1     V,  U 1 1 1  I 

Ql  F  X  QNmR  1  Q 

1  (j  9  8 

05 

RQP inF^ 
r\  nr  |  UCO 

1  1 

1  Q 

92 

28 

ft"7 
o  / 

8A 

8A 

z 

Ql  FYQKinRIQ    PnuiFR    PI  QNT 
MLC  AMINU^  1  "    "|JHlI\     '  L  "IN  I 

Ql  FXQNnRIQ    LlSn  QP 

0104 

05 

rqp  i  npc; 

r\  nr  |  UC  O 

1  1 

94 
C  ** 

92 

1  8 

1  cU 

M  I  D 

M  1  D 

C  H 

MQTl     LdFQTHFR  c.FRUlTF 
inmil    HCninr_r\    otny  ill 

AMITE 

0205 

0  E 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLEND0N 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI T0CHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  •   MART  IN 

RQS  T  RQP 
on j  i  i\ur 

0537 

03 

MflR  F  Hfl!  IC.F 

9 

J  c. 

4  7 

91 

54 

i  a  n 
1  **  u 

5P 

5P 

H 

pity  OF   rqc; T POP 

L  |  1  1      Ur      On  j  1  i\U" 

RQTnw  Rfinr.F  u  s  n  q  p  r 

D  M  l  U  'N    iMJUUl     n  JU    Mr  r\ 

0549 

06 

F    RQTflN  RnilP. 
L     on  l  UIN  l\UUU 

8 

39 

DC 

9  1 

09 

ft  A 

M  I  0 

M  I  D 

;  h  j 

MQTl     LdFQTHFR  ^FRUITF 
inmil    HCn  i  ncn    Ol^V  ILL 

RQYP1II    SHRRFl     1  QPK 
On  1  UU     OUr\r\r_L  LULr\ 

0565 

08 

I  R  F  R  V  T  1  1  F 

1 

J  u 

n  r 

U  0 

9  1 

1  9 

I  O 

8A 

H 

lie.  rnRP^  of  Fwr. imffrc; 

UO    Llinro    ur    C'Nu  1  inll^o 

RFQVFR    FIRF  THUlFR 
DL"  V  r_  n     r  [r\Q      I  Urlr  ^ 

06  1  7 

05 

FVQMp.Fl  IMF 
L  VnlNUCL  1'Nl 

7 

j  u 

4  7 

92 

34 

i  nc, 
1  uo 

1 P 

1  rtlll^tQMQ    FQRF^TRY  rflMM 
L  U  U  1  0  1  n  IN  n    r  U^L  O  1  n  1     LUMI  I 

RFl  QH    F  I  RF  TOUlFR 
DLLnn    r  1  t\L      1  U  rl  L  r\ 

0639 

05 

1  Q    c,Ql  I  F 
L  n  OHLLl 

1  1 

D  1 

3ft 
JO 

92 

1  1 

onn 
cuu 

9A 

IP 

H 

1  OlIl^IQMQ    FnRF^TRY  FflMM 
LUU  1  O  1  niNn    rUIVLw  I  n  1     LUi  n ' 

R  I  F  N  V  I  1  1  F    3  NF 

DlLMi  1LLC     O     IN  C 

0  6'  0  0 

02 

R  I  F  M  V  I  1  1  F 
DlL'NV  iLLC 

1  1 

39 

9  9 
c  c 

92 

56 

3m 
JU  / 

M  I  D 

M  I  D 

9nilTHFRW    MQTllRQl     P.Q^  m 
OUU  i  nr_  "  'N    ii n  i  u •>  n l     L7 n  j  L.U 

r  n  p.  q  i  1 1  o 

0945 

06 

UQCU  T  Mr T  n  M 
nn  On  1  INO  1  U'N 

1  0 

0  u 

4  7 

89 

52 

i  n  3 

1  U  J 

8A 

8A 

H 

TRnuiM    7FI  1  FRRQfH  fQRP 
LrSUnlN     t  L  L.  L  L  rv  Dn  L  n  LUrvr 

RfinTHUfllF  wsn 

DUU I nv 1LLL  nOU 

1157 

09 

pi  QnilFMlMFC. 
r  LnUUCI  1  I  INCO 

5 

9Q 

9fl 

c  u 

89 

24 

n 
u 

M  I  D 

M  I  0 

C   H  J 

MQTl     UIFQTHFR  ^.FRVlfF 

IN  MIL     HLMinLry     jlI\V  ILL 

BOSSIER  CITY 

1  200 

0 1 

BOSSIER 

1  1 

32 

32 

93 

4  3 

170 

7A 

MUNIC IPAL  WATER  PLANT 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

M  I  0 

M  I  D 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

Rl  IMK  I  F 
D  U  IN  r\  1  L 

1287 

05 

Q  V  fl  Y  F  1  1  F  ^ 

2 

J  u 

c.  7 

92 

10 

fln 
□  u 

8A 

8A 

C  H 

Rnr.FRC,     1  IQTHMFY 
i\Uur.n  j    <j    l  m l n in l  i 

PQl  HQlIN    FVP  STQTinN 

LnLnUUn     CAT     j  1  M  1  I  U  IN 

14  11 

02 

HI  IQT H  I  T  Q 
U  U  n  L  n  I  in 

9 

39 

3  1 
J  1 

92 

20 

i  fln 
1  o  u 

8A 

8A 

BA 

CGH 

1     ^    II    NnRTH    1  Q    FyP  STQ 

L.     J     U     llUi<  1  n     L  n     i_Ar      \j  i  n 

P  QR  V  I  1  1  F    9  SU 
LMPIVILLC     c     0  rl 

1  565 

08 

IRppl/H   1  C 
1  l3l  n  V  I  L  L  t 

8 

JU 

1  9 
1  C 

9 1 

07 

oc 

CD 

8A 

8A 

H 

II         PilRl   If    HFQl  th  Hn^p 
U    O    'UDL1L     nLnL  in  nlJOr 

Pi   1  MTriW    S  SF 
L  L  i  IN  1  U  IN     O  jl 

1  899 

06 

F    F  F 1   1  r  1 QMQ 
t    "  LL  1  L  1  HINH 

6 

JU 

A  ft 

90 

58 

9nn 

CUU 

8A 

8A 

CG 

1^11    ini  pun  n    p  yp  c,TQ 
LOU     1ULCH1LU    LAr  JIM 

rntiiMRiQ  i  nr k s 

1  979 

02 

r qi  nuF i  i 

LHLUNLLL 

9 

39 

1  u 

92 

06 

fln 
ou 

8A 

II    ^    PflRPS    QF    FN  P.  IMFFR^ 
U    O    LUn"  O    Ur  LlNUllNCLrxO 

p  nwv  f rsf 

2023 

COR  [Kip 
DnD  1  INC 

1  2 

3  1 
J  1 

A  ^ 

93 

42 

99n 
ecu 

8A 

8A 

H 

u 1  1  1   1 QM    R      0  T  T 
H  1  LL  J  nil    r\.  U'l 

L  U  1  I  U  IN    VMLLL  I 

2121 

0 1 

LjF  RQ  T  F  R 
WC.D  J  i  C  n 

1  1 

39 
J  c. 

A  Q 

93 

25 

9  3  n 

C  D  U 

7  A 

7  A 

H 

mcc    pi  ip  v    U  QllFKI 

lino     nUD  1      V  MLLC'N 

L  U  V  1  IN  U  1  U  IN     **     IN  IN  Vi 

2151 

06 

CT     T  DMMQMY 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  "ariability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1"   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Mouma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Stat  ion 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publiohed  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  dhta  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MI SS I  SSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  400   single  copy;  30?  anni 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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DAILY  PREC I P  I  TRT  I  0 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

30 

31 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1 3 

1  4 

1  5 

16 

17 

1 8 

1 9 

2  0 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

2  5 

CO 

2  7 

78 

29 

a 

■  ■ 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

M 1 1  ■ 

96 

91 

96 

98 

98 

97 

100 

85 

90 

97 

98 

98 

93 

77 

81 

81 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

95 

93 

92 

93 

93 

95 

96 

92.4 

m  : '. 

67 

60 

60 

6  6 

66 

67 

70 

52 

52 

SB 

66 

71 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

75 

75 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

76 

68.7 

LOOANSPORT  4  ENE 

MAX 

95 

94 

95 

95 

97 

96 

97 

88 

95 

95 

96 

93 

80 

80 

77 

84 

92 

93 

92 

92 

93 

95 

91 

94 

94 

92 

94 

94 

96 

94 
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63 

61 

65 

67 

66 

66 

69 

48 

52 

61 

67 

69 

66 

66 

70 
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69 

73 

71 

71 

7  1 

70 

71 

70 

75 

75 

65 

72 

71 

74 

67. S 

M I NOEN 

MAX 

96 

94 

99 

100 

ioo 

I0( 

102 

67 

90 

93 

97 

99 

98 

67 

75 

85 

83 

91 

91 

91 

93 

94 

96 

96 

94 

95 

94 

95 

96 

98 

93.7 

71 

61 

63 

69 

67 

6  9 

72 

55 

60 

65 

68 

71 

65 

70 

66 

69 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

74 

69.6 

PLAIN  DEALING 

95 

91 

95 

97 

98 

96 

97 

85 

67 

94 

93 

95 

95 

67 

76 

81 

80 

89 

91 

90 

91 

92 

92 

94 

93 

91 

91 

92 

94 

95 
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57 

57 

63 

64 

66 

66 

50 

52 
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63 

64 

68 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

68 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

73 

65.9 

RED  RIV  VALLEr  EXP 
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96 

92 

96 

97 

98 

96 
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94 

96 

95 

87 

77 

81 

83 
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90 
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92 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

93 

95 
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71 
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71 
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53 
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69 

69 

68 
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73 
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BIENVILLE  3  NE 

M  H  ■ 

93 

99 

99 

99 

99 

100 

66 

89 

96 

97 

99 

99 
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74 

74 

68-6 

FARJ1ERV  ILLE 
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96 

96 
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67 

61 
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69 

75 

69 
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70 

73 

75 

70 

69 

69 

69 

70 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

75 

77 

71 

72 

72 

74 

74 
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95 

92 

97 

96 

96 

98 

100 

83 

69 

90 

96 

98 

97 

90 

76 

89 

83 

90 

82 

92 

92 

94 

95 

98 

94 

87 

9B 

94 

95 

97 

92.5 

i :  N 

70 

56 

68 

76 

66 

67 

68 

53 

58 

59 

62 

72 

68 

69 

69 

68 

70 

75 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

76 

80 

76 

76 

70 

76 

69.2 

MONROE  FAA  AP 
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92 
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90 
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96 

97 

97 
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65 

73 

72 

72 

62 
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56 
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69 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

78 

77 

74 

74 

77 

77 

70.7 

MONROE  NL U 

MB* 

95 

90 

95 

98 

97 

98 

101 

82 

87 

95 

96 

100 

97 

86 

86 

86 

97 

91 

92 

97 

92 

94 

95 

99 

94 

94 

94 

93 

96 

98 

93.8 
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69 

59 

62 

67 

71 

68 

72 

49 

49 
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73 

71 
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69 

70 

69 

72 

73 

72 

71 

71 

74 

77 

75 

77 

73 

73 

73 

71 
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73 

75 

74 

70 

71 

74 

74 

69.5 

H I NNF I  ELD  2  W 
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90 

96 

97 

97 

95 

97 

92 

87 

93 

94 

96 

94 

61 

77 

85 

89 

91 

92 

91 

92 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

93 

95 

97 

■          ■  ■ 

MIN 

66 

5B 

63 

67 

63 

68 

67 

48 

52 

63 

66 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

66 

69 

71 

74 

68 

68 

72 

7; 
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NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

96 

97 

99 

100 

99 

100 

100 

86 

96 

98 

98 

99 

89 

80 

67 

90 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

95.0 

MIN 

69 

64 

65 

70 

72 

72 

65 

54 

64 

74 

73 

74 

71 

70 

69 

70 

71 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

74 

76 

73 

75 

73 

76 

71  .1 

EPPS  6  W 

MAX 

96 

91 

96 

98 

99 

95 

98 

84 

87 

96 

97 

98 

98 

87 

79 

88 

89 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

96 

94 

95 

95 

95 

96 

97 

93.2 

MIN 

70 

62 

65 

70 

70 

73 

68 

54 

60 

70 

73 

74 

73 

70 

69 

69 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

77 

75 

73 

72 

76 

76 

70.9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

97 

92 

97 

98 

99 

98 

101 

85 

86 

95 

97 

99 

86 

66 

81 

69 

89 

90 

92 

92 

94 

94 

94 

9S 

95 

94 

94 

9  5 

95 

97 

93-3 

MIN 

74 

62 

68 

73 

71 

71 

67 

56 

61 

69 

72 

75 

72 

70 

69 

69 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

76 

75 

73 

72 

75 

77 

71  .0 
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9B 

91 

95 

97 

97 

95 

99 

82 

66 

93 

95 

96 

96 

88 

82 

89 

91 

92 

93 

93 

93 

95 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

97 

98 

93.6 

KIN 

69 

62 

66 

75 

72 

73 

71 

53 

61 

71 

74 

72 

73 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

76 

77 

73 

73 

76 

77 

71  .6 

TALLULAH 

MAX 

9  7 

9 1 

95 

97 

98 

95 

99 

82 

86 

94 

96 

98 

96 

80 

80 

90 

90 

92 

92 

90 

94 

96 

95 

96 

9C 

96 

95 

93 

96 

97 

93.0 

MIN 

6  6 

6C 

65 

69 

69 

70 

66 

52 

59 

67 

71 

70 

70 

69 

68 

69 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

76 

72 

72 

75 

76 

69.4 

w I NNSBORO 

MA ' 

100 

93 

98 

102 

IOC 

98 

100 

85 

89 

96 

98 

99 

99 

86 

84 

90 

91 

95 

94 

92 

95 

94 

98 

96 

95 

94 

96 

95 

97 

MIN 

66 

59 

62 

65 

70 

72 

69 

48 

57 

65 

68 

71 

72 

69 

68 

71 

72 

78 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

74 

77 

73 

72 

73 

7! 

69.6 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

100 

86 

88 

96 

95 

96 

9  7 

88 

74 

87 

86 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

96 

94 

95 

96 

94 

98 

93.5 

MIN 

6  6 

65 

61 

66 

64 

69 

69 

49 

49 

56 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

64 

71 

67 

66 

70 

70 

65-3 

CONVERSE 

MAX 

9  5 

86 

93 

9C 

94 

95 

9  7 

85 

83 

93 

92 

95 

9  2 

90 

84 

65 

82 

91 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

9  2 

95 

96 

91  .4 

M  1  N 

F  4 

61 

66 

66 

64 

66 

66 

50 

53 

61 

65 

71 

6  6 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

7  0 

62 

68 

72 

74 

73 

7  0 

71 

72 

67.3 

LEESVILLE 

MAX 

96 

91 

95 

9  7 

98 

98 

101 

90 

91 

96 

97 

99 

93 

83 

77 

87 

88 

93 

94 

94 

94 

9  4 

95 

98 

37 

96 

98 

93 

94 

95 

93.8 

MIN 

6  7 

64 

68 

66 

68 

68 

66 

50 

55 

62 

66 

70 

7  0 

59 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

7  0 

68 

71 

74 

74 

74 

7  5 

76 

76 

68.2 

MANY 

MAX 

9  6 

91 

93 

92 

93 

90 

36 

66 

87 

92 

95 

96 

95 

96 

87 

H5 

87 

91 

93 

91 

93 

95 

95 

95 

9  4 

92 

93 

92 

95 

96 

92-5 

MIN 

67 

62 

65 

6  5 

67 

65 

65 

49 

52 

6  3 

68 

69 

7  0 

71 

75 

7  0 

70 

69 

72 

74 

71 

72 

69 

68 

71 

74 

72 

70 

72 

74 

68.0 
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"MI 

99 

93 

98 

99 

1  00 

1 00 

:  0  2 

86 

9 1 

98 

98 

100 

9  3 

81 

74 

86 

86 

95 

94 

94 

95 

95 

97 

96 

96 

9E 

98 

96 

g< 

99 

94.7 

MIN 

74 

65 

70 

72 

69 

72 

n4 

55 

S9 

6  9 

70 

73 

7  0 

70 

69 

70 

71 

72 

7S 

72 

73 

72 

70 

72 

7  3 

71 

72 

72 

74 

75 

70.4 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

Hp  « 

97 

69 

95 

96 

97 

97 

96 

98 

90 

96 

96 

96 

9: 

80 

76 

66 

89 

93 

93 

95 

94 

94 

95 

94 

95 

94 

96 

91 

97 

9B 

93  • : 

MIN 

TO 

65 

68 

66 

68 

71 

70 

55 

55 

63 

67 

70 

7  0 

69 

69 

69 

70 

68 

7  6 

68 

70 

69 

68 

68 

70 

71 

68 

6  9 

72 

72 

67.9 
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05 

ALEXANDRIA 

r&x 

36 

92 

97 

98 

98 

9B 

100 

87 

89 

95 

96 

98 

93 

90 

81 

85 

89 

92 

95 

94 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

99 

93 

95 

95 

93.6 

* :  n 

7  2 

66 

71 

6  6 

69 

72 

74 

58 

60 

65 

72 

73 

7  2 

69 

72 

71 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

71 

73 

74 

75 

72 

71 

74 

75 

70.7 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

»n, 

9C 

98 

99 

33 

96 

101 

66 

90 

9C 

97 

100 

97 

66 

79 

88 

90 

94 

96 

94 

95 

98 

101 

99 

99 

96 

99 

94 

96 

96 

97 

95.1 

- :  n 

69 

65 

68 

72 

71 

74 

63 

52 

59 

67 

69 

74 

72 

66 

70 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

69 

72 

72 

76 

73 

72 

75 

73 

70.0 

BELAH  EIRE  TOHER 

MAX 

100 

93 

99 

99 

101 

98 

102 

87 

92 

96 

100 

101 

1  00 

87 

84 

87 

90 

94 

95 

94 

96 

96 

98 

97 

97 

97 

98 

96 

98 

100 

95. 8 

MIN 

6B 

62 

62 

71 

67 

70 

71 

52 

57 

6  7 

63 

70 

7  0 

67 

69 

69 

73 

70 

71 

74 

70 

70 

69 

72 

73 

74 

70 

70 

68 

74 

68.4 
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DRY  OF  MONTH 

o 

5  T  fl  T [ON 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

28 

29 

30 

31 

■j 

> 
tr 

BOfCE  3  HNH 

MAX 

92 

97 

98 

99 

98 

100 

87 

MM 

96 

95 

95 

93 

63 

9  0 

83 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

93 

94 

96 

97 

95 

93.2 

MIN 

64 

56 

74 

72 

69 

70 

70 

72 

62 

66 

59 

70 

67 

se 

72 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

76 

76 

71  .3 

BUNK  IE 

MAX 

98 

9  3 

9  1 

98 

je 

39 

100 

MM 

92 

96 

9  1 

99 

94 

66 

6  6 

89 

90 

92 

92 

94 

96 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

9  6 

95 

93.9 

MIN 

71 

65 

71 

73 

71 

73 

72 

58 

50 

70 

6  2 

67 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

74 

73 

> 

73 

73 

74 

7S 

76 

73 

72 

74 

74 

70.9 

GRAND  COTEAU 

MAX 

97 

IS 

' ' 

97 

97 

18 

85 

89 

93 

95 

97 

93 

76 

90 

69 

89 

95 

9  [ 

92 

9  | 

92 

93 

92 

93 

93 

92 

31 

92 

9  3 

93 

92.3 

MIN 

70 

B2 

59 

69 

74 

74 

72 

58 

66 

68 

67 

71 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

72 

70 

74 

73 

70.4 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

98 

il 

94 

98 

9 

97 

98 

B6 

39 

94 

93 

95 

91 

8. 

16 

81 

"9 

9  1 

93 

95 

94 

93 

94 

9  3 

95 

3  6 

94 

92 

95 

96 

92.4 

MIN 

6S 

IV! 

e  j 

67 

66 

71 

69 

48 

49 

58 

65 

68 

69 

69 

58 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

6  7 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

72 

66.7 

JONESVIUE  LOCKS 

MAX 

103 

93 

97 

99 

9  9 

96 

98 

85 

6  6 

94 

93 

96 

95 

8  ' 

9  3 

89 

90 

92 

92 

92 

19 

94 

98 

94 

95 

98 

9  6 

95 

9  6 

96 

93.7 

MIN 

72 

68 

68 

71 

71 

73 

74 

57 

6  2 

67 

68 

72 

73 

70 

67 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

76 

74 

73 

74 

74 

76 

72 

74 

73 

71  .1 

LSU  DERN  LEE  EXP  5TB 

MAX 

97 

MM 

97 

96 

96 

96 

8 

90 

94 

99 

97 

90 

9  1 

62 

87 

8  1 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

97 

94 

93 

93 

94 

95 

92.6 

MIN 

70 

65 

70 

71 

74 

74 

55 

5  6 

69 

6  9 

67 

73 

70 

70 

72 

72 

70 

73 

7  2 

73 

71 

70 

71 

73 

71 

68 

72 

74 

69.6 

MfiriOU  4  S 

MBX 

96 

97 

97 

97 

9  1 

99 

87 

90 

98 

96 

97 

94 

78 

7  8 

87 

89 

9  2 

93 

95 

93 

92 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

90 

93 

92.6 

MIN 

73 

7  2 

7S 

75 

77 

74 

74 

52 

6  9 

71 

70 

72 

74 

73 

69 

75 

74 

74 

75 

74 

76 

73 

71 

75 

74 

72 

71 

70 

76 

74 

72.8 

MELV1LL 

MAX 

96 

92 

94 

96 

36 

96 

95 

8  6 

mm 

92 

93 

95 

92 

90 

87 

88 

90 

90 

92 

33 

93 

93 

94 

.< 

95 

,.i 

94 

94 

i4 

94 

92.7 

MIN 

68 

58 

70 

70 

72 

72 

71 

60 

63 

68 

6  8 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

70.6 

NEW  ROROS  5  ESE 

MAX 

97 

93 

95 

95 

...5 

95 

97 

8  8 

99 

92 

95 

97 

92 

8  6 

92 

89 

92 

8 : 

93 

34 

94 

97 

96 

,6 

97 

96 

9  5 

94 

96 

97 

93-8 

MIN 

66 

6  3 

67 

69 

70 

73 

71 

62 

63 

67 

67 

'.'0 

72 

69 

6  9 

70 

7] 

70 

69 

E  q 

70 

66 

8  9 

6  9 

71 

71 

71 

68 

73 

73 

69.0 

OLO  river  LOCK 

MAX 

97 

93 

9S 

96 

99 

9  5 

98 

BS 

89 

93 

94 

95 

94 

69 

9  9 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

9  3 

94 

95 

94 

93 

92 

94 

93 

93.2 

- :  s 

66 

65 

56 

67 

59 

72 

70 

55 

57 

66 

■  8 

68 

72 

71 

6  7 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

73 

68.3 

OLLO  3  SSH 

"h. 

97 

91 

97 

99 

98 

95 

98 

e: 

87 

94 

96 

97 

97 

31 

88 

se 

31 

92 

91 

92 

95 

95 

95 

9S 

95 

95 

93 

97 

98 

93-1 

MIN 

61 

59 

64 

69 

66 

58 

70 

48 

54 

62 

6  5 

88 

69 

B9 

69 

66 

6  6 

59 

70 

70 

69 

69 

67 

6  8 

72 

7S 

70 

68 

72 

73 

66.9 

HOODHORTH  2  SE 

96 

92 

95 

6  2 

9  ! 

89 

8  8 

9  9 

94 

9  6 

95 

95 

9  6 

95 

97 

97 

36 

97 

96 

96 

94  . 4 

- :  N 

71 

SS 

66 

70 

54 

55 

69 

70 

72 

71 

69 

69 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

EAST  CENTRAL 

J6 

AMITE 

MAX 

97 

)7 

96 

96 

97 

96 

98 

91 

3  J 

94 

9  1 

38 

96 

90 

9  1 

93 

94 

96 

95 

95 

97 

98 

9  6 

98 

96 

97 

99 

97 

98 

100 

95.9 

m :  •, 

69 

64 

68 

69 

70 

73 

68 

66 

60 

66 

6  9 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

7  2 

71 

71 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

69.8 

BATON  ROUCE  HSO  BP 

MAX 

92 

94 

95 

96 

95 

96 

90 

9  8 

9  2 

95 

96 

9  0 

86 

91 

92 

9 1 

9  1 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

98 

95 

93 

35 

96 

93-2 

MIN 

68 

67 

71 

73 

74 

13 

67 

61 

68 

70 

71 

12 

69 

73 

71 

72 

'  1 

72 

74 

73 

74 

72 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

■'6 

76 

71  .8 

BOCBLUSA 

MAX 

97 

94 

94 

96 

96 

95 

97 

86 

66 

92 

96 

97 

96 

92 

96 

94 

95 

95 

95 

9  1 

97 

98 

9  ■ 

98 

99 

98 

99 

98 

97 

99 

95.6 

MIN 

67 

64 

6  ' 

70 

69 

71 

70 

56 

60 

67 

70 

69 

72 

71 

72 

70 

7  0 

72 

72 

7  2 

72 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

72 

75 

74 

70-2 

CLINTON  5  SE 

MR) 

97 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

68 

88 

93 

95 

35 

95 

8b 

9C 

90 

91 

90 

93 

94 

94 

96 

9  6 

96 

95 

95 

9  6 

93 

94 

96 

93.5 

- :  N 

67 

64 

6  7 

69 

70 

73 

70 

66 

6  3 

63 

67 

6  8 

71 

69 

6  9 

70 

7  0 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

70 

69 

74 

73 

69.3 

COVINGTON  4  NNW 

-„, 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

86 

8  ' 

90 

94 

94 

92 

90 

69 

9  3 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

9' 

97 

96 

8  5 

96 

94 

36 

9S 

93.6 

i : '. 

63 

64 

57 

67 

66 

70 

69 

'.  4 

61 

64 

6  b 

6  1 

70 

72 

6  9 

69 

69 

69 

70 

74 

S9 

70 

72 

72 

70 

70 

69 

71 

73 

72 

67.7 

FRANKL INTON  3  SH 

i„. 

99 

97 

97 

95 

99 

101 

90 

92 

9  6 

99 

100 

39 

94 

go 

94 

96 

9  6 

9  B 

96 

9  7 

98 

99 

98 

100 

100 

)9 

98 

98 

97 

99 

97.0 

- :  N 

65 

61 

6  5 

67 

67 

7  0 

62 

53 

60 

59 

69 

66 

70 

70 

68 

68 

6  8 

7  1 

69 

68 

70 

70 

'2 

72 

69 

72 

'9 

69 

'3 

68 

67.3 

HAMMOND  3  NH 

M„, 

98 

97 

95 

97 

99 

98 

99 

90 

90 

95 

96 

9  8 

95 

6  9 

9  . 

93 

9  1 

9  5 

98 

9  7 

9  9 

99 

98 

96 

100 

1  90 

ICQ 

99 

99 

99 

96.4 

- :  \ 

67 

S3 

6  7 

68 

67 

71 

66 

54 

6  3 

65 

66 

66 

70 

71 

6  9 

69 

6  9 

70 

70 

70 

6  9 

68 

71 

12 

70 

12 

70 

69 

73 

72 

68-3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

96 

92 

94 

95 

95 

9  3 

95 

69 

B  i 

92 

93 

95 

91 

8.) 

89 

90 

90 

• 

92 

9  3 

9  9 

94 

9  • 

93 

93 

8. 

93 

92 

9; 

95 

92.1 

67 

SE 

6  9 

71 

70 

rs 

72 

50 

■  ' 

67 

6  7 

72 

69 

E  B 

6  9 

7  1 

70 

7  0 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

74 

72 

69.  S 

SLIOELL  NSO  RFC 

f  \ 

92 

69 

92 

9  3 

9  2 

96 

93.0 

■          ■  ■ 

67 

S! 

70 

70 

69 

66 

71 

58 

66 

' 

59 

72 

74 

12 

72 

7  2 

73 

77 

7  5 

74 

74 

76 

76 

76 

'6 

78 

79 

77 

78 

72.0 

SOUTHHEST 

07 

CROHLET  EXP  STATION 

»« ■ 

97 

92 

97 

97 

97 

97 

98 

8  9 

99 

93 

96 

95 

92 

76 

87 

68 

8  l 

8  9 

91 

91 

92 

92 

3  2 

92 

S3 

92 

92 

93 

92.0 

- :  n 

70 

71 

71 

69 

75 

73 

72 

6 : 

67 

68 

70 

72 

70 

71 

70 

73 

7  3 

73 

72 

7  2 

73 

73 

7  3 

73 

72 

71 

75 

74 

71.3 

OE  OUINCV  4  N 

MAX 

95 

91 

96 

97 

98 

97 

97 

B8 

90 

94 

96 

96 

98 

77 

6  ? 

84 

eg 

9 . 

94 

96 

9  3 

93 

94 

9S 

93 

9  5 

97 

94 

93 

93 

92.8 

- : 

70 

6<- 

se 

67 

6  9 

70 

67 

55 

64 

64 

S  1 

67 

70 

6  9 

66 

70 

69 

70 

71 

6  9 

70 

69 

72 

70 

12 

70 

69 

73 

73 

68.6 

DE  R I  DOER 

MM. 

95 

8B 

94 

97 

96 

96 

99 

6  6 

90 

94 

9! 

9  6 

92 

6 : 

75 

85 

"9 

9  2 

95 

94 

9  9 

94 

94 

94 

95 

98 

94 

91 

94 

95 

92-3 

" ;  s 

71 

se 

70 

69 

70 

71 

72 

54 

58 

65 

69 

72 

71 

59 

6  6 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

6  9 

70 

7  3 

72 

69.3 

ELIZABETH 

98 

s: 

9E 

99 

100 

100 

101 

B9 

92 

96 

97 

100 

100 

9 : 

78 

86 

91 

94 

95 

96 

95 

95 

3< 

97 

98 

,M 

97 

96 

97 

94 

94.8 

-  :  : 

72 

70 

72 

70 

73 

7  9 

73 

5  6 

81 

68 

63 

63 

67 

se 

5  9 

70 

73 

72 

72 

72 

75 

72 

70 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

70.2 

HBCKBERRY  8  SSH 

»B< 

95 

9C 

93 

93 

9  5 

96 

39 

B7 

89 

90 

91 

89 

78 

9 : 

66 

B  7 

66 

88 

88 

89 

89 

9: 

89 

90 

96 

99 

89 

9C 

90 

89.2 

MIN 

74 

73 

73 

74 

■* 

74 

8  1 

71 

78 

77 

76 

72 

69 

70 

77 

73 

78 

79 

7  9 

80 

80 

6  5 

6  5 

79 

79 

BO 

79 

7  5 

81 

76.0 

JENNINGS 

MAX 

98 

92 

38 

99 

97 

98 

100 

9 

32 

96 

95 

98 

93 

76 

6  5 

9 1 

9G 

94 

94 

94 

95 

94 

9  5 

95 

96 

95 

94 

94 

9  5 

93 

93.7 

MIN 

70 

72 

73 

71 

74 

73 

74 

61 

63 

64 

70 

72 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

73 

72 

75 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

71  .4 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

MAX 

94 

95 

93 

93 

97 

95 

94 

-■- 

87 

90 

91 

90 

BS 

77 

9 ; 

92 

69 

M6 

89 

90 

9  2 

89 

90 

B9 

91 

88 

90 

89.8 

MIN 

72 

74 

73 

72 

n3 

75 

70 

62 

64 

72 

74 

75 

73 

6  9 

69 

73 

72 

76 

'6 

72 

74 

79 

79 

19 

77 

70 

II 

77 

73.3 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

MAX 

92 

96 

94 

97 

96 

97 

92 

89 

91 

92 

9: 

90 

78 

74 

67 

87 

B6 

MM 

89 

BS 

89 

90 

90 

90 

90 

"9 

89 

90 

91 

90 

89.9 

MIN 

72 

70 

71 

71 

74 

74 

70 

63 

64 

71 

7  2 

73 

71 

69 

71 

74 

74 

73 

74 

76 

76 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

74 

76 

77 

72.7 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

-m. 

98 

90 

96 

97 

37 

<6 

98 

8-, 

90 

94 

9' 

97 

92 

79 

5  3 

8  6 

90 

91 

92 

33 

93 

93 

94 

93 

88 

95 

93 

94 

94 

92 

92.6 

-  I  N 

69 

BE 

69 

69 

78 

71 

70 

S4 

59 

66 

66 

71 

71 

65 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

'-. 

70 

69 

72 

73 

69.1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

94 

92 

94 

93 

95 

94 

93 

90 

87 

89 

90 

91 

88 

S5 

64 

86 

68 

89 

88 

89 

90 

90 

9  1 

90 

89 

9: 

91 

89.7 

MIN 

74 

74 

71 

72 

74 

75 

74 

6  3 

66 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

75 

72 

75 

75 

77 

75 

77 

77 

78 

76 

'6 

79 

73.5 

VERHlL ION  LOCK 

94 

92 

9  . 

92 

9  2 

B 

86 

87 

9  1 

90 

91 

MIN 

68 

it 

se 

68 

l( 

70 

64 

59 

62 

67 

6  6 

73 

68 

70 

70 

75 

71 

73 

72 

71 

72 

74 

71 

74 

'2 

72 

72 

ie 

76 

70.2 

SOUTH  CENTRAL 

06 

CARVILLE   2  SM 

MAX 

96 

95 

94 

96 

96 

92 

96 

90 

95 

92 

94 

96 

90 

9  9 

91 

90 

91 

3. 

92 

94 

99 

93 

9  9 

95 

96 

95 

93 

93 

94 

95 

93.0 

MIN 

72 

6' 

68 

70 

70 

70 

70 

61 

61 

70 

6, 

70 

70 

69 

69 

72 

72 

^2 

72 

70 

71 

70 

7< 

73 

71 

72 

72 

75 

72 

70.1 

SEE 

Kf 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  : 

TAT  ION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUNE 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


11  12 


13    14  15 


16    17  1 


19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


F  RANKL 1 N   3  NW 
JEANERE T TE  EXP  STR 
LAFAYETTE  FAA  BP 
MORGAN  CITr 

new  iberip  5  nw 

southebst 
boothville  hso 
oonrldsonville 
galliano 
houha 

new  orleans  hsno  bp 
n  0  bobon  wsfo  c i 
paraois  7  s 
plaquemines  exp  stb 
qubrbnt ine 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBOOAUX 


93  95 
68  67 


96  91 
69  68 


96    96  94 

71     72  74 


94  94  93 
71     71  74 


92  90 
73  63 


88  67 
62  66 


94     95  96 

73     72  73 


94  92  93 
69    68  69 


96  93  95 
70    68  70 


88  89 

73  75 


69  69  70 

92  90  92 

69  70  72 

94  91  92 

68  68  70 


91     92  94 

70    70  70 


92  95 
73  72 


69  90  93 
68    69  69 


93  91  92 
70     71  72 


97  95 
75  76 


93     94  92 

72     72  73 


95  96 
71  71 


90  69 

72  73 


94     93  94 

71     72  71 


92  93 
70  72 


93  94 

72  71 


90  88 
69  62 


93  89  87 
74     69  69 


96    69  66 

72     65  66 


93  82 

70  72 


93  93 
67  68 


96  95  90 
70     71  75 


95  95 
73  73 


77  89  90 
69     73  72 


67  76 
70  69 


77  91 
73  74 


75  60  89 
70     70  71 


85     80  89 

70     70  72 


90  92 
62  69 


90  86 
67  69 


76     67  66 


95  95 
70  70 


97  96 

73  73 


9  3  9; 
66  68 


93  94 

70  73 


95  95 
68  69 


87  91 
66  69 


90  92 
72  70 


87  90 
64  64 


87  90 
71  64 


84  86 

72  75 


87  87 
62  62 


87  91 
66  67 


65  94 

65  71 


87  88 
73  74 


92  93  94 
70     73  74 


90  92 
69  74 


92  95 
66  67 


94     96  91 


91  91  91 
65     63  68 


93  93 

70  73 


67     68  78 


92  94 
62  69 


76     77  78 


87  88 
77  74 


89     91  94 

78     78  78 

86     88  89 


87  91  92 
79     75  77 


80     78  76 


90  91 
75  74 


90  90 
73  73 


90  90  90 
74     74  73 


88     89  89 

73     73  75 


91  91  92 
76     75  73 


89    89  90 


89  90  90 
70     71  72 


91  90 

75  77 


90  89 
75  74 


90  91  90 
75     73  73 


93  92 

72  72 


94     94  93 

77     77  76 


91  91  90 
71     75  70 


96  94  93 
76     74  75 


90  90  90 
76     77  80 


92    92  92 


74      74  75 


93     91  92 


74     74  73 


90  91 
71  71 


93  92 
73  74 


92  91 
75  75 


73     74  74 


88  92 
76  74 


93     92  69 


91     92  91 


92  95 
72  72 


95     94  94 

75     73  73 


88  90  91 
76     66  70 


92  93 
72  72 


91  93  92 
72     76  76 


90  69 

75  76 


90  91 
79  80 


94  92 
74  76 


93  92 
73  74 


91  91  91 
77     78  81 


92  93 
75  76 


91  90  92 
78     75  75 


92  91  92 
75     75  74 


90  95  94 
78     77  78 


92  96  95 
81     79  79 


91  93  93 
75     74  73 


92  90  91 
80     77  78 


81     81  80 


90  90 
73  72 


93  94 

76  71 


90 
80 


91  .5 

72.1 


90.5 
70.6 


92.3 
73.4 


90.2 
72.3 


91  .6 
71  .0 


89.3 
75.7 


92.  I 
72.9 


90.6 
73.2 


91.1 
71  .8 


92.4 
72.4 


93-9 
75.8 


91  .2 
71.1 


93.2 
72.6 


89-0 
75.4 


91.9 
70.5 


94.1 
71  .8 


93-3 
72.4 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

JUNE  1977 


X 

Ofl»  OF  MONTH 

STAT | QN 

Q 

r 

1 

2 

1 

4 

E 

6 

7 

8 

• 

10 

11 

12 

13 

< 

IS 

16 

1  1 

18 

1  g 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

2  1 

.'8 

21 

30 

31 

a 
a 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  1  N  1 

4 

8  9  i 

B2 

80 

a  | 
BO 

- : 

8  3 

94 

1 

79 

B  1 

62 

94 

8  ; 

'9 

77 

77 

"8 

79 

79 

0 

97 

9  • 

94 

- 

-4 

-4 

.-4 

on 

M4 

94  .6 

81  .2 

CL INTON  5  SE 

I  IN  1 

4 

MP  i 

- : ». 

|g 

76 

16 

'9 

- 

- 

91 

B 

M 

78 

8 

e.; 

H  j 

78 

77 

F7 

79 

F9 

'si 

9! 

's2 

83 

'Si 

H4 

94 

-4 

32 

92 

82 

96 . 1 
80.0 

CRONLET  EXP  STATION 

(IN) 

4 

HRX 

niN 

BO 

81 

re 

II 

16 

6: 

16 

"j 

81 

'86 

8  1 

?3 

16 

1  1 

'4 

9 

a 

1 

19 

9 

e  1 

92 

g  i 

77 

-4 

93-0 
79 . 1 

HOUHR 

(INI 

4 

MAX 

92.4 

4 

kin 

77 

77 

n 

19 

19 

Bl 

8  3 

7 

78 

IS 

78 

an 

1 

7  8 

77 

'  B 

'9 

■'8 

n 

78 

81 

8  1 

81 

6  3 

92 

B2 

9  1 

83 

8; 

90 

79.6 

LSU  OEAN  LEE  EXP  $TA 

(INI 

4 

MAX 
filN 

91 

79 

79 

b: 

83 

H  J 

93 

76 

79 

78 

94 

93 

19 

1. 

'5 

7  0 

16 

76 

16 

n6 

79 

ac 

91 

9  0 

82 

Bl 

a 

H. 

63 

93  -4 

79.6 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STfl 

I  1  N  1 

4 

NIN 

96 
BO 

95 
79 

as 

.'8 

91 
BC 

9S 
77 

94 

76 

91 
•'8 

,4 

16 

9  4 

75 

96 
•1 

96 
79 

96 
90 

97 
rg 

96 

7  7 

•4 

91 

14 

8  0 
'4 

« 

74 

87 
75 

8  ' 

76 

99 

7  1 

99 
78 

90 
77 

9  I 
18 

96 

80 

.3 

9  3 

91 
9  1 

93 

81 

^4 

80 

96 
6  2 

91  .8 
77.8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STfl 

1  INI 

4 

HA) 

H  :  N 

96 

83 

91 
80 

99 

99 

92 

36 
95 

|4 
90 

95 
90 

7  5 

94 

7  b 

96 
72 

99 

9  2 

100 

91 

101 
95 

90 

8  0 

- 

1 

B9 
78 

-9 
79 

9  1 

77 

96 

81 

9  7 
8  j 

<8 

83 

too 

86 

100 
86 

100 

66 

18 

86 

19 

96 

96 

9  6 

99 

66 

101 
8  ' 

101 
87 

96.2 
91  .9 

H1NNSBORO 

(  IN  ) 

4 

-9  . 
-  N 

94 

79 

92 
77 

as 

76 

95 

96 
BC 

9E 
80 

87 
91 

11 
7? 

91 
72 

93 

,4 

8 

9  7 

9  1 
Bi 

re 

90 
J 

9; 

75 

94 

15 

9 

7  7 

93 
79 

9  1 
80 

14 

b  : 

94 

82 

97 
82 

16 
83 

94 

13 

86 

96 
84 

92 

8  3 

96 
a.' 

39 
84 

92.6 
79.1 

• 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING)  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

5  x.  o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

NORTHWEST  01 

RED  R1V  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 
NINO 

.32 
31 

.29 

n 

.33 
24 

.34 

29 

.39 
39 

.30 
17 

.37 
30 

.37 

27 

.33 
25 

.32 
30 

.32 
35 

.34 
34 

.21 
32 

■  20 
49 

.02 
64 

.06 

40 

.06 
46 

■  26 
42 

.27 
35 

.24 
31 

.27 
29 

.27 
31 

.29 
32 

.32 
28 

.28 
37 

.30 
56 

.28 
46 

.32 
46 

.31 
42 

.31 
34 

8.33 
1D58 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STAT  I  ON 

EVAP 
Ml  NO 

.  3  3 
28 

.34 

30 

.32 

ia 

20 

.37 
39 

.34 
31 

.50 
69 

.36 
40 

.30 
22 

.34 

33 

.33 
31 

.41 

32 

•  27 
30 

•  10 
29 

.11 

29 

.26 
22 

.23 
30 

.20 
38 

.27 
32 

.26 
28 

.26 
27 

•  29 
37 

.31 
35 

.32 
34 

.31 
37 

.31 
SO 

.33 
58 

.33 
49 

.30 
44 

.34 
48 

9. 048 
1050 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

.28 

.30 

.34 

.34 

.31 

.26 

.47 

.39 

.31 

.34 

.35 

.47 

.39 

.40 

.30 

.24 

.34 

.32 

.31 

.32 

.50 

.44 

.41 

.38 

.41 

.50 

.35 

.41 

.41 

10.968 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

EVAP 
HI  NO 
MAX 
M  [  N 

47 

96 
66 

.03 
36 
94 
69 

.27 
13 
97 
71 

.27 
16 
91 
75 

.36 

ZC 
96 
72 

.28 
29 
96 
71 

.31 
59 
68 
69 

.36 
41 
93 
59 

.19 

19 
93 
61 

.30 
17 
97 
71 

.31 
19 
96 
72 

.24 
19 
97 
70 

.23 
42 
99 
71 

.09 
24 
81 
69 

•  45 

31 
91 
70 

.50 
29 
94 
73 

•  25 
2D 
96 
73 

.22 
26 
96 
72 

.28 
22 
99 
73 

.15 
26 
99 

71 

.37 
32 
96 
72 

.30 
19 

101 
71 

.05 
22 
99 
72 

.43 
26 
99 
74 

.34 
31 

1  00 
74 

.35 
45 
97 
72 

.28 
44 

97 
71 

.33 
44 

98 

71 

.20 
22 
93 
74 

.34 

35 
99 
73 

8  ■  38B 

879 
95.6 
70.7 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
HIND 

.14 

37 

.21 

27 

.25 

17 

.30 
23 

.34 
36 

.23 
25 

.26 
54 

.32 
28 

.26 
37 

.33 
24 

.35 
27 

.27 
25 

.02 
14 

.09 

29 

.22 
41 

.27 

35 

■  19 
30 

.21 
22 

.28 

28 

.12 
33 

.26 

23 

.28 

21 

.27 

27 

.23 
28 

.27 
29 

.30 
36 

.14 

37 

.30 
41 

.24 

26 

.31 
36 

7.28 
898 

SEE 


REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 
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STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
er 
z 

a: 
or 

D 

LOT  I TUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
t 

UJ 

PRECIP. 

a 

> 

UJ 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES l 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

Lib 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDR  I  A 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C  H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

0  6 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0S37 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0S49 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

! 

64 

MIO 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0S65 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWFR 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

90 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

0  2 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MIO 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

M  !  0 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOSSIER  CITY 

1200 

01 

BOSS IER 

1  1 

32 

32 

93 

43 

170 

7A 

MUNICIPAL  WATER  PLANT 

BOYCE  3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  i 

23 

92 

4  3 

1  1 0 

MID 

M  I  D 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57  ■ 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACH  I  TA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV  I  LLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R  .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

SP 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

OE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3 1 

93 

26 

95 

8A 

8  A 

H 

LA  CORR  ANO   IND  SCH 

DE  RIDOER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

OONALOSONVILLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GU1LL0T 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKL 1 NE  GAS  CO- 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H.  FONTENOT 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.  W.   THURSTON.  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MIO 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MIO 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

jDj  / 

n  i 

DE  SOTO 

1  1 

J  L 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  .  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

C 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESAOIER  JR 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.  LAURA  L-  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  F I SH-W I LOL I FE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  0  WOOD 

HAYNESVILLE  2  WSW 

4131 

02 

CLA I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MIO-VALLEY  PIPELINE  CO- 

HINESTON  4  NNE 

nc 
Uj 

RAPIDES 

4 

O  1 
J  1 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C .  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HOOGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C .  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

80 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBflRO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV I LLE 

4816 

01 

CADDO 

]  l 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

S3 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO- 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  FAR  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILOLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIOENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C.  R .  EVANS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashoville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  °p,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving   time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   arc*  tor  the  24 
bours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  <  1  Histological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1*   to  south 

Crowley  Exp.  Station  Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Hoiuna  :     Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.  :     Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace  Bare  Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IM  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  noar  sunset . 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

I    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     S-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERHENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  bo  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy:  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications.   
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.99 

1  .05 

65  .31 

.  10 

T 

.01      .05  .56 

.18      .03  1.00 

1.55 

EAST  CENTRAL  06 
ABITA  SPRINGS  FIRE  TWO 

ID 

Hr 

.56 

.45 

.20 

37 

49 

1.07  .60 

1  . 09      .38  .03 

.45    1.27  .Dl 

.08 

1 

94 

] 

49      .17  .17 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

6 

00 
35 

.88 

.86  1.95 

.72     .02  .76 
2.21  .17 

25 
86 

64  .40 

.04  .02 

.32 

T  .06 

.30  T 
T          .18  .19 

T         T  .02 

.45  1 

60 

75 

32  .04 
01  .11 

.20 

eOGALUSA 
CLINTON  5  SE 

E 

43 

.20 

.02  1.58 

.21 

.16  .07 

26  1 
42 

00  .11 
67  .07 

1.01  1.71 
2.37 

1.00  .13 

.10  .18 
.22     .18  .02 

.13  .03 

.38 

27 
DO 

01  .02 

12  .07 

.03 
.08 

COVINGTON  A  NNW 

E 

as 

.18  .34 
.17  .65 

.01  .21 

02 

72  .12 

.30  .87 

.14  .20 

.15  .70 

.40  1 

80 

05  .64 

.03 

FRRNKL IN TON   3  SW 

GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 

B 
3 
1 

3 1 

65 

.  10 

.  44 

.  12 

.27     .03  .It) 
.  19 

03  1 
60 

80  .02 
02-    .  38 
49  .11 

.60     .21  .54 
.37  1.62 

.30 

.16  .19 
1.08     .20  .17 

.57  .04 

.40     .75  1 

70 
06 

AO  .60 
20      .05  .04 

KENTWOOD 

G 

65 

1  .26 

.04 

91 

19 

.39  .55 

.18  .56 

.53 

.  17 

2.00  .45 

.24 

.04 

.16  .28 

23 
10 

14}  .71 
30  .20 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 

Dfl 

.02  .04 

.10  .79 

05  .02 

.92 

.07  .16 

.41  .67 

.75 

05 

25      .25  .55 

.  10 

OAKNOL I A 

PEARL   RIVER  LOCK  NO  1 

6 
3 

02 
BS 

.41  .75 

.01     .25  .01 
.  14 

.22     .23  .35 

1.17 

03  .09 

2.59 

.76 

.13  .06 

.07  .03 

.07 

.40  .16 

Dfl 
47 

32 

.33 

.01 
.06 

PINE   GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TQWEB 

7 

B 

99 

.55 

1  .01 
.06  2.5D 

1.90  .07 
.02      .10  .41 

.30 
.  19 

.95 
.26 

50  .14 
44  .23 

.40 

.16     .12  .46 

.45  .63 

.90     .06  .03 
.34 

.  10 

20 
15 

35     .15  .13 
98      .51  .49 

.04 

SL IOELL  WSO  RFC 

' 

.57 

.32 

.30 

50 

.34  .04 

.59  .04 

.02 

.20 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 

5 

.95 
.81 

T          .  12  T 

.04 
.  15 

.80 
.  18 

59  .06 
11  .03 

.  47 

.59 

.05  ,46 

.45  .24 
1  .  18   1 .79 

.27 

1  .50 
.  18 

.13  .17 

1.21 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIPHON  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHS  ST  Q7 
A66EVIL  L  E 

caoiACT  exp  station 

OE  OUIHCY  4  H 
DC  RIDDCR 
EL  IiA6ETH 

HACK6ERHY  a  SSW 

JE NHINGS 

KINDER  3  w 

L AKE  ARTHUR    10  SW 

IMC  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  biSO  AP 
LONGVILLE 
MERrCNTAU 
MITTIE  2  S£ 

OAKOAL  E 

06ERL IN  F IRE  TOWER 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SUGARTOWM 

SULPHUR 

VERIilL  ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

6AY0U  SORREL  LOCK 

CARviiLE  3  SW 

f RANKL IN  3  HU 

JE ANERE  TTE  EXP  STA 

L  AFAVETTE    FAB  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTMVILLE  USD 
OONALOSONVILLE 
GALL IANO 
IHJUHW 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

NEW  ORLEANS  WSHJ  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITOUS 
NEW  ORLEANS  OUBL IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON* 
NEW  ORLEANS  JOUflDAN 
NEW  ORLEANS  LONOON 
NEW  ORLEANS  ME TAIRIE 
PARAQIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 
QUARANTINE 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 
TMIBOOAUX 


a,  oa 

6.62 
6.52 
6.85 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.26  I .37  I .65 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


station 


NORTHWEST 
BOSSIER  CITY 
COTTON  VPLLEr 
GLOSTER   I  W 
HANNA  3  S 
HOSSTON 
KE I THV I LLE 
KORAN 

LOGRNSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

MOORINGSPORT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  S 

RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 
SPRINGHILL 
WESTDALE   3  SW 

■         »  ■ 

NORTH  CENTRAL  i 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERV I LLE 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 


.11 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SEASON  OF   1976  -  1977 


LOUISIANA 


Jill  Y 


pug 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


5. 


4. 

6  .0 
1 

4  .5 
1 

5.0 
1 

5.0 
1 

6.0 

1 

4  .5 

I 

5.4 
1 

5.0 

2 

6.0 


3.5 
I 


5.0 

2 

4.3 


FEB 


MAR 


RPR 


MR  Y 


JUNE 


TOTAL 


4  .0 
I 


5  .6 

2 


5  .0 

I 


4  .5 
1 


5.5 
1 


4  .5 
1 


5.5 
1 


6.3 
1 


4  .5 
I 


5.0 

1 


5.0 
1 


6.0 

1 


4.5 
1 


5.4 

2 


5  .0 
2 


6.0 
I 


TOIOL 
PRECIPIIOTION 


3.5 
1 


5  .0 
2 


4.3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1976  -  1977 


STAT  ION 


MORION 

MONROE   FRR  RP 
MONROE  NLU 
RUSTON 
>  RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPERRSV I LLE  FIRE  TOWER 
STERl INCTON 
WINNFIELO  2  W 
WINONR  FIRE  TOWER 

■         ■  ■ 

NORTHERST  03 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

WINNSBORO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


WEST  CENTRAL 
ASHLHNO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 


04 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


JULY 


RUG 


SEPT 


LOUISIANA 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


3.5 


4  .0 

I 


4  .0 

1 


2.0 
I 


4.5 

I 


3.6 

2 


3.0 


7.0 
3 


5.5 

2 


5-0 

2 


3.3 
2 


6.0 
1 


3.0 
I 


3.5 
1 


5.0 
I 


6-0 
1 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


3.5 


4  .0 
I 


4.0 
I 


2.0 
I 


4  .5 

I 


3.9 
2 


7.0 
4 


5.5 
2 


5.0 
2 


3-3 

2 


6-0 
I 


3.0 
1 


3.5 
I 


5.0 
I 


6.0 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1976  -  1977 


LOUISIANA 


STRTION 


JULY 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


MAR 


fiPR 


MR  Y 


JUNE 


TOTAL 


TOTDl 
PBECIPIIKIION 


SLAGLE 

■  ■  a 

CENTRAL  OE 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HINESTON   4  NNF 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSH 

OPELOUSAS 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

WOOOWORTH  2  SE 

•         •  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1  .7 

2 


2-0 


1  .0 
1 


3.5 

1 


I  .7 

2 


4  .0 

1 


2.0 
1 


1  .0 
1 


3.5 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -  1977 


STAT  I  ON 


AMI  TE 

BATON  ROUGE  WSO  RP 

BOGRLUSR 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNW 
FRANKL I NTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOD 

LSI'  BEN-HUR  EXP  S Tfl 
ORKNOL Ifl 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 
SHERIORN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  OUINCY  4  N 
OE  RIODER 
ELIZABETH 
HRCKBERRY  8  SSW 
JENNINGS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY 


AUG 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SEPT 


LOUISIANA 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


3.0 
3 


1  .0 

I 


2.0 


MAR 


APR 


MAY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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JUNE 


TOTAL 


1  .0 


1  .0 


3.0 
3 


I  -0 
1 


2.0 
1 


TOtai 

"CCIPIIOIION 


TOTAL   SNOUFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1976  -  1977 


LOUISIANA 


STAT  I  ON 


KINDER  3  W 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LONGVILLE 

MERMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 

m  m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 
BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  5  NW 

SOUTHEAST  09 
BOOTHV I LLE  WSO 
DONALDSONV I L  LE 
GALL IANO 
HOUMA 


JULY 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


FEB 


MRR 


RPR 


MR  Y 


JUNE 


TOTAL 


TOTAL 
PfiECIPITRTION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -   1977  LOUISIANA 


STAT  I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

IOIHL 

necintaiioN 

NEW  ORLEANS  NF  HSO  CI 
NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  ROBON  WSFO  C I 
NEW  ORLERNS  ALGIERS 
NEW  ORLERNS  CITRUS 
NEW  ORLERNS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLERNS  JOURORN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PRRPOIS  7  S 
PLROUEM I NES  EXP  STfl 
QURRRNT I NE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
THIBODRUX 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
cr 

a: 

STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

93 

97 

98 

101 

102 

100 

gg 

99 

gg 

95 

91 

93 

97 

98 

98 

98 

98 

9B 

100 

94 

90 

93 

98 

98 

98 

98 

93 

89 

87 

91 

85 

95-7 

n  |  N 

76 

73 

72 

72 

7 1 

69 

7  0 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

76 

76 

76 

73 

73 

74 

74 

72-5 

LOGANSPORT  4  ENE 

nnx 

9  7 

98 

1 00 

100 

101 

97 

97 

9 

IB 

95 

97 

99 

99 

96 

98 

98 

99 

97 

97 

93 

96 

100 

99 

98 

99 

98 

94 

94 

94 

97 

99 

97.5 

MI  N 

7  3 

71 

69 

70 

70 

67 

8 

5  7 

6  J 

70 

70 

5  9 

70 

66 

66 

70 

67 

67 

63 

93 

68 

69 

7 1 

75 

74 

72 

69 

72 

72 

5 

69  .6 

MINDEN 

MAX 

94 

100 

1 00 

1  02 

io: 

102 

97 

98 

1  00 

19  0 

87 

9  5 

99 

99 

9  ' 

94 

'.8 

101 

99 

93 

95 

98 

102 

100 

100 

98 

93 

88 

94 

83 

84 

96.2 

M  [  N 

74 

75 

72 

78 

7  I 

5 1 1 

70 

4 

74 

75 

72 

7? 

72 

71 

75 

71 

71 

73 

71 

7  1 

7  1 

72 

75 

75 

75 

73 

74 

72 

72 

66 

72  -6 

PLAIN  DEAL 1 NG 

MAX 

94 

95 

97 

I  00 

100 

99 

97 

98 

99 

96 

93 

96 

96 

100 

9  7 

99 

98 

99 

100 

9  5 

91 

96 

101 

102 

101 

102 

91 

89 

88 

93 

85 

96.5 

i :  N 

73 

71 

67 

68 

5  9 

67 

67 

69 

69 

71 

72 

71 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

69.9 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

5TA 

-,. . 

91 

95 

96 

96 

98 

98 

95 

96 

98 

95 

90 

9  3 

95 

99 

95 

96 

95 

96 

97 

93 

94 

95 

99 

101 

97 

99 

96 

92 

87 

91 

89 

95.1 

- :  N 

74 

74 

71 

75 

73 

68 

71 

74 

74 

74 

73 

7  5 

74 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

72 

72 

73 

74 

75 

77 

76 

75 

73 

73 

74 

69 

72.6 

SHREVEPORT  WSO  BP 

MAX 

95 

97 

98 

99 

99 

95 

95 

97 

94 

95 

95 

97 

98 

96 

9 ; 

95 

99 

98 

94 

95 

94 

98 

98 

98 

98 

94 

91 

88 

92 

92 

95 

95.6 

. 

- :  N 

72 

73 

70 

71 

71 

69 

59 

70 

73 

71 

71 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

69 

65 

71 

71 

72 

75 

76 

77 

74 

71 

72 

74 

73 

73 

71  .4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MM  . 

9  1 

98 

100 

102 

l  on 

99 

9  7 

99 

68 

9  1 

95 

98 

95 

99 

94 

97 

99 

97 

90 

93 

96 

98 

95 

98 

96 

97 

92 

87 

93 

91 

94 

95.6 

M  1  N 

73 

7  3 

72 

70 

66 

7  1 

72 

74 

73 

74 

74 

68 

72 

69 

70 

71 

69 

73 

70 

74 

73 

76 

76 

76 

72 

73 

74 

73 

75 

72.4 

CALHOUN  EXP  STflT ION 

MA . 

94 

96 

98 

99 

98 

98 

98 

98 

97 

80 

85 

91 

94 

93 

9? 

86 

90 

94 

93 

B7 

91 

90 

96 

96 

94 

88 

88 

87 

86 

90 

88 

92.1 

M  i  N 

72 

72 

69 

73 

67 

70 

73 

76 

h  H 

7  0 

7  1 

72 

69 

71 

66 

70 

69 

70 

70 

7  I 

72 

73 

72 

73 

72 

7  3 

72 

73 

71 

73 

71.2 

F  flRMERV I LLE 

MAX 

!  ' 

96 

100 

99 

100 

98 

98 

58 

55 

87 

93 

95 

97 

93 

93 

93 

95 

100 

88 

90 

93 

96 

96 

96 

94 

93 

90 

83 

90 

86 

93 

94  .0 

M  1  N 

75 

74 

72 

71 

75 

70 

76 

75 

7  1 

7  0 

72 

74 

75 

71 

73 

67 

72 

71 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

76 

73 

75 

73  .0 

HOMER  EXP  STATION 

ii.. 

96 

95 

100 

100 

98 

98 

10.? 

99 

:  io 

ion 

90 

93 

94 

97 

96 

94 

92 

99 

98 

93 

66 

94 

99 

97 

98 

97 

94 

91 

87 

91 

84 

95-3 

2 

73 

70 

70 

76 

68 

79 

74 

73 

75 

74 

75 

68 

70 

70 

68 

70 

69 

1 

5 

4 

1 

72.4 

MONROE  FAA  BP 

nun 

97 

95 

98 

9  9 

100 

98 

.-: 

98 

84 

82 

90 

94 

95 

93 

89 

92 

94 

92 

89 

86 

69 

95 

93 

92 

84 

85 

87 

87 

88 

86 

90 

91  .5 

M  : '. 

75 

74 

73 

72 

74 

70 

74 

74 

75 

73 

72 

74 

7  3 

70 

71 

70 

73 

71 

74 

73 

71 

74 

74 

75 

73 

73 

75 

75 

75 

72 

75 

73  .0 

MONROE  NLU 

MAX 

95 

96 

97 

99 

j" 

99 

inn 

98 

■.9 

36 

84 

92 

96 

94 

95 

90 

93 

95 

92 

97 

92 

91 

96 

97 

95 

B6 

87 

88 

89 

89 

88 

93.3 

MIN 

75 

74 

74 

5  ! 

69 

66 

69 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

71 

71 

68 

69 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

76 

74 

73 

73 

77 

72 

73 

72.1 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 

96 

99 

101 

1  0  3 

1  DO 

99 

l  on 

9  9 

:  oo 

90 

88 

96 

99 

96 

96 

90 

93 

96 

95 

88 

92 

94 

97 

98 

95 

92 

93 

94 

89 

92 

94 

9S.3 

- ;  •. 

72 

73 

71 

71 

73 

68 

71 

71 

75 

70 

71 

74 

73 

69 

73 

67 

70 

71 

71 

73 

71 

73 

73 

76 

75 

73 

75 

73 

74 

72 

73 

72.1 

H I NNF I ELO   2  W 

MAI 

96 

97 

98 

98 

98 

96 

97 

98 

96 

91 

92 

95 

93 

95 

95 

94 

95 

94 

93 

89 

91 

98 

97 

96 

94 

84 

93 

89 

94 

92 

95 

94  .2 

■            ■  ■ 

MIN 

70 

69 

70 

69 

71 

65 

7  0 

70 

7  0 

70 

73 

72 

67 

70 

69 

67 

68 

67 

70 

71 

68 

71 

73 

73 

70 

69 

70 

68 

72 

72 

69.7 

N0RTHEA5T 

03 

BASTROP 

MP  . 

97 

98 

98 

1  00 

: 

101 

100 

100 

-J 

92 

96 

1  0  1 

95 

95 

9  1 

96 

96 

94 

94 

91 

100 

98 

97 

94 

88 

89 

88 

89 

67 

94.9 

m  ; 

75 

V  E 

73 

73 

7  1 

70 

7  1 

73 

74 

76 

73 

73 

69 

72 

72 

75 

76 

73 

75 

74 

73 

73 

75 

75 

73 

73  .6 

EPPS  6  W 

MAX 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

98 

98 

100 

85 

82 

91 

93 

94 

'3  3 

94 

92 

96 

93 

88 

93 

90 

95 

96 

91 

82 

83 

90 

85 

69 

83 

92.3 

MIN 

75 

B2 

76 

70 

70 

72 

70 

75 

7  1 

72 

73 

75 

70 

72 

68 

72 

71 

69 

72 

7 1 

74 

76 

73 

74 

73 

75 

72 

73.1 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

95 

97 

95 

98 

99 

99 

■.5 

56 

99 

H5 

9  5 

951 

9  5 

95 

9  5 

96 

93 

95 

93 

91 

92 

90 

94 

95 

93 

84 

84 

89 

87 

88 

84 

92.4 

"  i  N 

75 

75 

69 

73 

7  3 

72 

74 

75 

72 

7  1 

72 

7  1 

75 

72 

74 

70 

73 

72 

74 

73 

71 

74 

76 

74 

76 

73 

75 

75 

75 

72 

72 

73.2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

97 

97 

97 

96 

9  7 

97 

96 

95 

97 

B2 

9  ? 

89 

93 

85 

94 

93 

94 

95 

5)5 

88 

91 

92 

97 

97 

96 

94 

83 

91 

90 

93 

90 

92.5 

MIN 

76 

76 

72 

73 

74 

71 

75 

77 

76 

73 

71 

73 

76 

74 

72 

•  71 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

77 

77 

78 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74  .  I 

TflLLULflH 

MAX 

95 

97 

93 

)6 

99 

9B 

98 

97 

98 

82 

80 

9  5: 

96 

91 

94 

94 

92 

95 

91 

88 

93 

92 

91 

96 

78 

86 

89 

87 

93 

91 

92.0 

MIN 

74 

75 

69 

71 

71 

70 

73 

74 

76 

7  0 

75 

71 

74 

71 

71 

7  0 

71 

71 

73 

72 

70 

72 

71 

70 

72 

75 

74 

75 

72 

75 

72.3 

W I NNSBORO 

MAX 

9  7 

3  9 

100 

1  02 

101 

101 

5  9 

1  00 

101 

83 

81 

92 

96 

90 

96 

94 

95 

98 

95 

88 

93 

92 

96 

96 

89 

91 

84 

90 

90 

96 

90 

94  .0 

■           ■  ■ 

MIN 

75 

75 

72 

70 

71 

67 

70 

73 

74 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

66 

7  0 

70 

72 

69 

71 

73 

75 

75 

76 

73 

74 

72 

74 

73 

72 

71  .9 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

93 

97 

100 

101 

99 

97 

95 

95 

100 

8  5 

91 

95 

9  5 

94 

9  5 

93 

94 

96 

93 

93 

92 

95 

100 

98 

98 

98 

90 

90 

86 

95 

96 

95.1 

70 

68 

67 

56 

67 

63 

5  5 

68 

70 

5  9 

59 

69 

68 

66 

67 

66 

65 

65 

63 

5.5 

66 

67 

5  8 

72 

71 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

67.6 

CONVERSE 

MAX 

92 

95 

97 

98 

98 

97 

90 

9  1 

99 

9  3 

94 

96 

5  8 

100 

98 

95 

96 

99 

9S 

95 

94 

98 

100 

95 

100 

100 

90 

100 

95 

100 

95 

96.4 

MIN 

74 

72 

68 

59 

7  0 

66 

68 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

68 

67 

67 

67 

68 

65 

55 

69 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

75 

70  .  1 

LEESVILLE 

MAX 

95 

9  7 

98 

9  9 

99 

94 

95 

97 

9  7 

93 

90 

95 

95 

96 

97 

98 

9B 

97 

90 

93 

88 

96 

97 

95 

96 

97 

91 

93 

96 

97 

97 

95.3 

MIN 

7  1 

70 

72 

70 

7  2 

68 

B8 

70 

7 .' 

73 

73 

72 

70 

P9 

70 

70 

68 

6B 

67 

70 

68 

70 

74 

76 

74 

74 

71 

72 

73 

73 

74 

71.0 

MANY 

MAX 

92 

96 

97 

9  ' 

98 

95 

95 

96 

95 

91 

5  5 

97 

97 

95 

94 

95 

96 

91 

93 

91 

99 

96 

95 

95 

99 

85 

91 

85 

93 

95 

94.3 

MIN 

7  3 

73 

71 

72 

69 

68 

68 

71 

79 

73 

74 

73 

71 

68 

69 

69 

68 

69 

5  5 

70 

69 

70 

75 

73 

75 

74 

72 

71 

73 

75 

73 

71  .  1 

NATCHITOCHES 

MAX 

98 

100 

101 

99 

98 

98 

94 

96 

98 

91 

94 

95 

101 

98 

96 

95 

96 

97 

96 

96 

92 

96 

100 

101 

99 

98 

84 

95 

90 

96 

96 

96.3 

MIN 

74 

75 

74 

73 

75 

70 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

76 

77 

76 

75 

73 

74 

74 

73 

76 

73.5 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

9  7 

99 

98 

99 

97 

94 

94 

95 

97 

95 

90 

90 

96 

99 

97 

97 

97 

99 

95 

95 

91 

98 

98 

99 

97 

97 

89 

92 

93 

96 

96 

95  .7 

MIN 

69 

f  9 

69 

71 

72 

68 

68 

59 

70 

72 

71 

72 

68 

68 

70 

69 

70 

68 

67 

70 

68 

67 

74 

76 

75 

75 

71 

72 

72 

72 

73 

70.5 

CENTRAL 

OS 

ALEXANDRIA 

Hi.  . 

J  4 

9  5 

98 

98 

98 

96 

94 

95 

97 

88 

B9 

87 

95 

92 

95 

96 

94 

95 

95 

93 

87 

96 

1911 

99 

98 

98 

93 

91 

94 

97 

96 

94.6 

M  |  N 

74 

73 

74 

72 

7  5 

68 

72 

75 

76 

7  t 

73 

72 

7  5 

72 

73 

72 

72 

73 

70 

73 

73 

74 

77 

76 

76 

77 

73 

72 

75 

75 

76 

73.6 

BE L AH  FIRE  TOWER 

MAX 

98 

IOC 

103 

100 

100 

99 

97 

98 

I  00 

85 

68 

88 

9  5 

94 

98 

97 

95 

96 

94 

9', 

92 

92 

98 

99 

95 

97 

87 

94 

96 

98 

97 

95-7 

i 1  N 

72 

/  1 

73 

7  0 

72 

67 

71 

73 

74 

72 

72 

71 

111 

68 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

73 

75 

75 

71  .9 

BOTCE  3  WNW 

MAX 

95 

99 

98 

97 

96 

94 

97 

90 

9  1 

90 

94 

95 

94 

95 

94 

94 

95 

9  1 

BB 

94 

98 

99 

97 

97 

91 

94 

91 

97 

99 

96 

94.7 

MIN 

a 

7  5 

75 

75 

5. 

70 

76 

75 

•  9 

73 

71 

74 

74 

71 

'5 

71 

72 

7  0 

72 

72 

75 

77 

79 

76 

76 

72 

72 

75 

75 

75 

73.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY   TEMPERATURES  ^™ 


5T  RT [ON 

DRY   OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

I  5 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

7  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BE 
(X 

BUNK  IE 

max 
niN 

96 

96 
73 

99 
69 

97 
73 

97 
74 

96 
70 

93 
72 

95 
75 

91, 

75 

90 
74 

"4 

74 

83 
73 

84 

70 

93 
72 

94 

73 

92 
71 

92 
71 

94 

72 

92 

70 

91 
72 

89 

71 

93 
74 

96 

72 

96 
77 

95 
77 

96 

77 

97 
72 

92 
75 

94 

75 

94 

75 

95 
75 

93*3 
73.2 

GRAND  COTEflU 

max 

"IN 

95 
73 

|6 
72 

95 
72 

97 
70 

95 
69 

92 
69 

94 

72 

9  6 
72 

91 
71 

6.1 

71 

66 

71 

92 
74 

97 

72 

93 
71 

97 
73 

91 
10 

92 
70 

90 
71 

4  1 
71 

86 

72 

91 
70 

94 

75 

95 

76 

96 
76 

94 
76 

94 

75 

91 
71 

94 

75 

91 
75 

)'. 

75 

94 

75 

72.4 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
M I N 

94 

72 

98 
71 

98 

71 

9( 

70 

9  l 

70 

93 
66 

94 

66 

96 
68 

97 
70 

■i' 
71 

4  0 
71 

66 

72 

13 
71 

94 

6  6 

95 
69 

95 
70 

94 

6  8 

94 

69 

97 
67 

97 
67 

88 

69 

95 
71 

96 
73 

98 

75 

97 
74 

96 
74 

92 
71 

92 
71 

93 

7? 

72 

9  1 
73 

94.2 
70.4 

JONESVlLLE  LOCKS 

MAX 
M  IN 

96 
74 

9  1 
74 

97 
73 

iH 

73 

4M 

73 

96 
68 

94 

70 

9S 
75 

9  6 

7  6 

84 
74 

87 
71 

88 

71 

4  2 

73 

64 

73 

91 

72 

9) 

70 

92 
70 

94 

72 

93 
71 

90 

73 

93 
72 

90 
73 

45 
78 

95 
16 

9  f 

77 

94 

,'6 

92 

"'4 

90 
4 

89 
74 

9  2 
76 

91 

'6 

92  .8 
73.4 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

94 

73 

96 

72 

98 

73 

99 

71 

97 
74 

9! 
67 

9.' 

70 

95 
72 

97 
75 

88 
74 

94 

72 

85 

71 

92 
72 

4  - 

TO 

94 

73 

93 
72 

97 
69 

93 

71 

4  ) 
69 

93 

70 

89 

72 

94 

73 

96 

76 

98 
74 

95 
75 

95 
76 

97 

73 

1 

'4 

9  7 
74 

94 
74 

96 
75 

93*6 

72. S 

MfiMOU    4  S 

nnx 
" ;  n 

96 
75 

ie 

74 

100 
76 

96 

75 

98 

77 

92 

7  1 

14 
74 

94 

76 

92 
73 

64 
74 

92 
74 

44 

6.7 

94 
74 

92 
73 

92 
70 

92 

'4 

91 

73 

66 

75 

94 

73 

96 

77 

97 
72 

97 
77 

94 

77 

97 
'9 

93 
73 

95 
76 

94 

T6 

92 
77 

95 

16 

94 . 1 
74.9 

HELV  ILLE 

"4  ■ 

- . 

95 
75 

96 

72 

95 
72 

9S 

72 

94 

72 

.4 

6  9 

92 
72 

94 
74 

95 
75 

94 

69 

gg 
71 

6  6 
71 

4  2 

72 

.4 

72 

9  3 
73 

93 
72 

92 
72 

92 
72 

93 
73 

92 
72 

92 
72 

94 

76 

94 
76 

95 
76 

95 
76 

95 
76 

97 
72 

92 
75 

93 

-'6 

92 
75 

93 
"4 

93.2 
73.1 

NEH  ROAOS  S  ESE 

"fit 

-IN 

9S 
75 

96 

70 

96 
70 

96 
69 

97 
71 

'16 

66 

76 

78 

9  6 
6  9 

4  6 
1  1 

91 

70 

6  9 
6  9 

92 
71 

90 
69 

92 
68 

91, 

70 

94 

70 

94 

72 

96 
69 

9  2 
70 

92 

77 

87 
70 

92 
72 

94 
74 

93 
73 

96 
74 

96 

75 

94 

71 

9  3 
71 

93 
73 

9  1 

'2 

96 
74 

93.7 
71  .3 

OLU  RIVER  LOCK 

KIN 

93 
72 

96 

'2 

97 
71 

96 
69 

98 
67 

98 
6 ; 

93 
62 

94 

70 

95 

69 

64 

71 

B7 

6  9 

6  6 

70 

92 
71 

90 

69 

94 

,  4 

95 
70 

94 

66 

93 
72 

90 

65 

91 

6  9 

90 
69 

92 
72 

96 

72 

94 

74 

101 
74 

96 
75 

93 
70 

90 

70 

94 

70 

91 
72 

93 

72 

93.3 
70.0 

OtLA  3  SSM 

- :  ■■ 

97 
71 

9Q 

72 

96 

72 

9  7 

68 

98 

70 

gg 

65 

9  6 

71 

99 

73 

M 

B6 

71 

70 

71 

68 

70 

SB 

63 

69 

69 

III 

72 

71 

73 

75 

75 

7  2* 

73 

71 

7  3 

7  2 

74 

'4 

93. S 
70.9 

HOOOHORTH  Z  5E 

-  ■. 

96 

100 

100 

100 

99 

14 

6  9 

94 

70 

96 
71 

16 
•4 

90 

87 
69 

66 

94 

4  2 

96 

70 

94 

71 

,4 

7  0 

44 

94 

93 
69 

B8 

72 

93 
73 

98 
73 

99 

7S 

14 

4. 

76 

98 
72 

92 
72 

93 

95 

96 

94.7 

EAST  CENTRAL  06 

AM  1  TE 

".,  ■ 

MIN 

97 
74 

100 
70 

99 
59 

9B 
70 

96 
70 

95 
68 

9  5 

71 

95 

73 

97 

7  2 

90 

70 

91 
70 
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71 

92 
7  1 

92 
70 

95 
1  1 

93 

64 

93 
71 

94 

73 

93 
72 
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71 

91 
73 
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73 

91 

72 

9  7 
'4 

96 
74 

97 
75 

97 
72 

94 

72 

.4 

73 

B7 
74 

93 

75 

94  .0 

71  .7 
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97 
74 

97 
74 

96 

72 

97 
72 
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72 

95 
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76 
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73 

91 
7  2 
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72 
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72 
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91 
73 

95 
71 

9  7 
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94 

72 

93 
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74 
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73 
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74 

9  7 
77 
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76 

94 
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73 
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76 
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77 

9  1 

78 
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77 

92  .8 
73.7 
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"H  1 

MIN 

98 

75 

97 
73 

99 
69 

97 

72 

95 
70 

96 

72 

97 

73 

98 

79 
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69 
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69 

9  1 
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92 

70 
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72 
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96 

7? 
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69 
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69 

89 

70 
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73 
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71 
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69 
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70 
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73 
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70 
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71 

94 
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73 

93.8 
69.7 
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»n. 
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97 
69 
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66 
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96 
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96 
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70 
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'0 

94 

70 

90 

69 

9  1 

70 

6  9 
70 

93 

66 

95 

69 

92 
6  6 

92 
69 

93 
72 

93 
71 

93 

7  0 

911 

71 

92 
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95 
72 
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72 

96 

72 

94 
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93 
71 

9  1 

72 

4  1 

73 

94 

73 
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70 
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88 
71 

44 
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71 

92 
72 
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70 

94 
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90 

71 
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77 
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72 

91 
74 

64 

74 

411 
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74 

93 
74 

93 
75 

94 

77 

91 

72 

9  3 
7  1 

94 

7S 

93 
77 

94 

76 

92.3 
73.0 
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75 
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97 
76 
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96 
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93 

70 
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73 
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64 
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96 

71 
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92 
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73 
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66 
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69 
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73 
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96 
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E  L 1 2ABE  T  H 
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96 
74 
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73 

99 
72 

101 

7  2 
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72 

101 
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95 

6  6 
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66 

94 

67 
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72 
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95 
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97 

66 
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72 
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78 
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MIN 
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66 
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96 
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72 
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99 
71 
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37 
70 
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7  1 

93 
70 

91 
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94 
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96 
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71 

66 
71 
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72 
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74 

98 

76 

96 

76 

98 

77 
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74 

91 

71 
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'l 

94 

76 

96 

i? 

94  .6 

72.7 

LAKE  AR THUR   10  SH 

MIN 

Be 

79 

90 
76 

93 
77 

92 
75 

94 
84 
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72 

89 
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91 

74 
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75 
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66 
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74 
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66 

91 
73 
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78 
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91 
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75 
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76 
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76 
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OBERLIN  FIRE  TOHER 
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"IN 

93 
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71 
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71 
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93.7 
71  .4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 
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75 
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70 

72 

73 

70 

'I 
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76 

< 

78 

77 
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74 

II 

18 

•6 

76 
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74.5 
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MIN 
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72 
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71 
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70 

90 
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89 
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4  1 

71 
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44 

72 

91 
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92 
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76 
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75 

94 

77 
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75 

93 

72 

91 

72 

90 

71 
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75 

91 

73 

91.1 
72.1 
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">.. 
MIN 

95 
74 

94 

70 

9B 

70 

97 
72 

95 
74 

95 
78 

96 
65 

97 

69 

9  1 

74 

91 

72 

.; 

70 

92 
72 

91 

72 

95 
71 

96 
71 

93 

70 
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70 

4< 

7  2 

93 
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72 

gg 
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95 

73 

93 

'5 
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76 
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74 
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74 
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72 

91 

73 
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75 
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75 
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■4 
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72.4 

FRANKL IN   3  NH 
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HIN 

,4 

7B 
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74 

96 

72 

IS 
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73 
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SEE  REI 
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46 
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76 
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73.7 

:  3 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUL' 


ORY  OF  MONTH 


J  1  H  1  1  UN 

1 
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3 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 

JEANERETTE  EXP  STB 

MAX 

91 

93 

94 

94 

93 

92 

91 

92 

92 

89 

67 

67 

89 

93 

94 

92 

90 

90 

91 

90 

88 

91 

94 

95 

95 

92 

96 

91 

92 

91 

90 

91 

.6 

niN 

69 

69 

72 

71 

74 

70 

71 

70 

73 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

10 

70 

72 

71 

73 

76 

75 

76 

77 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

.0 

LBFBYETTE  Fflfl  BP 

MAX 

95 

95 

97 

96 

96 

92 

94 

95 

91 

89 

68 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

86 

91 

94 

93 

95 

95 

93 

89 

93 

91 

91 

93 

92 

■  6 

niN 

77 

75 

77 

7S 

74 

73 

74 

76 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

75 

74 

73 

75 

74 

75 

73 

78 

80 

79 

78 

75 

75 

78 

78 

78 

77 

75 

■  6 

MORGAN  CITY 

MAX 

93 

i: 

92 

95 

94 

92 

95 

93 

93 

89 

88 

90 

92 

90 

93 

92 

89 

68 

90 

92 

89 

92 

94 

95 

93 

93 

95 

92 

91 

91 

91 

9  1 

.9 

min 

''6 

74 

73 

73 

75 

74 

72 

73 

75 

71 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

76 

75 

76 

72 

75 

76 

75 

74 

73 

.7 

NEW  IBERIA  5  NH 

MAX 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

94 

90 

89 

85 

89 

92 

93 

92 

91 

89 

91 

90 

89 

91 

93 

94 

95 

94 

94 

90 

93 

91 

92 

9? 
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MIN 

74 

73 

73 

73 

75 

70 

72 

73 

75 

7! 

70 

73 

72 

73 

75 

72 

74 

72 

73 

75 

73 

74 

77 

76 

76 

76 

72 

74 

76 

75 

75 

73 

.7 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

MM  I 

JO 

92 

87 

90 

89 

91 

92 

93 

90 

85 

90 

89 

69 

91 

90 

83 

88 

87 

90 

84 

69 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

89 
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71 

74 

76 

77 

76 

77 

78 

71 

72 
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80 

70 

78 

77 

76 

77 

74 

76 

75 

77 

76 

75 

75 

81 

81 

78 

79 

76 

.0 
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MA . 

94 

94 

95 

97 

93 

94 

97 

95 

95 

94 

94 

90 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

88 

95 

93 

94 

94 

94 

92 

90 

92 

90 

90 

92 

,7 

MIN 

73 

72 

74 

74 

■'5 

72 

74 

74 

74 

72 

74 

73 

73 

74 

72 

75 

73 

74 

75 

74 

70 

72 

71 

70 

72 

75 

77 

79 

77 

76 

75 

73 
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CALL IANO 
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93 

95 

92 

92 

91 

90 

92 

95 

93 

90 

90 

91 

94 

91 
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90 

89 

89 

88 

9! 

88 

89 
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94 
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92 

92 

92 

91 
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" :  N 

IB 

73 
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74 

74 

74 

75 
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73 

73 

75 
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74 
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72 

72 
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75 
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74 

76 

75 

76 

74 

72 

78 

76 

75 

74 

.3 
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94 

95 
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92 
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95 

90 

68 

69 

92 

91 

94 

92 

87 

87 
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73 

.0 
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97 

95 

32 

93 
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94 

95 

94 

91 

90 

90 
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96 
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94 
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96 

93 
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73 
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75 
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76 
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74 
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96 

96 

96 

91 

15 
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94 
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91 

95 

95 
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96 

93 

94 

91 

93 

69 

94 

95 
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94 
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93 

92 

94 

96 

94 
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76 

74 

77 

78 

76 
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78 

77 

77 

78 

76 

77 

76 

78 
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80 

77 
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91 
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71 
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72 
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74 

75 

75 

75 

77 

75 

74 

72 
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B9 

89 

92 

90 

90 

91 
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93 

93 

90 

87 

88 

90 

90 

92 

88 

86 

88 

86 

8B 

83 

88 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

89 

89 

89 

59 

.4 

MIN 

82 

79 

7  5 

77 

7  7 

BO 

78 

BO 

75 

71 

73 

71 

72 

77 

79 

78 

71 

77 

77 

79 

75 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

80 

73 

69 

82 

76 

.7 

RESERVE 

90 

9  2 

9 : 

96 

94 

92 

g  3 

94 

94 

94 

94 

92 

91 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

93 

89 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

90 

92 

92 

93 

.0 

N  I  N 

77 

73 

IS 

12 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

73 

72 

72 

72 

69 

69 

74 

74 

73 

74 

78 

73 

73 

76 

7S 

72 

.1 

SAINT  BERNARD 

96 

96 

j' 

33 

91 

93 

95 

94 

92 

86 

86 

91 

92 

95 

95 

91 

90 

88 

90 

69 

91 

92 

94 

94 

92 

91 

90 

95 

94 

97 

95 

92 

.4 

M  1  N 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

74 

75 

7! 

69 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

74 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

74 

78 

75 

74 

72 

.0 

THIBODAUX 

w 

97 

)5 

94 

94 

93 

94 

g  1 

94 

92 

91 

93 

90 

90 

94 

94 

90 

89 

90 

93 

88 

92 

94 

96 

95 

96 

94 

93 

91 

90 

94 

95 

93 

■  0 

- ;  n 

73 

72 

73 

7  5 

73 

72 

!6 

75 

72 

72 

73 

72 

70 

75 

74 

70 

73 

74 

74 

72 

76 

77 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

77 

76 

72 

73 

.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIPHON  INOEx 

1  4 


MONTHLY  AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1976  -    1977  LOUISIANA 


c  t  n  t  f  nil 

S  T  H  T  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OC  T 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

NORTHWEST  01 

COTTON  VOLLEY 

0 

0 

9 

271 

556 

663 

940 

510 

282 

61 

7 

0 

3319 

LOGANSPORT   4  ENE 

0 

0 

3 

21 1 

481 

558 

792 

380 

201 

38 

3 

0 

2667 

MINOEN 

0 

0 

3 

234 

512 

642 

914 

459 

232 

52 

1 

0 

3049 

2345 

PLAIN  DEALING 

0 

0 

12 

271 

54  1 

685 

949 

518 

290 

90 

5 

0 

3361 

2530 

DCn     D  I  U      yQ|    I    f  y      C  w  p      C  T  Q 

0 

0 

233 

500 

620 

884 

452 

225 

4  7 

1 

0 

2966 

QHDPUf  PHPT     UQfl  DP 

n 
u 

0 

0 

1 99 

47  1 

574 

85  1 

399 

1 88 

46 

0 

0 

2728 

2167 

NORTH  CENTRAL  02 

D1CNV 1LLC  J 

u 

u 

2 

234 

503 

598 

869 

4  1  7 

22 1 

49 

1 

0 

2894 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

9 

257 

515 

654 

929 

469 

229 

51 

4 

0 

3117 

2258 

F ARMERV I LLE 

0 

0 

1 

209 

451 

558 

863 

404 

183 

33 

2 

0 

2704 

HOMER  EXP  STATION 

D 

0 

9 

276 

533 

666 

931 

512 

241 

56 

5 

0 

3229 

MONROE  FAA  AP 

0 

0 

0 

206 

478 

613 

899 

356 

IBS 

32 

0 

0 

2769 

231  1 

MDUPIIF      Ml  II 

4  90 

24  2 

63 

3 

0 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

0 

0 

3 

242 

520 

645 

418 

210 

47 

3 

0 

2410 

u  1  MM  F  1  F  1  n    9  U 
H  1  (MINT  ICLU    C  W 

n 
U 

n 
u 

11  JO 

bob 

830 

407 

1 98 

36 

2 

0 

2811 

2076 

•              ■  ■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

187 

485 

552 

865 

375 

148 

24 

0 

0 

2636 

2198 

EPPS  6  W 

0 

0 

1 

208 

497 

634 

948 

451 

198 

52 

0 

0 

2989 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

1 

198 

501 

638 

917 

445 

168 

42 

0 

0 

2910 

2327 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

(] 

0 

4 

208 

493 

596 

884 

424 

178 

40 

0 

0 

2827 

2122 

t  HL L UL Hn 

0 

0 

2 

220 

537 

664 

959 

462 

2 1  1 

50 

2 

0 

3 1  07 

2309 

111  MklCDHDfl 

0 

0 

2 

229 

505 

63 1 

9  1  5 

4  4  7 

2 1 0 

39 

1 

0 

2979 

2  1  92 

1           ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

0 

0 

1  3 

265 

526 

675 

930 

455 

259 

68 

2 

0 

3193 

CONVERSE 

0 

0 

2 

250 

537 

653 

866 

458 

246 

63 

4 

0 

3079 

LEESVILLE 

0 

0 

1 

204 

452 

561 

791 

406 

187 

35 

3 

0 

2640 

1889 

MANY 

0 

0 

5 

256 

537 

623 

864 

447 

208 

50 

3 

0 

2993 

NH 1 LM [ I ULntb 

0 

0 

0 

1  9  1 

4  36 

554 

805 

385 

1 67 

29 

0 

0 

2567 

1872 

KUbtrlNt    tXr.  bin. 

0 

0 

D 

1 9 1 

4  37 

550 

784 

393 

1  98 

39 

0 

0 

2592 

■            ■  ■ 

CENTRAL  05 

AL  E  X ANOR I  A 

0 

0 

0 

1  83 

4  1  7 

535 

799 

39  1 

1  65 

3  1 

0 

0 

2521 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0 

0 

0 

1  88 

453 

548 

806 

362 

1  63 

23 

0 

0 

254  3 

2200 

BEL  AH  F I  RE   TOWt  R 

0 

0 

0 

1  78 

422 

54  4 

789 

356 

I  59 

34 

0 

0 

2482 

BOYCE   3  WNW 

0 

0 

0 

176 

449 

539 

786 

364 

152 

13 

0 

0 

2479 

BUNK  1  E 

0 

0 

0 

185 

415 

519 

770 

382 

142 

34 

0 

0 

2447 

1883 

GRANO  COTEAU 

0 

0 

0 

1 3 1 

369 

4  39 

698 

3  1  6 

1  59 

1  3 

0 

0 

2125 

HINESTON  4  NNE 

0 

0 

1 

226 

49 1 

590 

839 

4  4  0 

2 1  3 

4  2 

3 

0 

2845 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

1 

1  96 

4  4  1 

54  4 

807 

397 

1  80 

36 

0 

0 

2602 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

0 

0 

0 

205 

450 

574 

823 

409 

166 

32 

1 

0 

2660 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

1  16 

341 

403 

670 

244 

94 

3 

0 

0 

1871 

MELVILLE 

0 

0 

2 

200 

44  1 

557 

776 

429 

168 

37 

0 

0 

2610 

1596 

NEW  ROADS  5  ESE 

0 

0 

0 

183 

428 

515 

778 

394 

170 

36 

0 

0 

2504 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

0 

1  93 

4  64 

55 1 

828 

1 95 

4  6 

0 

0 

2721 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

5 

249 

513 

644 

893 

468 

225 

48 

4 

0 

3049 

2026 

W00DW0RTH  2  SE 

0 

0 

0 

1  84 

4  32 

545 

776 

368 

1  58 

28 

0 

■         ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AM  I  T  E 

u 

n 
u 

o 

1 67 

405 

503 

739 

356 

1  45 

30 

o 

o 

2345 

1 809 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

0 

0 

0 

140 

401 

464 

710 

331 

141 

18 

0 

0 

2205 

1670 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

160 

4  36 

520 

756 

4  16 

178 

38 

0 

0 

2504 

1816 

CL INTON  5  SE 

0 

0 

0 

170 

44  1 

537 

785 

402 

186 

35 

0 

0 

2556 

COVINGTON  4  NNM 

0 

0 

0 

142 

409 

493 

683 

369 

143 

28 

0 

0 

2267 

1600 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1976  -    1977  LOUISIANA 


STRT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FRANKL I  NTON  3  SW 

0 

0 

0 

199 

480 

563 

796 

406 

166 

33 

0 

0 

2643 

CREENSBURG 

0 

0 

0 

174 

450 

593 

789 

401 

188 

HAMMOND  3  NW 

0 

0 

0 

150 

437 

523 

730 

391 

156 

33 

0 

0 

2420 

1591 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 

0 

1 

171 

418 

511 

739 

383 

149 

33 

0 

0 

2405 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

0 

0 

SLIDELL  WSO  RFC 

0 

0 

0 

1  49 

4  1  4 

5 1 6 

7  1  8 

394 

1  65 

29 

0 

0 

2  385 

m           m  m 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

1  48 

377 

476 

727 

350 

1  45 

25 

0 

0 

2248 

DE  OUINCY   4  N 

0 

0 

0 

2 1 0 

430 

552 

754 

1  87 

0 

0 

DE  RIDDER 

0 

0 

0 

1 80 

4  1  5 

526 

749 

377 

173 

32 

0 

0 

2452 

ELIZABETH 

0 

0 

0 

203 

420 

532 

765 

393 

183 

24 

0 

0 

2520 

1838 

HACKBERRY  8  SSW 

0 

0 

0 

165 

366 

429 

678 

299 

128 

1  3 

0 

0 

2078 

1565 

JENNINGS 

0 

0 

1 

175 

422 

528 

729 

363 

145 

23 

0 

0 

2386 

1449 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

0 

0 

0 

713 

335 

145 

17 

0 

0 

1564 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

0 

1  37 

376 

419 

671 

300 

1  34 

I  1 

0 

0 

2048 

1498 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

152 

386 

470 

718 

34  1 

1  4  1 

31 

0 

0 

2239 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

1  37 

352 

444 

7  1  4 

35  1 

1  4  1 

1  6 

0 

0 

2  1  55 

VERMILION  LOCK 

0 

0 

2 

1  65 

408 

4  79 

700 

390 

1  58 

1 2 

0 

0 

2314 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

0 

0 

0 

1  10 

359 

451 

676 

334 

125 

29 

0 

0 

2084 

1508 

FRANKLIN  3  NW 

0 

0 

0 

I  35 

393 

428 

653 

306 

1  16 

18 

0 

0 

2049 

1408 

JEANERETTE  EXP  STA 

141 

26 

0 

0 

LAFAYETTE  FAA  AP 

0 

0 

0 

125 

362 

402 

642 

291 

105 

10 

0 

0 

1937 

1551 

MORGAN  CITY 

0 

0 

156 

349 

4  1  9 

657 

328 

1  29 

20 

0 

0 

1  305 

NEW   IBERIA  5  NW 

0 

0 

0 

1  45 

358 

420 

686 

347 

1  09 

20 

0 

0 

2085 

m            ■  a 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

0 

0 

0 

67 

298 

353 

580 

291 

92 

1  1 

0 

0 

1 692 

DONALOSONV I LLE 

0 

0 

0 

1  43 

407 

505 

722 

36  1 

1  35 

1 8 

0 

0 

2291 

1  369 

GALL  I ANO 

0 

0 

0 

87 

281 

402 

627 

334 

1  1  0 

1 2 

0 

0 

1 853 

HOUMA 

0 

0 

0 

129 

364 

4  10 

630 

306 

1  10 

7 

0 

0 

1956 

1215 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

0 

0 

0 

93 

375 

438 

664 

318 

117 

18 

0 

0 

2023 

1465 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

0 

0 

0 

94 

362 

422 

605 

265 

73 

7 

0 

0 

1828 

PARADIS  7  S 

0 

0 

0 

103 

351 

395 

584 

310 

1  12 

22 

0 

0 

1877 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

0 

0 

0 

71 

367 

496 

643 

331 

!02 

9 

0 

0 

2019 

OURRRNT INE 

0 

0 

0 

70 

243 

347 

588 

304 

93 

9 

0 

0 

1654 

RESERVE 

0 

0 

0 

155 

374 

450 

676 

419 

167 

26 

0 

0 

2267 

1586 

SRINT  BERNARD 

0 

0 

0 

85 

335 

404 

588 

299 

1  1  3 

1  7 

0 

0 

1841 

THIBOUAUX 

0 

0 

0 

131 

350 

4  16 

668 

320 

1  19 

19 

0 

0 

2023 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

JUir  1977 


OAT  OF  HONTH 

O 

STAT  1  ON 

uj 

] 

1 

2 

1 

J 

s 

E 

7 

6 

• 

10 

1  ! 

12 

14 

IS 

6 

17 

II 

19 

0  9 

o: 

22 

23 

H 

26 

?  1 

.  H 

29 

in 

11 

tr 

K 

<z 

CALHOUN  EXP  STATION 

!  IN  I 

4 

MAX 

96 
85 

96 
85 

96 
Bl 

96 
B2 

99 
8  ■ ' 

II 

H  4 

:  : 

H  4 

98 

HI 

9? 

90 

B ' 

HO 

HH 

79 

9i> 
H  0 

92 

14 

•  < 

Bl 

■14 

9 

HH 

78 

92 
76 

94 

HO 

90 
80 

B  ' 

HO 

'4 

Bl 

91 
'9 

o< 

8" 

100 
8  1 

: 

84 

8  1 

80 

90 
8" 

HH 

B  i 

67 
81 

92 
h  : 

9  1 
80 

93.6 
8 1  . 4 

CLINTON  S  SE 

1  IN  1 

4 

MAX 

100 
84 

100 
B  4 

102 

H  4 

100 
H  < 

101 
B  1 

96 

'  9 

100 

is 

0', 

B{ 

98 

6 1 1 

9  1 

7  7 

87 

77 

6  9 
76 

H9 

77 

91 
'6 

94 

7b 

96 
18 

9  9 

'9 

100 

61 

90 
HO 

gg 

87 
79 

90 

92 
B 

09 
911 

100 
80 

1',  i 
8  0 

9  I 
'9 

14 

79 

99 

8  0 

9-:, 
90 

95 
80 

95.6 
79  .7 

CR0MLE>   EXP  STATION 

1  INI 

4 

HA) 

96 

H  1 

6 5 

9g 

H  | 

93 
83 

101! 

B  1 

9;.. 
B  1 

97 

'  9 

99 

B 

100 
BO 

98 

'9 

B9 

H  0 

92 
BO 

9.' 
7  1 

9  1 

70 

9  1 

79 

90 
79 

00 
19 

HH 

7  7 

8  | 
Oi 

9  ) 
'9 

1  ' 

81 

DO 

84 

100 
9  3 

9  0 
9  0 

93 

80 

94.0 
79  *6 

MOLINA 

1  IN  1 

4 

NA» 

19 
6 .' 

35 
73 

92 

95 

9  ] 

9  1 
B2 

g  i 
B  l 

l  0  l 

H  1 

:  '4 

B  2 

HI 

83 

99 
19 

0  | 

79 

95 

'  9 

90 

18 

95 
B 

14 

90 

H9 

80 

0  ) 
79 

HH 

B  3 

gg 

'H 

90 
78 

HH 

18 

'14 
74 

9  ' 
'  4 

9  1 
0 

93.8 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

1  INI 

4 

HA) 

96 
83 

84 
84 

BS 

H  4 

H4 
9  4 

96 

8  < 

99 

ig 

99 

'9 

100 

B  2 

II 

H4 

89 

H  1 

10 
BQ 

H4 

16 

HH 

76 

HH 

78 

99 
'9 

4  ! 
HO 

00 
H. 

97 
B4 

9  l 
HO 

98 
82 

H8 

H,t 

90 
9  1 

IH 

89 

1  00 

B : 

"0 

B  ' 

'10 
8,' 

90 
"1 

0  0 
90 

9  1 
'0 

93 
81 

o  ) 
8  1 

92.8 

REO  RIV  VAL LET  EXP  STA 

1  INI 

4 

. 

90 
83 

95 

BO 

99 

99 

94 

100 

3! 

1  ml 

"4 

99 
83 

gg 

"4 

1  00 

HI 

96 
86 

10 
B 

|{ 
19 

1  ■ 
9 

98 
H4 

•)H 

B  • 

9  9 

B  i 

9  - 

HO 

18 

H  , 

19 

H4 

9'.. 

B  i 

91, 
H  j 

9  > 

83 

99 
"4 

10? 

HI, 

99 

96 

100 

HO 

4  0 

84 

94 

HO 

87 
80 

90 
80 

H8 

HO 

96.5 
83-0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  INI 

4 

»„  I 

n  : 

96 

B  ' 

100 

»J 

100 
82 

100 

8. 

i  a  • 
at 

1  0  1 
HI 

100 

B  E 

101 

100 

B 

gg 
80 

H  | 

re 

■■ 

- 

90 

77 

89 

BO 

90 
81 

9  9 
HI 

99 

HO 

10 

BO 

14 

80 

90 

80 

04 

HO 

'19 
HO 

10? 

B  1 

1  00 

H^ 

1  0? 

86 

9  9 
HO 

86 
85 

97 
83 

92 
83 

95 
81 

9  1 

8? 

95.6 
82.5 

M I NNSBORO 

1  IN  1 

4 

-.i , 

- . ., 

96 
BS 

95 

100 
84 

96 

IB 

g  i 
B  i 

'4  0 
8  J 

16 
84 

16 
BE 

BE 
80 

BO 

77 

-4 

77 

9  1 
1  ' 

HH 

H : 

99 
Hi 

04 

B2 

00 

82 

9  1 
B3 

90 
HO 

84 

76 

0  0 
79 

00 

8  0 

.4 

60 

94 

84 

86 

8  0 

90 
HO 

80 
811 

8  1 
8H 

87 

8  0 

99 
81 

89 
91 

92.1 
81  -4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

F  k  o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST  01 

REO  RIV  VALLEt  EXP  STB 

EVAP 
HIND 

.30 
42 

.31 
31 

.33 

23 

.35 
23 

.34 

19 

.27 
22 

■  31 
21 

■  30 

n 

.38 
24 

-34 
38 

.07 
14 

.34 
40 

.31 
31 

-16 

19 

.31 
16 

.21 
26 

.34 

28 

.31 
23 

.31 
18 

.18 
16 

.23 
21 

.35 
18 

•  41 

32 

.35 
19 

.22 
23 

.46 
43 

.29 
19 

.03 
13 

.13 
9 

.26 
20 

18 

8-766 

736 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HINO 

.31 

■  3C 

.29 

.25 

.2: 

.36 

.35 

.25 
2 1 

.20 
2E 

.09 

.17 
5 1 

-36 
32 

24 

.25 
17 

.34 

2E 

.25 

22 

.30 

2: 

.27 
2 1 

•  14 

22 

.17 

22 

.17 
1  7 

-28 
25 

.24 

.22 

.10 
26 

.16 

.  It 

.0" 

.1! 

■  1C 

7.076 
821 

NORTHEAST  03 

SBINT  JOSEPH  EXP  STB 

EVBP 

•  31 

.45 

.34 

.25 

.32 

-31 

.30 

.29 

.28 

.10 

.o  r 

.IS 

.24 

.02 

.29 

.29 

.33 

.32 

.24 

■  20 

•  21 

.22 

.27 

.27 

.27 

.04 

.22 

.21 

.19 

.23 

7. 518 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVBP 
HINO 
MAX 
M  I N 

99 
74 

.44 

IS 
95 
71 

.23 
13 
98 
74 

.25 
16 

100 
73 

.36 
19 

101 
74 

.13 
18 
89 
71 

.42 
28 
95 
70 

.16 
17 
86 
71 

.13 
5 
89 
71 

.39 
22 
94 
69 

.37 
20 

100 
68 

.13 
35 
99 
83 

.54 
36 
94 

68 

.25 
19 
94 

73 

.24 

JO 
94 
71 

22 
98 
70 

.49 

12 
60 
69 

.29 
23 
97 
70 

.21 
9 
96 
74 

.20 
26 
97 
75 

.26 
13 

100 
75 

.27 
IS 

101 
74 

.27 
27 
96 
71 

.26 
17 
98 
70 

.45 
16 

100 
74 

.19 
18 

00 
75 

.26 
20 
99 
75 

8.928 
597B 
95. S 
71  .6 

SOUTHEAST  09 

HOUHfl 

EVAP 
HINO 

.36 
45 

.21 
37 

.29 
27 

.23 
16 

.20 
22 

.14 

15 

.19 

18 

..'0 

25 

.25 
24 

.11 
16 

.21 
31 

.11 

IS 

.20 
17 

■ 

23 

.27 

27 

.27 
38 

.16 
38 

.26 

23 

.29 
34 

.26 

23 

.09 

n 

.15 
16 

.23 
IS 

.25 
22 

.19 
20 

18 

.16 

2S 

.31 
14 

11 

.22 
22 

.26 
26 

6.796 
724 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1977 


STATION 


ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
AMITE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  F I  RE  TOWER 

BEL  AH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BOSSIER  CITY 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  I E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCY  4  N 
DE  R I  DOER 
DONALDSONV I LLE 
ELIZABETH 
EPPS  6  W 

EUNICE 
F ARMERV I LLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL I NTON  3  SW 
GALL  I ANO 
GLOSTER  1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
CRANO  ECORE 
GRAND   ISLE  2 


GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND  3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GAROENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KEITHVILLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  ARTHUR  10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGVILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


0007 
0021 
0098 
0104 
0205 
0349 
0S37 
0549 
0565 
0617 

0639 
0800 
0945 
1  157 
1200 
1232 
1287 
1411 
1565 
1899 

1979 
2023 
2121 
2151 
2212 
2361 
2367 
2534 
2800 
2971 


COUNTY 


2981 
3079 
3313 
3327 
3433 
3657 
3695 
3800 
3804 
3815 

3867 
3979 
4034 
4050 
4131 
4260 
4288 
4355 
4398 
4407 

4674 
4700 
4732 
4739 
4816 
4859 
4884 
4931 
5021 
5026 

5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 
5630 


0  7 
06 
05 
05 
06 

0  4 

03 
□6 
08 
05 

0  5 
0  2 
06 
09 
0  1 
05 
05 
02 
08 
06 

02 
14 
0  ! 
06 
07 
07 
07 
09 
0  7 
0  i 


05 
02 
08 
06 
09 
0! 
0  9 
05 
14 
09 

06 
07 
06 
01 
02 
05 
04 
02 
01 
09 

08 
0 

02 
05 
01 
06 
0  7 
01 
08 
08 

07 
07 
0  7 

03 
04 
01 

0  7 
06 
05 


VERMIL ION 
ST  TAMMANY 
RAPIDES 
RAPIDES 
TANGIPAHOA 
NATCH  I TOCHES 
MOREHOUSE 
E  BATON  ROUG 
IBERVILLE 
EVANGEL INE 

LA  SALLE 
BIENVILLE 
WASHINGTON 
PLAQUEMINES 
BOSSIER 
RAPIDES 
AVOYELLES 
OUACH  I  T  A 
IBERVILLE 
E  FELICIANA 

CALDWELL 
SABINE 
WEBSTER 
ST  TAMMANY 
ACADIA 
BEAUREGARD 
BEAUREGARO 
ASCENSION 
ALLEN 

WEST  CARROLL 

ST  LANDRY 
UNION 
ST  MARY 
WASHINGTON 
LAFOURCHE 
DE  SOTO 
ASCENSION 
ST  LANDRY 
NATCHITOCHES 
JEFFERSON 

E  BATON  ROUG 
CAMERON 
TANGIPAHOA 
RED  RIVER 
CLAIBORNE 
RAPIDES 
SABINE 
CLAIBORNE 
CAODO 
TERREBONNE 


IBERIA 
JEFF  DAVIS 
JACKSON 
CATAHOULA 
CADDO 

TANGIPAHOA 
ALLEN 
80SSIER 
LAFAYETTE 
LAFAYETTE 

CAMERON 
CALCASIEU 
CALCASIEU 
EAST  CARROLL 
VERNON 
DE  SOTO 
BEAUREGARD 
E  BATON  ROUG 
RAPIDES 


4 

9 

7 
9 
2 

10 
5 

1  1 
8 
2 

1  1 
5 

6 
4 
6 

1  1 
9 
4 

12 

1  1 

1 1 
5 

2 

7 
1 1 

3 
1 1 

6 

4 
1  1 

2 

2 

7 

4 

4 

8 
12 
12 

4 

8 

2 


29  58 

30  26 

31  19 

31  24 
30  43 

32  07 
32  47 
30  32 
30  08 

30  47 

31  38 

32  22 

30  47 

29  20 
32  32 

31  23 

30  57 

32  31 
30  12 

30  48 

32  10 

31  45 

32  49 
30  32 
30  15 
30  31 
30  50 
30  07 
30  52 
32  37 

30  29 
32  46 

29  49 

30  49 

29  26 
32  12 

30  14 

30  26 

31  48 

29  14 

30  34 

29  53 

30  32 

31  54 

32  57 
31  1  1 

31  22 

32  45 
32  53 
29  35 

29  57 

30  14 
32  13 

31  29 

32  21 
30  56 
30  30 
32  25 
30  13 
30  12 


30  00 
30  15 

30  07 
32  49 

31  09 
31  59 
30  36 

30  22 

31  11 


92  08 
90  03 
92  28 

92  18 

90  30 

93  06 

91  54 
91  09 

91  19 

92  34 

92  1  1 

92  56 
89  52 

89  24 

93  43 
92  43 
92  10 
92  20 

91  07 

90  58 

92  06 

93  42 
93  25 
90  07 

92  22 

93  26 
93  18 

90  59 
92  48 

91  34 

92  26 

92  24 

91  33 
90  1  1 
90  18 

93  50 
90  54 

92  02 

93  06 
90  00 

90  59 
93  25 
90  29 
93  21 
93  10 

92  45 

93  23 
93  04 
93  53 

90  44 

91  43 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  01 

91  59 

92  48 

93  13 

93  13 
91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

91  10 

92  24 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


10 
30 
87 
120 
180 
225 
140 
64 
15 
105 

200 
307 
103 
0 

170 
110 
80 
180 

25 
200 

80 
220 
230 
40 
25 
95 
180 
40 
150 
99 

50 
170 

12 
145 
2 
255 

10 

55 
150 
2 


8A 
MID 
8A 
8A 
5P 
MIO 


9A 
M  I  D 

8A 
MID 

MID 
8A 
8A 
8  R 
8  A 


5P 

MIO 
MID 
8A 


5P 


8A 
IP 
8A 
MID 
8A 
8A 
5P 

MIO 

8A 
IP 

IP 
MID 
8A 
MID 
7A 
MID 
8A 
8H 
8A 

80 


60 
6 

45 
125 
330 
240 
420 
380 
200 

15 

20 
30 

322 
70 

200 

218 
53 

175 
37 
38 

10 
5 
9 

105 
240 
210 
I  14 
21 
70 


70 


BA 


8A 


8A 


MID 

8A 

MID 
8A 
8A 
5P 

8  0 

en 


80 

8A 
BA 
8  0 

7A 
SP 
MID 
MID 
8A 
7A 

5P 
7A 


7A 
8A 
9A 
8A 
71) 
70 

8  0 

BA 
4P 

8  8 

BA 
80 
IP 

Ml] 

7A 
5P 
7A 
BA 

MID 

BA 
8A 
MID 
8A 
8A 
SP 
7fi 
8fi 
8P 


—  O 


H 

8AICGH 


CO 


80 


H 
t  H 


BR 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOUOHING  STATION  INOEX 
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H 
H 
GH 


HJ 
H 
H 
H 


OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRr  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
CLOSED  6/30/77 
H       MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
H      SOLOMON  G.  MARTIN 
H       CITY  OF  BASTROP 
HJ     NATL  WEATHER  SERVICE 
H      US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
H       CROWN  ZELLERBACH  CORP 
HJ     NATL   WEATHER  SERVICE 
INACTIVE  6/30/77 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LACHNEY 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IOLEWILD  EXP  STA 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MAR  I ANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL I NE  GAS  CO. 

ROYNE  H.  FONTENOT 
H.   W.    THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 
MARGARET   E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 

MRS.  LAURA  L.  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILOLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO 
IRVIN  C .  MORRISON 
HOOGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USOA-SUGORCONE  FLO  STA 

LSU  IBERIA  LIVESTOCK  FM 
MARION  E  BLANCHARD 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVIt  I  F 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH  &  WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.  R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
LSU  OEON  LEE  AGRI  CNTR 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

d 
z 

a 

a 

tu 
o 

ZD 

cr 

c 

c 
z 

_ 

ELEVATION 

0BSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

£j 

cc 
a. 

Q. 
> 

SPECIAL 
[  SEE  NOTES  1 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

t  VHNbt  L 1 Nt 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDOMCrflMT  IUCMTOI       P     D  P 

IKHNoLUNI  INtNIHL    u   r  L 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

0 1 

nc    c  n  t  O 

Ut   oU 1 U 

1  2 

32 

0  1 

93 

4  4 

373 

70 

H 

Df  MMFTT     Q  T  D  OKI  P  C 
DtNNt  1  !     O  IKHNlrt 

MANY 

5892 

04 

c  n  d  t  hi  c 

bHD I Nt 

1  2 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

80 

H 

KUDtKI    K.  UtNIKT 

MAR  I  ON 

5908 

02 

MM  1  MM 

1. 1  N  1  1 J  N 

9 

32 

54 

92 

1 5 

1 90 

80 

TniiM   nc    mod  t  nu 
1  UWN    Ur    nHK 1  UN 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

ni/nvci  i  c  c 
H VU  Y  t LL t b 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

t  ni  im    nc    MODUQll  t  1  1  c 
1  UWN    Ur    n  HKr\  o  V  1  L  L  t 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0 1 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

nrnn T  o 
HL  HU 1 H 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

unDfll  n    D  DDnnccoon 
HHKULU    r  DKUUOOHKU 

M I NDEN 

624  4 

0 1 

Wt Do  1 t K 

1  1 

32 

36 

93 

1 8 

250 

8A 

8A 

C 

H 

II        P  CDQDkMOM 

W.    L»  •  OrHKrxrlHN 

M I TT  I  E  2  5E 

627  1 

07 

PL  L  EN 

4 

30 

42 

92 

53 

1 20 

8A 

m  d  c    ni i   i c    m  Mnuncccv 
"Kb    ULLlt    n  nHHHrrtY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

UU  HL  H 1  1 H 

9 

32 

3  1 

92 

0  3 

78 

M  I  D 

MID 

H 

U    b    r  tU    HV1HI1UN  HL»tNLT 

MONROE  CITY 

6310 

02 

di  mru  f  to 
UU  HL  H  1  1  H 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

c 

PTTV     nc  MOMDOf 

L  1  1  Y    Ur  nUNKUt 

MONROE  NLU 

6314 

02 

m  ioru  i  to 
UU  HL  H I  1  H 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

80 

c 

NUKIntHol     LH    UN  1  V  t  Ko  1  1  T 

MOOR  I NGSPOR  T    1  N 

6364 

0 1 

L  HUUU 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

80 

cm  ITUI  ICCTC DM    CI  CP  pn 

bUUIHWtbltKN   tLtL  LU 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

C  T     M  n  D  V 

b 1    nHK  Y 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  1 

5 

80 

80 

c 

ii    c      rnoDC    nc  cmpdc 
U  •  b  •    LUKro    Ur    tNUKo • 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NRTCH I TOCHES 

1  1 

3 1 

46 

93 

05 

1  30 

8  A 

80 

c 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.  RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

6659 

09 

noi  r  dkic 
UKL  t  HNb 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

M I  D 

\inTl       I  ICflTUCD  CCDuTPC 

NHIL    WtHIHtK  btKVlLt 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

Jtrr t  KbUN 

8 

29 

59 

90 

1  5 

4 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

iinTl       1  ICOTUCD  CCDwTPC 

NHIL    WtHIHtK  btKVlLt 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

p 

6664 

09 

UKL  t  HNb 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

M  I  D 

M  1  D 

H 

MOTl       llCOTUCD  CCDWTPC 

NHIL    WtHIHtK  btKVlLt 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

noi  c  n m c 
UKL  t  HNo 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

ciip    n  hi  n    unTCD    □  n  n  d  n 
bWU    HNU    WHItK  DUHKU 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

UKL  t  HNo 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

ciip    n  m  n    imTCD  onoDn 
bWU    HNU    WHItK  DUHKU 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

f- 

6669 

09 

UKL  t  HNo 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M I  D 

CIIP     QMPi     MOTCD  DnnDn 

bWU    HNU    WHItK  DUHKU 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

r>  d  i  c  n  m  c 
UKL  t  HNo 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

M  I  D 

ci  ir    n  hin    iinTCD    d  n  n  d  n 
bWL»   HNU    WHItK  DUHKU 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

- 

6672 

09 

n  d  i  c  n  m  c 
UKL  t  HNb 

8 

29 

59 

90 

0 1 

1  0 

M  I  D 

ciip    n  hi  n    imTCD    □  n  n  d  n 
bWU   HNU   WHItK  DUHKU 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

M  I  D 

N.  0.  SWG .  AND  WTR.  BD- 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

r  U  1  N  1  t    LUUr  t 

8 

30 

4  1 

9 1 

22 

45 

8A 

8A 

H 

pn  nihi    ci  cr    di  id    pnno  imp 
LHJUN   tLtL   rWK   LUUr    I NL 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

1  00 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1977 


STRT I  ON 
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OBSERVRT ION 
TIME  AND 
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C  H 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  6/30/77 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houraa 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soi 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

9    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30$  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  
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MONTHLY  SUMMflR I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISinsn 
BUGUST  1977 


TEMPERRTURE 


NO.   OF  OX'S 


PREC I P 1 TRT I  ON 


SNOU.  SLEET 


NO.  OF  oo»s 


SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STBT ION 
DE  QU1NCY  4  s 
OE  R I DDER 
EL  IJRBETH 
HBCKBERR'  8  SSM 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR   10  SH 
LAKE  CMBRLES  WSO  BP 
OBERLlN  FIRE  TOHER 
ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

VERMIL ION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CBRVILLE  2  SH 
FRBNKL IN   3  NH 
JEBNERETTE  EXP  STB 
LBFBTETTE  Fflfl  BP 
MORGAN  CITY 

NEW   IBERlfl  S  NH 

01  VISION 

SOUTHEAST 

BOOTHVILLE  HSO 
OONALOSONV I lle 
GALL  I ANO 
HOUMR 

NEH  ORLEANS  WSMO  AP 

N  0  ROBON  HSFO  CI 
PBRB01S  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STB 
OUBRBNT INE 
RESERVE 

SAINT  8ERNBR0 
TH1B00BUX 


89.6 
92.0 
92.0 
93.2 
88.  3M 

91  .6 
89. 1M 
88.9 
91  .8 
88  .8 


89.1 
88  .4 
88.5 
88.8 


72-9 
72.2 
72.2 
72.5 
75. OM 


72. S 
75. U 
73.7 
72.0 
74.5 

73.0 


73.9 
73.9 
73.5 
75.8 
73.0 

74  .0 


87 

3 

75 

3 

«7 

4 

74 

S 

e ; 

6 

74 

s 

HH 

1 

73 

9 

88 

B 

74 

9 

e 

76 

B 

HH 
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73 

5 

Be 

9 

72 

H 

87 

s 

74 

9 

Bg 

6 

72 

4 

Be 

:< 

72 

B 

B  9 

3 

74 

5 

81  .3 
82.1 
82. 1 
82-9 
81  .7M 

82.1 
82. 1M 
Bl  .3 
81  .9 
81  .7 

80.9 

81  .8 


Bl  .5 
81  .2 
Bl  .0 
62.3 
80.9 

81  .4 

81  .4 


81.3 
81  .0 
61.1 
81  .0 
81  .9 

83.3 
81  .1 
80.9 
81  .2 
81  .0 

80.9 
81  .9 


■  5 
1  .5 


1 .3 
.2 


12.06 
7.86 
3.11 
8.88 

18.12 

7. 35 
14.95 
I  I  .52 

8.10 
18  .34 

13.12 


15.24 
13.11 
12.51 
8.21 
10.44 

10  .49 

I  I  .67 


14  .28 

15. 65 
13.88 
12.89 
16.12 

17.82 
13.12 
9.34 
10.16 
15.68 

15.52 
9.02 


6.87 
4.23 

4  .79 
12.10 

2.02 
9.12 
6.77 


10.19 
5.79 
6.18 
3.23 
3.34 


5.69 
10.85 


11.41 
6.79 


2.87 
7.32 


2.53 
2.20 
.50 
3.12 
2.6S 

I  .10 
3.99 
5.87 
3.14 
4.06 

3.6S 


3.05 
2.40 
1  .71 
I  .74 
I  .36 

2.76 


2.45 

2.59 
5.32 
2.21 
3.16 

3.85 
1  .93 
1  .53 
1  .50 
3.10 

2.11 
1  -12 


I 

I 
I 
r 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBT ION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


KORAN 

LOGANSPQRT   <4  ENE 

hansfielo  3  WSW 

MINOEN 

MOORINGSPORT    l  N 

PL  AIM  DEAL ING 

RED    RIV    VAL  LEY  EXP 

ROOESSA 

SHREVEPQRT  USB  AP 
SPRINGH ILL 

WESTQALE   3  SW 


MOOT 


CENTRAL 


B IENV ILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
F  ARMERVILLE 
HAVNESV ILL  E  2  USU 

HOffR  EXP  STATION 
JQNESBQR3  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  NLU 

RUSTBN 

RUSTQN-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
WlNNF lEl  0  2  W 

WINONA  F IRE  TOWER 


NORTHEAST  0: 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLUL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
L  EESV ILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SL AGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
60YCE    3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE  , 
GRANO  CQTEAU 
H INESTQN  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


WOODWORTH  2  SE 


ABITA  SPRINGS  F IRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON  S  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 

OAKNOL  I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TQWER 

SL  IOEL  L    W50  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TQwEH 
ZACMARY  2  ESE 


4.34 

2.26 
S.09 


DRY   OF  MONTH 


123     456  789 


12    13  14  15    16  17 


.03  1.03 
.06  .96 


2.72 
.05  .10 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


3.20  4.20  2.0' 


.76      .07  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S TOT  ION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


SOUTHUXST  07 
ABBEVILLE 
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CI  IZA6ETM 
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I.OB  .IS 
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5 


DRILY  TEMPERATURES 


Dfir  OF  MONTH 

O 

a 

K 

STPT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

uric  i  uut  ct                       n  i 
HUH i nMt  3  >                          U I 

COT IQN   VOL  LE  V 

90 

92 

92 

96 

92 

81 

89 

66 

83 

92 

89 

95 

95 

93 

9  3 

91 

92 

95 

91  2 

min 

E  • 

6  1 

65 

66 

67 

'. 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

74 

75 

75 

65 

65 

70 

71 

71 

76 

74 

74 

75 

71 

71 

71 

71 

71  .4 

L  U OH N jr UK  1    A    t  NL 

95 

97 

97 

96 

96 

93 

88 

93 

95 

96 

98 

89 

«■> 

»4 

9! 

96 

93 

94 

94 

94 

92 

94 

9  3 

93  •  6 

n  in 

7  0 

64 

63 

63 

71 

67 

69 

69 

10 

71 

69- 

'0 

71 

69 

67 

69 

71 

70 

72 

72 

70 
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69.4 
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89 

98 

98 

98 

93 
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91 
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95 
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91 
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71 

64 

65 
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92 

g5 

96 

95 
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88 
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94 

96 

94 
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99 

83 

79 

89 

89 

94 

93 
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90 
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90 . 7 
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59 

B8 
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. 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

68 

70 

73 

70 

72 

75 

73 

74 

72 

71 

71 

72 

71 

71  .5 

SHREVEPORT   HSO  flP 

MRX 

90 

91 

93 

92 

94 

94 

94 

95 

92 

90 

88 

86 

93 

94 

90 

78 

89 

80 

78 

89 

90 

94 

93 

94 

92 

90 

90 

92 

91 

90.1 

73 

7  D 

70 

7  J 

72 

70 

70 
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70 
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71 

73 
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67 

70 

70 

69 
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72 

7  ] 

72 

72 
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7 1 

70 

70 
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84 

96 

98 

100 

95 

90 

88 

92 

90 
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96 

94 

77 

90 

87 

62 
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88 

93 

95 

92 

92 

94 

9 1 

92 

94 

92-0 

MIN 

70 

68 

64 

65 

75 

70 

73 

72 

74 

75 

72 

74 

72 

73 

75 

72 

67 

70 

73 

72 

73 

73 

71 

73 

73 

70 

71 

71 

72 

71  .6 
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95 

89 

86 

92 

92 

93 

95 

91 

79 

89 

92 
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92 

92 

94 

95 

91 

90 

90 

91 

90 

90  9 

MIN 

69 

6  1 

66 

69 

66 

72 

72 

n 

72 

69 

71 

70 

2 

69 

69 

66 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

69 

71 

70 

70 

70.6 

-  QQMC OU  MIC 

96 

95 

91 

93 

12 

96 

96 

82 

90 

88 

H  J 

92 

89 

95 

95 

96 

93 

91 

91 

93 
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4 

72 
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59 

71 

75 

74 

74 

75 

70 

72 

62 

69 

12 

74 
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74 
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71 
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91 
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91 

80 
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91 

91 
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68 
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63 

66 

69 

70 

71 

73 

72 

72 

69 

74 

72 

72 

73 

75 

73 

65 

65 

67 

70 

70 

74 

71 

73 

70 

69 

10 

69 

70 

70.1 
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MR 

87 

88 

89 

87 

93 

90 

93 

93 

93 

93 

88 

87 

91 

92 

94 

91 

60 

89 

68 

67 

90 

97 

92 

9  3 

87 

98 

96 

90 

89 

91 
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73 

70 

65 

69 

71 

69 

73 

71 

7  3 

72 

69 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

69 

71 

74 

70 

70 

71 

70 

70 

70.9 

M 0NR0E  N L  U 

90 

94 

95 

97 

89 

91 

89 

95 

93 

100 

95 

81 

88 

89 

86 
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87 
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95 
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90 

89 

90 
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69 

61 
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69 
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69 

73 

70 

69 

70 
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72 
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71 

69 

70 
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DAILY  TEMPERATURES 
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BUNK  IE 
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97 
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92 
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91 
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90 

90 
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72 

74 

73 

74 

76 
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75 

73 

74 

72 
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73 

75 

75 

72 

72 

72 

73 

73.3 

GRAND  COTEAU 

MAX 

94 

91 

92 

91 

91 

93 

94 

94 

92 
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87 

88 
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94 
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91 

83 

76 

83 
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89 

90 

89 

86 

99 

89 
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71 
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71 

73 

73 
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73 

72 

72 

72.3 
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MAX 

98 

96 

93 

93 

14 

i 

95 

94 

96 

95 

94 

•>'•■ 

87 

90 

91 

93 

98 

94 

83 

90 

85 

91 

87 
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91 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

91  .3 
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73 

73 

71 

71 

71 

74 

73 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

70 

72 

70 

69 
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JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

95 

92 

69 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

93 

B9 
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89 

90 

92 
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86 

85 

82 
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83 

84 
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89 

99 
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91 

9S 
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83 
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93 

91 

88 

88 

69 

90 

88 
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75 

74 

75 

76 

78 

75 

75 

75 

72 

76 

73 

75 

75 

74 

75 

73 

76 
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94 
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MAX 
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69 
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90 

89 

9  5 

90.2 
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72 

70 

68 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

69 
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71 
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72 

70 

72 
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73 
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71 
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90 
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71 

70 
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72 
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92 

9! 

95 

95 

90 

91 

89 
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83 
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91 

99 

90 

90 

89 

90 
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MIN 

74 

71 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

73 

71 

72 

71 

71 

72 

70 
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MAX 

95 

92 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

95 

94 

92 

86 

90 

92 

94 

94 

94 

35 

87 

93 

3  3 

85 

85 

87 

76 

92 

93 

92 

86 

90 

89 

90.6 

MIN 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

72.4 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

94 

91 

90 

85 

91 

92 

93 

9' 

93 

89 

87 

88 

90 

90 

92 

91 

90 

88 

89 

86 

83 

78 

81 

78 

88 

90 

89 

88 

88 

-6 

9'. 

88-5 

n  N 

73 

74 

73 

78 

75 

74 

74 

76 

75 

74 

74 

75 

74 

73 

7S 

7S 

74 

74 

74  .0 
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MAX 

95 

95 

9 

91 

BS 

91 

93 

94 

94 

94 

91 

87 

89 
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93 

94 

93 
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89 

90 

84 

65 

81 

92 

91 

92 

es 

89 

89 
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69 

7? 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

71 

72 

7  1 

71 

71 

72 
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93 

9i 

91 

88 

B4 

91 

92 

93 

93 

93 

91 

86 

90 

93 
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93 
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92 

86 
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38 

80 

79 

82 

78 

90 

91 

87 

es 

89 

87 
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M  N 

72 

72 

71 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

70 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

73 
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92 
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91 
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83 
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79 

89 
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85 

68 

68 

86 
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72 
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71 

72 

72 

72 

71 
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74 

74 

73 

72 

73 

7 1 

71 

72 

73 

72 

72 

73 
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MAX 

94 

9t 

85 

91 

91 

97 

14 

94 

89 

83 

69 

91 

93 

96 

93 

97 

Bb 

89 

69 

89 

88 

86 

79 

90 

6  3 

66 

82 

88 

88 

86 

89. 5 

63 

7  1 

70 

7  1 

70 

7 1 

7 1 

69 

68 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

73 

73 

70 

71 

72 

71 

73 

71  .2 

HAMMOND   3  NH 

MAX 

95 

95 

92 

90 

87 

92 

94 

96 

96 

9S 

91 

85 

92 

91 

94 

91 

93 

94 

89 

9! 

90 

65 

8 

B6 

79 

88 

91 

89 

69 

87 

90.2 

MIN 

73 

70 

TO 

73 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

7] 

71 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

73 

72 

73 

71  .7 

LSU  8EN-MUR  EXP  STA 

93 

92 

91 

89 

82 

91 

91 

54 

92 

93 

88 

87 

90 

92 

90 

92 

92 

90 

89 

89 

86 

82 

79 

34 

83 

99 

85 

88 

99 

99 

8  ' 

88.7 

- ;  N 

76 

72 

71 

72 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

72 

74 

72 

73 

71 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

74 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

72.7 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 

94 

95 

90 

87 

BO 

92 

92 

92 

92 

92 

88 

83 

89 

90 

92 

89 

91 

91 

85 

911 

89 

66 

61 

83 

79 

90 

90 

89 

64 

82 

87 

86.2 

MIN 

75 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

73 

72 

76 

73 

74 

72 

74 

72 

72 

76 

74 

73 

72 

73 

72.7 

SOUTHWEST  07 

CROHLEr  EXP  STATION 

94 

94 

92 

92 

91 

89 

93 

92 

m  | 

91 

92 

».! 

86 

9H 

96 

92 

93 

92 

87 

90 

87 

85 

87 

86 

90 

90 

89 

86 

8  9 

98 

89 

89.6 

MIN 

72 

71 

7 1 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

73 

7  2 

73 

74 

75 

72 

75 

73 

71 

'  72 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

72  .9 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

96 

96 

93 

95 

95 

89 

94 

9  9 

95 

94 

95 

92 

90 

89 

90 

91 

95 

94 

85 

90 

89 

93 

90 

88 

93 

91 

89 

B9 

90 

92 

92 

92.0 

75 

70 

E  B 

67 

7  2 

73 

7  2 

7 \ 

7  1 

69 

72 

73 

79 

71 

72 

75 

72 

73 

74 

75 

7  2 

72 

70 

72 

73 

71 

70 

71 

72  .2 

DE  R I  ODER 

MAX 

95 

94 

95 

95 

96 

I 

94 

93 

9b 

95 

96 

91 

88 

6  1 

91 

93 

95 

96 

83 

52 

88 

91 

89 

93 

94 

94 

89 

90 

91 

91 

91 

92.0 

MIN 

75 

71 

70 

69 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

7S 

72 

73 

74 

71 

7  3 

70 

73 

73 

7  1 

73 

71 

71 

72-2 

ELI2ABETH 

MAX 

100 

99 

95 

97 

92 

■if 

97 

9  7 

99 

98 

97 

86 

86 

92 

92 

96 

95 

98 

88 

93 

86 

90 

98 

8  9 

93 

94 

92 

90 

90 

90 

90 

93.2 

•< 

73 

70 

72 

70 

70 

70 

7 1 

!() 

70 

68 

72 

u 

73 

73 

74 

75 

77 

4 

4 

72 

75 

76 

72 

72 

72 

72 

72  .5 

HACKBERRT  8  SSH 

MAX 

92 

94 

91 

92 

91 

87 

91 

90 

89 

89 

B  4 

84 

BE 

9  7 

89 

91 

91 

85 

8  1 

88 

96 

84 

88 

»' 

3  ' 

88 

85 

87 

8" 

88.3 

M I N 

77 

72 

71 

73 

78 

76 

76 

75 

73 

74 

75 

78 

74 

77 

75 

70 

75 

76 

79 

14 

76 

75 

75 

75  .0 

JENNINGS 

MAX 

96 

93 

98 

97 

93 

93 

96 

96 

96 

94 

9b 

93 

91 

90 

95 

94 

93 

87 

89 

87 

87 

87 

63 

6b 

92 

92 

9  2 

90 

91 

91 

69 

91  .6 

MIN 

75 

73 

73 

75 

72 

72 

74 

71 

71 

7  1 

70 

70 

7 1 

70 

a 

73 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72  .5 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

MAX 

91 

94 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

91 

87 

87 

B9 

96 

92 

94 

9  1 

88 

9.. 

84 

88 

es 

B3 

89 

as 

88 

86 

89 

89 

99 

89.1 

MIN 

79 

73 

74 

72 

76 

76 

76 

75 

74 

75 

74 

76 

77 

79 

75 

75 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

75  •  1 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

93 

91 

93 

92 

bq 

91 

92 

92 

91 

93 

85 

9:i 

87 

89 

92 

90 

85 

88 

85 

88 

es 

85 

8  7 

87 

69 

88 

90 

89 

98 

9  0 

88. 9 

*  1  't 

76 

72 

72 

73 

73 

4 

75 

75 

73 

71 

7  ! 

74 

75 

73 

74 

74 

75 

76 

74 

75 

7  6 

74 

73 

72 

73 . 7 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

MAX 

97 

95 

>: 

93 

94 

39 

94 

9  9 

9  E 

95 

95 

99 

84 

99 

90 

95 

95 

95 

91 

92 

99 

90 

8  6 

89 

94 

94 

91 

90 

90 

91 

9  3 

91  .8 

MIN 

74 

71 

70 

69 

7  ( 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

76 

72 

71 

72 

73 

71 

74 

71 

74 

73 

72 

73 

71 

71 

72.0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

92 

93 

92 

91 

9 ; 

90 

91 

91 

89 

91 

Bb 

84 

9b 

38 

91 

91 

91 

90 

90 

8  5 

89 

86 

83 

90 

90 

8  7 

86 

Ml, 

9  : 

8  7 

88.8 

MIN 

78 

74 

74 

74 

70 

7  6 

75 

75 

16 

74 

73 

73 

75 

7S 

75 

75 

76 

75 

72 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

7S 

77 

76 

75 

74 

14 

74.5 

VERMILION  LOCK 

MAX 

92 

92 

99 

90 

9  9 

89 

89 

91 

99 

90 

90 

94 

86 

88 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

90 

89 

84 

84 

87 

88 

88 

90 

„H 

89 

86 

66.7 

MIN 

74 

73 

6  9 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

75 

73 

76 

74 

74 

72 

76 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

73.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SM 

MAX 

95 

95 

9  •■ 

91 

84 

93 

93 

93 

•4 

93 

87 

"9 

88 

90 

92 

92 

94 

86 

B9 

87 

88 

80 

78 

8b 

81 

89 

89 

89 

87 

»f 

88 

89.1 

MIN 

76 

74 

75 

75 

77 

76 

77 

74 

14 

75 

73 

73 

74 

73 

72 

75 

74 

7  t 

72 

74 

12 

72 

72 

74 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

76 

73.9 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

93 

90 

90 

83 

93 

91 

95 

93 

92 

92 

65 

85 

87 

90 

9  3 

92 

88 

85 

65 

87 

86 

80 

84 

84 

88 

89 

88 

65 

87 

69 

92 

68.4 

MIN 

7S 

73 

73 

76 

74 

73 

74 

74 

75 

70 

72 

7S 

73 

74 

'  J 

75 

75 

75 

73 

74 

'4 

73 

74 

7b 

74 

73 

75 

74 

74 

73 

74 

73.9 
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DRILY  TEMPERATURES 


louisiana 
august 


STfiT  ION 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

min 

76 

'.' 

72 

73 

75 

74 

75 

72 

74 

72 

73 

74 

73 

4 

'. 

75 

78 

"1 

72 

73 

73 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

73.5 

MAX 

93 

91 

91 

86 

12 

92 

93 

93 

89 

90 

84 

84 

88 

89 

91 

92 

90 

89 

90 

87 

85 

81 

85 

86 

88 

87 

91 

68 

87 

89 

90 

88.8 

HIN 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

76 

77 

75 

74 

77 

75 

76 

75 

78 

77 

76 

74 

76 

76 

75 

7S 

75 

75 

76 

77 

76 

77 

76 

76 

75.8 

nnx 

93 

93 

in 

91 

80 

90 

91 

95 

93 

93 

91 

81 

87 

88 

91 

90 

93 

90 

87 

88 

84 

B6 

88 

87 

85 

88 

90 

88 

87 

86 

87 

86.7 

M  I  N 

76 

73 

72 

73 

68 

69 

71 

71 

71 

73 

68 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

74 

75 

74 

73 

75 

74 

72 

72 

75 

74 

74 

74 

73.0 

min 

76 

72 

73 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

76 

72 

76 

73 

75 

73 

75 

73 

74 

73 

78 

74 

74 

74 

74.0 

min 

73 

75 

75 

77 

6 

79 

'e 

72 

72 

76 

77 

4 

76 

76 

'•• 

75 

75 

'»-. 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

76 

78 

74 

75 

74 

75.3 

min 

78 

73 

1  3 

75 

73 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

75 

" 

75 

76 

if, 

76 

74 

75 

76 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

75 

74 

7E 

74  .5 

MIN 

78 

7  4 

'5 

73 

73 

73 

77 

73 

'1, 

69 

74 

74 

75 

72 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

74 

73 

72 

76 

72 

74 

77 

78 

77 

75 

74 

74  .5 

MIN 

74 

72 

72 

72 

72 

75 

76 

76 

74 

71 

74 

74 

73 

15 

73 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

75 

72 

74 

77 

76 

75 

74 

74 

73.9 

MIN 

76 

75 

75 

76 

74 

'6 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

74 

>S 

75 

75 

74 

76 

76 

" 

75 

73 

72 

74 

IS 

73 

77 

79 

75 

76 

75 

74  .9 

- : 

77 

75 

75 

7E 

78 

79 

78 

'6 

76 

75 

76 

77 

77 

77 

79 

77 

77 

78 

77 

77 

74 

75 

76 

IS 

76 

79 

80 

76 

78 

80 

76.8 

MIN 

77 

4 

■ 

72 

73 

76 

76 

75 

73 

71 

73 

74 

74 

72 

74 

72 

73 

75 

73 

75 

73 

72 

71 

74 

70 

73 

75 

75 

74 

73 

73 

73.5 

MIN 

75 

73 

74 

70 

71 

74 

74 

75 

•4 

7^ 

70 

71 

74 

1 

73 

73 

73 

;  1 

72 

74 

71 

71 

69 

71 

70 

73 

75 

73 

77 

73 

76 

72  .8 

M  1  N 

70 

78 

:,c:. 

74 

7= 

BO 

80 

74 

7g 

75 

7  1 

75 

77 

76 

75 

74 

75 

11 

75 

68 

76 

70 

73 

76 

75 

77 

78 

75 

77 

72 

70 

74  .9 

MUX 

93 

94 

91 

90 

3 

91 

90 

3i 

92 

< 

94 

85 

92 

9J 

9:' 

92 

93 

91 

87 

87 

87 

85 

89 

86 

89 

90 

90 

90 

90 

86 

86 

89.6 

MIN 

76 

72 

72 

73 

75 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72.4 

MUX 

93 

92 

88 

80 

91 

9J' 

92 

91 

93 

90 

86 

88 

90 

91 

89 

92 

89 

92 

91 

87 

85 

79 

87 

88 

91 

90 

90 

88 

86 

87 

88 

88.9 

MIN 

74 

71 

70 

71 

70 

73 

75 

72 

72 

71 

69 

71 

73 

73 

74 

75 

73 

75 

74 

75 

74 

74 

70 

74 

71 

72 

76 

77 

74 

69 

75 

72.8 

mux 

95 

92 

91 

90 

92 

92 

94 

94 

90 

90 

84 

86 

9U 

92 

92 

91 

90 

92 

93 

87 

85 

78 

88 

78 

90 

91 

90 

87 

86 

98 

88 

89.3 

MIN 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

75 

75 

74 

75 

72 

72 

75 

76 

75 

76 

76 

74 

74.5 

DRY  OF  MONTH 


JEANERETTE  EXP  SIB 
LAFAUTTE    FOB  BP 

MORGAN  C I' r 
NEW   IBERIA  5  NH 

SOUIHEBSt 
800IHV1LLE  WSO 
DONBLOSONV  I  HE 
CALL IBNO 
HOUMA 

NEW   ORLEANS   HSMO  BP 
N  0  BOBON  WSFO  CI 
PARADIS  7  S 
PLB0UEM1NES  EXP  SIA 
QUARANT I NE 
RESERVE 
SAINT  BERNBRO 
THIBOOAUX 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

Louisiana 
BUCUSI  1917 
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Oar  of  hon th 

o 

StflT ION 

Q. 
□ 

i 

? 

3 

S 

6 

7 

B 

9 

1 1 

12 

13 

14 

19 

16 

17 

18 

19 

20 

71 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

29 

30 

31 

<r 
cr 

a 

caiHouN  Exp  siaTioN 

I  I  N  1 

d 

-  :  ■. 

) : 

bo 

66 

79 

t' 
'  1 

98 
79 

!H 

Bl 

94 

19 

93 
'  i 

99 
61 

101 
8.' 

101 
84 

101 

BS 

91, 
84 

92 
82 

97 
82 

38 

81 

94 

81 

94 

81 

89 
82 

8.'' 
78 

90 

77 

91 
79 

BQ 

93 
80 

87 
99: 

95 
80 

98 
81 

92 
80 

99 
79 

aa 

79 

90 
79 

79 

93.J 
80.4 

CL INTQN  S  S£ 

1  I  N  1 

4 

IOC 

82 

93 
78 

92 
77 

90 

77 

97 
'  i 

93 

>B 

91 
IB 

93 
78 

9b 
'H 

97 
7  9 

9  9 

19 

BS 

77 

9  i 
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89 

77 

96 
78 

94 

79 

90 
80 

69 
79 
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'9 

88 

79 

87 
79 

8  9 

77 

81 
76 

83 
76 

79 
77 

91 
76 

9 

77 

88 

17 

89 

77 

76 

67 

76 

89.9 
77.8 

CROHLEv  EXP  STaTION 

1  I  N  1 

i 

- :  N 

92 
62 

96 
62 

II 
64 

95 
81 

!  ) 

6  ' 

M 

i : 

72 

92 
81 

94 

B2 

9  1 

81 

ii 
84 

B6 

B| 

8 

77 

9  B 
77 

85 
74 

91 
BO 

91 
80 

90 
82 

84 

9 

87 
77 

84 

a 

B2 
BO 

BO 
76 

64 

77 

86 

IE 

89 
78 

88 

77 

82 

'3 

85 

77 

B! 
79 

a. 
79 

66-4 

79.3 

HOuna 

1  I  N  1 
4 

nax 

HIN 

LSU  DEaN  LEE  EXP  STfl 

1  I  N  1 

4 

"H  1 

H|N 

16 

A  1 

95 
81 

95 
a 

96 
81 

95 
B : 

BB 
16 

90 
a 

92 
BO 

96 
B 

96 
83 

9  1 

9  1 

61 

87 
9" 

9.' 
» 

90 
BO 

95 
89 

'19 
8. 

96 

89 

87 
a  : 

90 
'  i 

81 

77 

84 

77 

10 
77 

77 

90 
81 

8  1 
a 

a  8 
77 

89 
77 

87 
77 

91.1 
79.9 

REO   R I V    vaLLEY   EXP  STB 

1  IN  1 

4 

™ ..  i 

- :  -. 

90 
78 

88 

76 

i 

n 

90 

75 

7S 

B  1 
77 

92 
7  1 

96 
77 

97 
B 

97 
62 

1H 
8.. 

98 
-1 

94 

8 

HH 

79 

an 

79 

99 

19 

98 

9: 

93 
82 

83 

77 

90 
76 

67 
'8 

9  0 

75 

88 

75 

87 
77 

9  | 
a 

93 
77 

91 

9  0 

7( 

aa 

16 

B8 

75 

aa 

78 

90.9 
77.9 

SBINT  JOSEPH  EXP  SIB 

1  INI 

4 

HOX 
HIN 

96 
B2 

96 
80 

92 
79 

96 

79 

9  1 
B 

9'. 

30 

95 
BO 

96 
Bl 

98 
82 

100 
84 

103 

B  ' 

9  1 

90 

9  9 
a 

94 

80 

100 
82 

1  02 
9  5 

99 
86 

95 
83 

a  j 

81 

86 
BO 

99 

BO 

84 

79 

91 
79 

ae 
8  9 

97 
a: 

9( 
B2 

94 

B2 

99 

a: 

9  1 

99 
79 

99 

-'3 

94  .2 

80-9 

HINNS80R0 

1  IN  1 

4 

nax 

HIN 

91 
Bl 

91 
82 

92 
B 

93 
82 

9  1 
H. 

'■11 
B 

9 

Bl 

93 
- 

98 

8', 

90 
62 

98 

8  9 

<: 

9. 

B9 

92 
72 

92 
8 : 

92 
82 

94 

83 

91 

9.' 

83 
a : 

83 
"1 

89 
8  9 

82 
BO 

a>. 

a  ' 

Bl 

8  9 

a; 

92 

a  j 

«« 

82 

. 

a: 

88 

8C 

a  ' 

8  9 

9  9 

a: 

89-9 
61  .1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STPT [ON 

DRY  OF  MONTH 

5  (C  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
'Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station  : 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE  : 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°  to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station  : 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro  : 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 
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STATION 


NORTHWEST  01 
COTTQK  VALLEY 

GL3STER  1  U 

HANNA    3  S 

HOSSTQN 
KEITHVILLE 

KORAN 

LQGANSPOHT  4  ENE 
MftNSF IEL  D  3  WSU 

MINDEN 

MOORINGSPQRT   1  N 

PLAIN  DEAL ING 

BED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

RODESSA 

SHREvEPORT  WSO  AP 
SPRINGHILl 

UES TOOLE  3  SU 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE   2  USW 

HOMER   EXP  STATION 

JONESBORO  FIRE  TOUER 
MARION 

MONROE  FAA  flP 
MONROE  NLU 

HUSTON 

HUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERL INGTQN 
WINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  0: 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LftKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


UINNSBOHO 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GAROENS 
L  EESv ILL  E 


NATCHITOCHES 
HOSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL  O1 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  F IRE  TQWER 
BOYCE   3  WNW 
BUNKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JQNESVILLE  LOCKS 
L5U  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMQU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVES  LOCK 

DLL  A  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIfl  NO  2 

WOODWORTH  2  SE 


EAST   CENTRAL  05 

ABITA  SPRINGS  F IRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSft 

CL IN TON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL IN TON  3  SW 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 

KENTWOOO 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SL  IOELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARY  2  ESE 


9.94 
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10.10 
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DRILY  PRECIPITATION 
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QUARANTINE 
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THIBQOAUX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

K 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

17 

18 

I  9 

20 

?  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

?  7 

28 

29 

30 

31 

a 

■         ■  ■ 

N0RTMHE5T  01 

COTTON  VALLEr 

MAX 

9S 

96 

97 

97 

96 

94 

89 

93 

86 

84 

90 

91 

92 

90 

77 

86 

87 

91 

92 

8T 

85 

87 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

79 

88 

89.3 

MIN 

7  1 

67 

66 

66 

6  7 

7  0 

70 

71 

72 

72 

7  0 

7  0 

70 

68 

59 

59 

71 

73 

66 

6  7' 

J  3 

59 

61 

70 

76 

74 

74 

75 

72 

72 

68  .5 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

93 

93 

96 

97 

95 

90 

90 

88 

78 

JO 

94 

93 

90 

81 

88 

89 

90 

92 

92 

86 

68 

88 

94 

93 

95 

91 

94 

93 

93 

94 

90  -9 

M  ]  N 

69 

66 

6  5 

6  5 

68 

6  6 

69 

69 

6  9 

6  5 

66 

64 

66 

66 

6  6 

60 

67 

72 

65 

6  9 

58 

60 

62 

7 1 

73 

72 

71 

70 

70 

65 

66  .5 

MINOEN 

MAX 

94 

95 

95 

96 

9  6 

93 

90 

93 

89 

65 

90 

92 

93 

89 

79 

89 

90 

95 

90 

80 

88 

90 

94 

91 

92 

93 

94 

92 

90 

90 

90.8 

MIN 

72 

7  l 

6  3 

6  9 

72 

70 

69 

70 

6  9 

7  l 

7  I 

7  J 

7  l 

69 

60 

60 

70 

72 

66 

62 

62 

64 

64 

66 

74 

74 

74 

74 

71 

72 

69.0 

PLAIN  DEALING 

MAX 

94 

94 

94 

95 

95 

91 

90 

91 

84 

84 

3 

91 

91 

90 

74 

86 

88 

90 

93 

87 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

86 

89 

81 

89 

69.  1 

MIN 

6  9 

66 

66 

67 

69 

69 

S  9 

70 

67 

69 

69 

6  1 

67 

66 

57 

58 

64 

72 

67 

59 

58 

58 

61 

65 

75 

70 

71 

72 

69 

71 

66.6 

RED  RIV  VALLEY  EXP  5TH 

MAX 

92 

94 

94 

96 

97 

95 

92 

92 

B5 

84 

88 

90 

B9 

87 

79 

87 

B7 

91 

92 

79 

66 

86 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

89  .6 

MIN 

10 

69 

67 

68 

70 

69 

69 

72 

68 

67 

68 

70 

72 

69 

59 

61 

71 

72 

67 

63 

61 

62 

63 

66 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

68.4 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MAX 

S3 

93 

94 

95 

92 

9 

91 

83 

83 

88 

90 

91 

89 

79 

89 

88 

91 

94 

79 

86 

88 

90 

91 

92 

94 

90 

91 

91 

94 

92 

89.7 

■          •  • 

MIN 

69 

66 

68 

70 

71 

70 

70 

67 

65 

6  6 

68 

68 

70 

61 

57 

65 

69 

73 

64 

61 

59 

60 

65 

74 

74 

74 

73 

71 

71 

71 

67.7 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

94 

94 

95 

93 

9  3 

91 

94 

83 

85 

9  0 

93 

93 

86 

82 

87 

90 

91 

93 

81 

86 

9  0 

91 

91 

92 

94 

92 

92 

88 

91 

92 

90.2 

M  | 

7  0 

66 

68 

6  7 

70 

70 

67 

7  | 

69 

68 

69 

69 

69 

65 

59 

70 

70 

71 

66 

62 

66 

6 1 

67 

72 

76 

74 

74 

73 

70 

71 

68  ■  5 

CBLHOUN   EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

94 

95 

92 

89 

87 

92 

88 

86 

90 

91 

94 

9  9 

83 

85 

89 

90 

91 

82 

86 

88 

91 

91 

91 

90 

93 

89 

81 

91 

89  .4 

M ; '. 

69 

66 

67 

6  7 

6  9 

7  0 

69 

70 

6  6 

69 

67 

66 

69 

68 

63 

64 

68 

71 

73 

62 

8  7 

59 

64 

67 

74 

75 

75 

72 

7  0 

72 

68  . 0 

F ARMERV I LLE 

nn . 

95 

9S 

96 

B  ' 

94 

88 

91 

91 

94 

90 

83 

87 

89 

91 

91 

86 

91 

91 

93 

94 

92 

86 

90 

91 

90  .8 

m  :  n 

7  1 

68 

68 

7  1 

6  9 

70 

69 

67 

58 

7  ] 

6  8 

6  2 

70 

72 

67 

62 

59 

66 

73 

74 

74 

69 

7  0 

72 

68  -8 

HOMER  EXP  STATION 

-u  . 

92 

93 

64 

95 

94 

99 

6  9 

92 

8! 

85 

90 

92 

90 

87 

77 

86 

89 

91 

96 

82 

87 

86 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

78 

89 

88.9 

MIN 

76 

66 

67 

6  6 

70 

6  9 

6  8 

70 

70 

6  6 

5  7 

6  7 

68 

67 

58 

59 

6  9 

72 

67 

6  9 

60 

59 

63 

67 

73 

7  l 

73 

72 

70 

72 

67.3 

MONROE  FAR  AP 

-„, 

92 

94 

9  3 

9C 

89 

86 

91 

85 

8' 

91 

92 

89 

84 

80 

84 

88 

89 

90 

79 

87 

88 

91 

91 

92 

87 

92 

89 

83 

93 

90 

88.5 

M  I  N 

6  9 

65 

6  7 

69 

7 1 

73 

70 

69 

65 

66 

67 

63 

70 

65 

65 

67 

68 

69 

64 

6 1 

58 

59 

66 

69 

75 

74 

74 

70 

70 

71 

67  .6 

MONROE  NLU 

MAX 

93 

93 

93 

94 

93 

89 

88 

93 

65 

86 

90 

92 

93 

87 

86 

85 

87 

92 

93 

80 

87 

91 

91 

92 

93 

89 

94 

91 

85 

93 

89  .9 

MIN 

68 

65 

67 

67 

72 

71 

70 

70 

68 

68 

66 

65 

65 

69 

67 

65 

68 

69 

73 

64 

57 

58 

60 

67 

70 

76 

75 

71 

70 

72 

67  .8 

RUSTON-LA   TECH  UN  I  V 

MAX 

91 

93 

93 

9  5 

94 

3 

89 

93 

83 

86 

91 

91 

92 

B  3 

82 

86 

89 

90 

92 

83 

66 

87 

89 

92 

92 

92 

88 

90 

83 

'  90 

89.4 

" :  N 

71 

69 

68 

6  9 

71 

70 

69 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

67 

62 

68 

70 

72 

66 

61 

62 

63 

65 

69 

75 

70 

77 

73 

69 

71 

68.8 

HINNF IELO  2  H 

Mfl  ■ 

92 

93 

93 

99 

38 

39 

93 

82 

81 

86 

92 

92 

88 

83 

82 

89 

90 

9  7 

84 

88 

88 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

89.4 

" ;  n 

6  6 

65 

64 

65 

67 

6  1 

66 

70 

65 

67 

66 

66 

69 

55 

6  2 

64 

6  6 

72 

66 

60 

66 

58 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

68 

66.6 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

96 

97 

9  7 

95 

93 

92 

92 

88 

86 

92 

92 

94 

97 

95 

85 

88 

9[ 

94 

89 

88 

9  9 

93 

93 

92 

96 

94 

95 

91 

89 

93 

91  .9 

MIN 

70 

69 

70 

74 

72 

74 

70 

72 

7  l 

70 

67 

6  9 

68 

69 

66 

68 

71 

74 

66 

62 

61 

63 

6  9 

7  1 

75 

75 

75 

69 

69 

73 

69  .9 

EPPS  6  M 

MAX 

96 

94 

96 

95 

96 

91 

68 

9  7 

89 

88 

91 

92 

95 

90 

83 

81 

87 

89 

91 

81 

86 

90 

92 

92 

93 

91 

95 

92 

84 

91 

90.3 

MIN 

70 

66 

72 

71 

70 

7  3 

69 

70 

6  7 

70 

58 

56 

73 

69 

65 

67 

68 

72 

73 

62 

S7 

60 

66 

70 

74 

75 

74 

73 

66 

71 

69 . 0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

93 

94 

9! 

95 

9  3 

69 

87 

92 

90 

85 

89 

90 

92 

91 

6  2 

80 

88 

98 

92 

6  9 

86 

88 

9  5 

90 

90 

90 

94 

91 

83 

85 

89.0 

M :  N 

72 

7  J 

7  i 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

70 

69 

68 

68 

70 

68 

65 

66 

71 

7  J 

g  5 

6  1 

63 

67 

69 

72 

74 

74 

74 

6  7 

70 

69  . 7 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

93 

93 

9  - 

9  3 

6  I 

84 

6  5 

90 

91 

82 

88 

91 

90 

90 

84 

77 

89 

9  9 

90 

81 

87 

89 

91 

90 

91 

89 

93 

92 

88 

90 

88.7 

MIN 

72 

68 

68 

68 

73 

73 

6  9 

73 

72 

70 

70 

71 

73 

71 

70 

65 

68 

69 

72 

63 

62 

62 

65 

70 

71 

70 

74 

75 

71 

71 

69.6 

TALLULAH 

MAX 

94 

94 

93 

94 

87 

9 

69 

90 

88 

6  7 

89 

91 

93 

90 

84 

80 

89 

89 

92 

80 

80 

88 

91 

90 

92 

90 

95 

94 

65 

90 

89.1 

MIN 

6  9 

66 

73 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

67 

6  6 

f.  / 

69 

6  9 

68 

64 

64 

71 

71 

63 

58 

61 

62 

65 

70 

73 

73 

72 

68 

69 

68.0 

H I NNSBORO 

MAX 

9  J 

98 

96 

86 

9  5 

92 

99 

,1 

92 

82 

91 

93 

95 

30 

83 

82 

91 

3 ; 

95 

81 

89 

93 

94 

93 

94 

93 

95 

94 

913 

94 

91.4 

■           ■  ■ 

MIN 

70 

64 

67 

69 

59 

7? 

70 

72 

69 

i  B 

67 

6  6 

70 

70 

66 

67 

69 

71 

71 

62 

57 

59 

61 

68 

74 

75 

75 

74 

71 

71 

68.5 

WEST   CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

MAX 

32 

94 

95 

96 

95 

97 

92 

94 

83 

6  6 

88 

9  3: 

92 

82 

84 

86 

6" 

91 

94 

79 

6  6, 

98 

90 

92 

93 

93 

92 

94 

93 

92 

90-3 

M ; 

65 

62 

60 

65 

6  5 

68 

6  9 

6  6 

63 

6  0 

5  3 

64 

67 

64 

65 

60 

64 

67 

69 

36 

55 

56 

58 

65 

70 

69 

67 

70 

69 

69 

63.7 

CONVERSE 

MAX 

99 

92 

9: 

94 

95 

9  3 

9! 

92 

80 

3! 

88 

'7  9 

91 

85 

6  3 

88 

89 

96 

93 

76 

86 

88 

9  9 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

89.4 

m  ;  N 

70 

66 

66 

66 

gg 

6  7 

6  6 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

68 

57 

59 

59 

71 

73 

6 1 

59 

59 

60 

63 

74 

75 

75 

73 

72 

70 

66*8 

LEESVILLE 

MAX 

91 

93 

93 

95 

93 

91 

92 

85 

84 

69 

9  3 

92 

87 

84 

85 

89 

9  7 

93 

77 

88 

89 

92 

9  7 

94 

91 

94 

94 

93 

93 

90.2 

fl  1  N 

70 

6  7 

55 

6  6 

6  9 

6  9 

6  9 

7  i 

6  9 

57 

6  7 

67 

69 

66 

64 

67 

6  9 

7  0 

72 

62 

62 

62 

64 

66 

7  3 

74 

74 

72 

70 

68 

68  ■  0 

MANY 

MAX 

90 

91 

91 

32 

91 

90 

6.' 

84 

9  5 

89 

91 

86 

"3 

82 

88 

91 

91 

77 

86 

67 

90 

91 

93 

93 

92 

91 

93 

92 

88-9 

ItIN 

6  6 

67 

65 

6  7 

70 

68 

69 

70 

69 

6  b 

67 

71 

73 

6  6 

60 

65 

70 

7  3 

73 

60 

58 

61 

62 

66 

72 

74 

72 

73 

70 

68.0 

NATCHITOCHES 

MAX 

91 

92 

9  3 

95 

9.' 

90 

92 

94 

83 

80 

ae 

91 

93 

89 

85 

86 

68 

9  1 

95 

79 

86 

88 

91 

92 

95 

94 

9  7 

95 

96 

94 

90.4 

MIN 

72 

71 

6  9 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

71 

68 

65 

65 

70 

72 

75 

66 

6  3 

63 

65 

6  9 

74 

74 

73 

74 

72 

71 

69.8 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

91 

91 

93 

94 

92 

99 

91 

92 

66 

83 

8-3 

92 

93 

87 

8  6 

64 

69 

90 

92 

63 

6  • 

88 

91 

92 

94 

92 

94 

94 

93 

93 

90.2 

■          ■  • 

MIN 

73 

69 

66 

70 

71 

68 

69 

70 

6  7 

68 

67 

66 

72 

65 

6  6 

67 

67 

71 

71 

63 

62 

63 

65 

69 

72 

73 

74 

71 

71 

66 

68-7 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

90 

91 

94 

90 

6  6 

96 

B9 

9  5 

85 

80 

87 

90 

91 

87 

6  2 

81 

91 

89 

91 

76 

87 

89 

9  9 

9  • 

93 

92 

9 

94 

93 

92 

89.0 

MIN 

7  3 

71 

71 

72 

71 

7  3 

71 

7  2 

70 

70 

69 

71 

73 

67 

6  6 

68 

'9; 

71 

72 

17 

.  3 

66 

69 

71 

71 

75 

74 

74 

73 

69 

70.5 

BELAH  FIRE  TOMER 

MAX 

9  3 

93 

95 

95 

• 

B5 

B9 

94 

6  9 

B 

66 

93 

94 

9  3 

95 

84 

9  7 

9  3 

93 

9  3 

9  5 

93 

94 

9  9 

94 

94 

9  5 

93 

97 

95 

91  .4 

MIN 

71 

69 

58 

72 

70 

72 

69 

72 

9 

58 

69 

69 

74 

6  6 

69 

70 

72 

68 

64 

f  7 

64 

64 

72 

74 

74 

"4 

73 

71 

67 

69.5 

BOTCE  3  UNH 

MA> 

9 ; 

93 

95 

9  5 

86 

69 

91 

6  6 

6 

86 

9  7' 

9  5 

88 

84 

62 

67 

91 

9  1 

79 

6.7 

89 

90 

91 

9 : 

92 

91 

94 

94 

93 

93 

89.  1 

91 

69 

6  9 

70 

70 

1.9 

71 

70 

6  9 

66 

6  9 

70 

69 

6  6 

6  7 

66 

70 

6  6 

65 

65 

f 

62 

67 

6  9 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

6B.8 
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19 

20 

21 
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24 
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<r 
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8^ 
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87 
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92 
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75 
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7? 
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89 

90 

90 
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6  4 

89 
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4 1 1 

92 
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93 

92 
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69 
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. 
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71 

70 

72 

72 

72 
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69 
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69 
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69 

70 
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72 

72 
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71 
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70 
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OLD  RIVER  LOCK 

-.. , 
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93 

93 

91 

86 

78 

6M 

92 

87 

67 

86 

91 

90 

91 

67 

9  1 

89 

B9 

92 

6  4 

38 

91 

92 

8  4 

91 
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93 

93 

9  3 

92 

89.6 
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70 
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69 

67 
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69 

58 

6  6 

69 

67 
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6  9 
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71 
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69 
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67.8 
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88 

90 

90 
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66 
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68 
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70 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

>  9 

6  9 
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65 
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6 

66 

70 

70 

6  3 

64 

64 

65 

6  1 

11 

71 

71 

72 
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69 

68.6 
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90 

96 

19 

6  6 

91 

92 

-  s 

72 

69 

68 

>i 

7? 

72 
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71 
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69 

71 

.'3 

69 

69 

68 

71 
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'2 

6S 
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67 
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70 

70 
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11 
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69.8 
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9 
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89 
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IS 
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6  6 

69 

Ml 

75 

86 
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71 

70 
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71 

74 
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74 
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72 

71 

70 

70 
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73 

7? 

67 

6  8 

70 
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71 

74 

76 

48 

14 

72 

12 

72.0 
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B  E 

92 

92 

87 

90 

B . 

99 

90 

9  0 

6 

76 

Be 

90 

9  ! 

9  0 

92 

- :  •. 

71 

58 

68 

72 

70 

71 

70 

69 

6  6 

6  6 

58 

69 

69 

70 

66 

69 

69 

72 

6  • 

6  3 

64 

6,4 

65 

66 

70 

70 

72 

59 

69 

68.3 

CLINTON  5  SE 

87 

90 

90 

9  7 

66 

78 

6  3 

6  9 

89 
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8  3 

6  9 

6  J 

88 

64 

62 

66, 

99 
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86 

9 

90 
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91 
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72 
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69 

71 

68 
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70 
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66 

6  4 

72 

73 

73 

72 

7  0 

10 

69.7 
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90 

90 

69 

6  B 

B5 

8  1 

B  9 

9  3 

6  2 

9  0 

6 

9  6 

82 

6  1 

86 

9  9 

6  J 

6  6 

90 

- :  N 

70 

57 

70 

73 

72 

73 

70 

68 

69 

66 

69 

70 

69 

6  6 

67 

6  9 

71 

69 

6  6 

6  4 

65 

6  3 

69 

6,9 

10 

70 

69 

69 

68.6 

FRANKLlNTON   3  SH 

90 

9  1 

86 

76 

91 

74 

8  6 

6  . 

91 

' 

93 

- :  n 

71 

69 

68 

72 

72 

73 

to 

70 

70 

>o 

67 

6  9 

70 

7'! 

68 

67 

70 

69 

<;6 

63 

63 

62 

70 

,'0 

72 

66 

68 

68.6 

HAMMOND   3  NH 

90 

90 

90 

87 

87 

7B 

81 

MJ 

91 

86 

6! 

90 

6  J 

96 

8  2 

75 

86 

69 

90 

86 

6  ' 

88 

84 

90 

90 

3  0 

92 

92 

89 

87.2 

- : 

72 

74 

64 

73 

70 

73 

70 

70 

69 

70 

.-.6 

70 

70 

69 

68 

62 

69 

71 

70 

63 

61 

66 

65 

66 

69 

70 

71 

70 

66 

68 

68.6 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

nflx 

B  ' 

90 

91 

ee 

88 

76 

6 

90 

91 

90 

~4 

90 

84 

66 

85 

77 

66 

90 

90 

8  6 

6  1 

90 

9  2 

8  4 

90 

9  1 

90 

91 

9  2 

90 

88.1 

- :  -. 

72 

70 

69 

73 

70 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

71 

73 

69 

70 

6  9 

71 

71 

70 

6  6 

66 

68 

6  6 

4  4 

72 

72 

73 

70 

70 

10 

70.2 

SLIDELL  HSO  RFC 

max 

B8 

B9 

91 

84 

68 

80 

B4 

88 

90 

90 

82 

88 

8  6 

8  4 

63 

75 

86 

88 

90 

69 

87 

89 

91 

44 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

87.4 

HIN 

74 

70 

71 

71 

71 

72 

75 

73 

70 

70 

6  9 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

65 

66 

66 

67 

6,4 

69 

71 

73 

74 

71 

11 

10.4 

SOUTMHEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

max 

90 

44 

90 

89 

86 

80 

67 

91 

86 

86 

8  9 

64 

82 

66 

90 

?! 

93 

MIN 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

72 

"'i 

6  9 

70 

69 

72 

71 

6  3 

66 

68 

71 

69 

71 

72 

72 

11 

70 

69 

70.6 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

91 

91 

91 

93 

92 

93 

9 

9  1 

88 

87 

6^ 

85 

a  4 

90 

92 

MIN 

73 

69 

68 

70 

72 

69 

70 

69 

6  9 

68 

•  9 

Vl 

71 

66 

66 

69 

72 

67 

59 

6  1 

64 

61 

70 

73 

75 

71 

72 

69 

66 

68.8 

OE  R I  ODER 

nnx 

92 

9  3 

93 

95 

93 

87 

9  0 

94 

6  6 

83 

9C 

92 

9? 

66 

79 

9; 

89 

91 

1? 

92 

MIN 

72 

S  9 

68 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

67 

6  8 

69 

71 

55 

66 

69 

69 

71 

72 

6  3 

64 

66 

69 

65 

73 

12 

tl 

68 

68.7 

EL  I ZABETM 
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30 

9i 

93 

95 

95 

94 

91 

9  3 

93 

6  I 

87 
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89 

65 
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93 

93 
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72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

67 

68 

72 

72 

67 

68 

69 

7 1 

7 1 

70 

64 

65 

67 

72 

75 

'5 
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74 

74 

11 

70.4 
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MA  t 

BE 

69 

89 

91 

9 1 

69 

92 

91 

6  7 

67 

66 

6  9 
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84 

82 

87 

6  8 
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74 
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69 
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74 
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73 

12 
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nflx 

98 

90 

91 

87 

82 

91 

93 

95 

86 

68 

91 

89 

96 

84 

81 

85 

ee 

89 

niN 

75 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

12 

72 

72 

75 

75 

68 

72 

70 

73 

75 

79 

66 

65 

70 

72 
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19 
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76 

4 

11 

73.4 
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90 
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93 

87 

87 

91 

9G 

B6 

9  7 

86 

69 

88 

84 

84 

83 

87 

86 

88 

91 
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niN 

74 

73 

71 

73 

73 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

67 

68 

70 

70 

73 

73 

67 

64 

66 

70 

72 

74 

15 

75 

73 

74 

11 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

nflx 

90 

92 

92 

94 

88 

80 

69 

92 

66 

86 

8  7 

92 

92 

68 

95 

62 

90 

90 

92 

65 

87 

90 

91 

92 

93 

92 

.4 

95 

96 

95 

89.9 
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72 

69 

68 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

68 

6,8 

70 

72 

67 

69 

68 

70 

71 

71 

62 

69 

66 

66 

70 

72 

72 

72 

70 

71 

68 

69.6 
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87 

88 

90 

90 

86 

82 

90 

91 

BS 

86 

66 

88 

89 

86 

81 

63 

66 

88 

89 

6  9 

86 

90 

90 

8  9 

91 

69 

91 

92 

91 

91 

88-0 

»:•< 

73 

74 

73 

7S 

74 

73 

76 

76 

73 

70 

72 

75 

75 

6  9 

71 

73 

74 

75 

75 

69 

70 

72 

74 

75 

18 

78 

77 

7S 

75 

11 

13.8 
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nflx 

86 

90 

90 

90 

87 

78 

69 
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67 

85 

66 

89 

90 

68 

85 

79 

86 

89 

90 

88 

67 

88 

69 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

81.9 

74 

71 

69 

69 

71 
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71 

70 

70 
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69 
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72 

71 
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88 

90 

93 

3J 
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66 
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93 
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72 
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71 

70 
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70 
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11 
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-  ■ 
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» :  ■, 

72 

73 

72 

74 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

7  1 

67 

69 

70 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

71 

73 

71 

.9 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV 1 LLE  HSO 

MAX 

87 

86 

82 

66 

81 

84 

HI 

B9 

8  4 

87 

88 

90 

86 

84 

82 

83 

65 

8B 

89 

86 

67 

87 

89 

89 

90 

89 

89 

88 

69 

90 

86 

■  8 

MIN 

80 

BO 

76 

75 

69 

73 

77 

77 

76 

74 

74 

71 

75 

74 

73 

76 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

71 

75 

79 

77 

79 

76 

77 

60 

75 

.2 

OONALOSONVILLE 

MAX 

BE 

9', 

1 

89 

6  B 

38 

86 

B  3 

89 

90 

85 

89 

83 

89 

BE 

76 

BB 

6  9 

91 

88 

87 

91 

91 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

93 

88 

•  6 

MIN 

77 

71 

70 

70 

68 

68 

73 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

75 

74 

71 

71 

70 

74 

74 

72 

7  8 

74 

7  1 

71 

73 

71 

■  7 

GALL IANO 

MAX 

66 

MM 

B  B 

60 

B6 

84 

66 

68 

91 

88 

90 

89 

88 

89 

87 

87 

66 

87 

90 

90 

88 

89 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

88 

.4 

MIN 

71 

75 

7  5 

75 

73 

73 

76 

77 

73 

72 

73 

73 

75 

71 

70 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

75 

79 

75 

72 

73 

3 

HOUMA 

MAX 

87 

99 

)C 

84 

87 

81 

8 

89 

10 

89 

87 

89 

85 

H  1 

86 

76 

87 

90 

92 

9  ] 

88 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

92 

88 

.4 

MIN 

72 

74 

74 

74 

72 

75 

75 

74 

72 

73 

71 

71 

69 

7  0 

7  0 

69 

74 

72 

72 

70 

68 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

71 

.9 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

»M  i 

6  9 

90 

64 

86 

83 

86 

68 

89 

87 

64 

90 

83 

86 

85 

'6 

87 

89 

90 

90 

86 

87 

89 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

87 

7 

MIN 

74 

72 

77 

77 

74 

78 

77 

73 

70 

72 

73 

71 

74 

72 

70 

71 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

68 

70 

71 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

.7 

N  0  BOBON  HSFO  CI 

"M  ■ 

)0 

91 

63 

90 

84 

87 

86 

91 

87 

85 

91 

BE 

90 

86 

76 

89 

90 

92 

91 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

93 

92 

89 

.2 

M  ]  N 

79 

77 

77 

76 

75 

78 

78 

76 

76 

75 

75 

75 

76 

74 

71 

73 

76 

76 

74 

71 

73 

74 

72 

74 

75 

77 

77 

76 

75 

77 

75 

.3 

PARA0I5   7  S 

MAX 

68 

89 

88 

87 

84 

86 

87 

9! 

87 

84 

88 

89 

88 

MM 

86 

85 

89 

91 

68 

88 

90 

91 

89 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

91 

88 

■  8 

MIN 

76 

73 

73 

74 

71 

75 

75 

75 

71 

72 

72 

71 

74 

70 

69 

71 

72 

72 

73 

69 

68 

70 

66 

69 

71 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

8 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

87 

MM 

B  6 

68 

B4 

BE 

88 

91 

9 : 

88 

6  B 

MM 

90 

87 

84 

87 

86 

90 

91 

86 

90 

90 

91 

93 

94 

93 

93 

94 

93 

93 

89 

MIN 

79 

78 

76 

74 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

7  0 

73 

70 

69 

71 

72 

71 

70 

70 

73 

74 

73 

74 

75 

77 

72 

73 

72 

73 

72 

6 

OUARANT INE 

MAX 

a 

67 

B6 

63 

6'-: 

85 

64 

87 

87 

87 

88 

88 

85 

84 

83 

83 

81 

90 

88 

88 

87 

88 

89 

88 

87 

68 

87 

89 

88 

86 

.4 

MIN 

77 

70 

72 

65 

65 

78 

80 

78 

78 

77 

80 

76 

71 

68 

71 

73 

76 

77 

78 

76 

75 

74 

77 

80 

77 

77 

77 

79 

77 

75 

1 

RESERVE 

MAX 

B  1 

89 

6'. 

88 

88 

69 

91 

91 

91 

91 

91 

87 

62 

87 

86 

84 

91 

85 

87 

89 

86 

90 

84 

90 

91 

91 

91 

93 

93 

92 

88 

8 

MIN 

72 

72 

72 

75 

75 

76 

7  6 

76 

76 

76 

76 

71 

74 

70 

7  0 

68 

72 

70 

71 

68 

m 

71 

69 

69 

69 

68 

74 

74 

73 

74 

72 

2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

93 

92 

86 

8 

76 

74 

" } 

74 

' 

"■" 

• 

•': 

' : 

71 

71 

72 

M 

!o 

70 

'  3 

70 

68 

68 

66 

6  ' 

71 

73 

75 

74 

73 

72 

71 

6 

THIBODAUX 

MAX 

«; 

89 

86 

88 

85 

8  6 

9 

89 

90 

91 

65 

83 

88 

74 

65 

90 

93 

91 

90 

92 

90 

91 

90 

93 

92 

95 

96 

95 

93 

89 

6 

- : '. 

74 

74 

74 

76 

76 

74 

75 

75 

74 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

70 

74 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

74 

73 

74 

75 

73 

73 

72 

2 

SEE  REFERENCF  NOTES 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
SEPTEMBER  1977 


X 

OA*  OF  MONTH 

o 

STRTION 

a 

o 

: 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

9 

10 

12 

13 

15 

1  1 

H 

I  9 

20 

21 

22 

21 

24 

2S 

26 

27 

28 

?9 

30 

31 

<x 
a: 

<Z 

CALHOUN  E«P  STBT ION 

1  INI 

4 

-  : '. 

95 

■"5 

If 

3 

97 
Bl 

97 
Bl 

9S 
B2 

93 
8! 

95 

7  9 

MM 

79 

92 
79 

94 

79 

99 

BO 

99 

66 

84 
74 

84 

74 

6'.' 

76 

Be 

16 

90 
77 

36 
74 

87 

72 

87 

72 

92 
75 

92 
7S 

91 
79 

89 
80 

9  9 
9 

8g 
e: 

M4 

71 

89 

78 

90 

77 

6 
6 

CLINTON  S  SE 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

76 

g  , 
76 

12 
75 

90 

■'6 

7b 

78 
IS 

8  1 
74 

74 

8| 
76 

89 

75 

9' 

7  5 

98 
'  j 

B3 

76 

86 
74 

69 

75 

7  7 
7? 

86 

7? 

Be 
76 

90 
77 

-4 

73 

87 

73 

MP 

73 

86 
74 

65 

75 

6  b 

76 

87 

73 

89 

79 

67 
79 

69 

79 

89 

79 

66 

75 

2 
2 

CROHLET  E*P  STATION 

1  INI 

4 

MIN 

66 

IB 

B 1 
18 

bb 

76 

Be 

9  9 

77 

B9 

7  7 

84 

7  6 

B9 

9  J 

83 
79 

86 

■'8 

87 
IB 

89 

79 

68 

89 

84 

78 

85 

77 

81 

77 

8  3 

76 

88 
77 

87 
7  3 

8  3 

76 

86 
74 

88 

76 

89 
78 

88 

79 

89 

80 

90 
or; 

91 
78 

90 

80 

90 
79 

90 
80 

67 

77 

1 

9 

HOUMA 

1  IN  1 

4 

n ;  n 

B2 

7  6 

75 

94 

75 

B  ( 

69 

81 

69 

■a 

7! 

7  3 
7? 

80 
71 

84 

73 

84 

73 

87 
74 

89 
74 

86 

72 

8  9 
74 

89 
74 

6  9 

75 

69 

75 

91 
76 

92 
76 

9? 
76 

92 
76 

8S 
73 

8 

6 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

np , 

- : 

B5 
76 

76 

B6 

77 

92 

77 

B ' 

77 

B2 
77 

65 

77 

90 

77 

BS 

77 

89 
76 

B6 
76 

P9 

71 

6  1 
77 

81 

75 

e  a 

75 

80 
74 

8  b 
74 

86 
76 

86 
76 

78 

72 

84 

7? 

es 

73 

8b 
74 

as 

75 

84 

75 

6  4 

77 

86 

78 

91 
78 

89 
78 

88 

75 

8S 

75 

3 
7 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STB 

1  INI 

4 

min 

9: 

9! 
74 

91 

75 

92 
76 

92 

77 

92 

19 

69 
79 

90 

89 
75 

84 
74 

86 

73 

99 
75 

B  1 
74 

85 

75 

80 

70 

9  6 

70 

86 

73 

68 

75 

39 
76 

79 
72 

85 
70 

84 

70 

85 
70 

86 

73 

9  6 

76 

86 

77 

87 

77 

86 

77 

87 
77 

87 
77 

87 
74 

0 
7 

SBINT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

96 
Bl 

99 

30 

92 

9 

92 
19 

31 
79 

9: 
■h 

93 
76 

90 
75 

3  ■ 

B 

84 

78 

89 

IB 

9  ! 
76 

93 
78 

88 

77 

8  9 
76 

78 

73 

88 

7  3 

90 

78 

90 
79 

84 

75 

92 
75 

91 
75 

92 
76 

9? 

18 

92 
69 

92 

60 

90 
80 

91 
81 

87 
'8 

63 

77 

8B 

77 

9 

.7 

HINNSBORO 

1  IN  1 

4 

90 
Bl 

; : 
81 

90 
B ; 

91 
81 

85 
80 

9  | 

B 

9: 
79 

8  ! 
77 

99 

IB 

80 
77 

B3 

76 

8  9 
78 

89 
7  8 

B2 
IB 

78 
76 

77 

75 

83 
75 

B  1 

7  7 

87 

78 

6  0 

82 
74 

85 
73 

86 

75 

85 

77 

86 

77 

84 

81 

87 
81 

66 
61 

88 
8C 

66 
80 

64 

78 

6 
■  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

5  x  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

l  5 

1  6 

17 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

7  2 

23 

?i 

25 

?6 

27 

?e 

29 

30 

31 

NORTHHE  ST  01 

RED  RIV  VALLET  ExP  STA 

EVAF 

.23 

35 

.2! 

.28 

2; 

.76 
2  t 

.25 

.76 

-  1! 

.14 

1  ] 

.21 

.14 

J 

■  1  2 

.2  1 

■  7 

.70 
g; 

■  i; 

■  If 

.11 

.  18 

.72 
91 

-0 

-7 

.19 
j  f 

.16 

■  19 
7  5 

7 

.  1 

2 ; 

.14 

2E 

■  12 

2  ^ 

.17 

■  IE 
31 

5.66 
771 

■      ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

33 

.  2  1 

25 

If 

■  2  7 
7  1 

-  2 ' 
36 

-20 
47 

.  l  E 
4 ' 

,  j  < 
7. 

.  Q 
1  1 

1 ! 

1! 

i  i 

45 

5' 

76 

2! 

11 

76 

31 

22 

I' 

i: 

I! 

4  6 

V 

46 

4  6 

if 

2: 

3 

5  .49 
659 

NORTHEAST  03 

SAINT    JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.21 

.  15 

.29 

.  1  0 

.10 

.21 

.13 

.13 

■  IS 

.2  1 

.19 

6 

.16 

.05 

.22 

.  1  3 

.22 

.  j 

■  7 

.18 

.21 

.23 

.77 

.76 

■  21 

.7. 

.0 

-7  = 

S.33 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HI  NO 
MAX 
M  I N 

.OS 
50 
BE 
73 

.27 

4 : 

■J  7 

12 

•  15 

76 
9( 
76 

■  ■r 

51 
93 

7  7 

105 

9: 

71 

36 
76 
7  7 

.04 
44 

30 

72 

.33 
1' 
96 
76 

■  18 

12 
94 

PS 

15 
67 
71 

•  11 
17 
67 
71 

■  1  7 

9 

96 
73 

.  4 

6 

73 

63 
3  7 
6S 

.04 
24 

90 

ro 

.48 

1  4 

77 
69 

.25 
15 
9  3 
7  7 

.08 
1  8 
9  6 

7  5 

.25 
12 
98 
75 

.12 

79 
91 

Be 

.76 
10 
94 

6r 

.20 
1C 
98 
76 

.  1  8 

7 
97 
71 

.  30 

;  2 

96 
7  I 

.11 
27 
95 
74 

.3: 

36 
95 

75 

■  1  n 
76 
94 

75 

.71 

26 
9' 
>S 

.16 
1 t 
97 
74 

.21 
25 
95 
7! 

5.68B 
644 

92.4 
72.4 

SOUTHEAST  09 

HOUHA 

EVAP 
HIND 

B< 

.24 
4 

.78 

100 

.12 
76 

1  10 

42 

.20 
OS 

.14 

22 

■  IS 
IB 

.12 

1 

.  1  '. 
1  5 

.7  3 
14 

.07 
:  * 

.41 
44 

.06 
23 

26 

.19 
7  8 

.13 
18 

.19 

17 

.20 
26 

.21 
IE 

.  18 

IE 

.21 

70 

.71 

16 

.21 

75 

.17 

27 

.20 

76 

.23 
27 

.16 
18 

.17 

23 

S.56B 
1008 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALEXANOR 10 
RMI  TE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  f 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 

BIENVILLE  3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BOSSIER  CITY 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  I E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  5  SE 
COLUMBIA  LOCKS 

CONVERSE 

COTTON  VALLEY 

COVINGTON  4  NNW 

CROWLEY  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

DE  R  I  ODER 

DONALOSONV I LLE 

EL I2ABETH 

EPPS  6  W 

EUNICE 

F ARMERV I LLE 
FRANKLIN   3  NW 
FRANKL I NTON  3  SW 
GALL  I ANO 
GLOSTER   I  W 
GONZALES 
GRANO  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 
GREENWELL  SPRINGS 

HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND  3  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JLANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 
JONESVILLE  LOCKS 
KE I THV ILLE 
KENTWOOD 
KINDER  3  W 
KORAN 
LAFAYETTE 
LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESV I LLE 
LOGANSPORT   4  ENE 
LONGV ILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
d 
z 

cr 

o 

LRTI TUDE 

UJ 

a 

Z3 
O 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 

ej 
K 

a. 

a. 
a 

UJ 

a 

—  o 

<_l  r 

a.  £ 

000" 

0" 

VERM  I L I  ON 

29  58 

92  08 

10 

8A 

0021 

oe 

ST  TAMMANY 

( 

30  26 

90  03 

30 

1  P 

009E 

05 

RAP  IDES 

1 

31  19 

92  28 

87 

8A 

8A 

C 

0205 

06 

TANG  I PAHOA 

c 
( 

30  43 

90  30 

180 

8A 

8A 

H 

034S 

04 

NATCHI  TOCHES 

I  1 

32  07 

93  06 

225 

8A 

8A 

H 

0537 

03 

MOREHOUSE 

c 

"39  Al 

91  54 

1  4C 

5P 

5P 

H 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

t 

30  32 

91  09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

0565 

08 

I  BERV 1 1  I  F 

30  08 

91  19 

15 

8A 

H 

0617 

05 

EVANGFI  INF 

■ 

30  47 

105 

IP 

0639 

05 

LA   S Al  1  F 

1  1 
1  1 

31  38 

92  1  1 

200 

9A 

IP 

H 

0800 

02 

B  I  ENV  I  L 1  F 

1  ] 

32  22 

Q  9  CC 

307 

M  I  D 

MID 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1 C 

30  47 

on  co 

by  b<: 

103 

8A 

8A 

H 

1  157 

09 

PL AQUEM I NES 

c 

29  20 

89  24 

0 

MID 

M  I  D 

C  HJ 

1  200 

01 

BOSS  I ER 

1  1 

32  32 

y  3  4  j 

170 

7A 

1232 

05 

RAPIDES 

1 1 

31  23 

92  43 

1  10 

MID 

MID 

1 287 

05 

AVOYELLES 

2 

JU    b  / 

92  10 

80 

8A 

8A 

C  H 

1411 

02 

OUACH  I  T A 

q 

_< 

32  31 

92  20 

180 

8A 

8A 

8f 

CGH 

1565 

08 

I BERV 1 1  1  F 

i  UL  I*  I    1  L  L_  L_ 

Q 

O 

30  12 

y  l  u  / 

25 

8A 

8A 

H 

1899 

06 

F   FFI  I  f  I  RNR 

c 

D 

30  48 

on  co 
yu  bo 

200 

8A 

8A 

CG 

1979 

02 

CALDWFI 1 

g 

32  10 

no  nc 

y <z  ub 

80 

8A 

2023 

04 

SRB I NE 

1  7 

31  45 

a  o  ao 

y  j  4  c 

220 

8A 

8A 

H 

2121 

01 

WEBSTER 

1  t 
1  I 

32  49 

QO     O  C 

y  j  c  b 

230 

7A 

7A 

H 

2151 

06 

ST  TRMMRNY 

5 

30  32 

on  n "7 
yu  u  / 

40 

5P 

SP 

C  H 

2212 

07 

AC  AD  I  A 

~l 

30  15 

92  22 

25 

8A 

8A 

GH 

2361 

07 

BEAUREGARD 
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OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 
SOLOMON  G.  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 

INACTIVE  6/30/77 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LACHNEY 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IOLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL I NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 

HUMBLE  W  THURSTON  JR 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 
MARGARET  E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
MRS .  LAURA  L .  CAMPBELL 

U  S  FISH-WILOLIFE  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  W000 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C.  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLO  STA 
LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

MARION  E  BLANCHARO 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITEO  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C  R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
LSU  OEAN  LEE  AGRI  CNTR 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAM^S-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.   Station  :     Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  :     Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station  :     Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  :     Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace      -  Bare  Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE..  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

f+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONT CHAR TR A I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMAT0 LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5  10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30$  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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0 

S 

S 

3 

DIVISION 

66 

4 

-  1.3 

3  .84 

.72 

.0 

EAST   CENTRAL  06 

AMITE 

79 

.1 

53 

.4 

66 

3 

-   1  .6 

94 

2 

36 

13 

65 

3 

0 

0 

0 

5. SI 

2. 45 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

BATON  ROUGE   HSO  AP  R 

77 

•  1 

56 

•  5 

66 

6 

-  1.7 

9 1 

I 

42 

17* 

56 

1 

0 

0 

0 

3  .05 

.40 

1  .25 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

BOGALUSA 

78 

.9 

50 

.7 

64 

8 

-  3.3 

94 

2 

37 

18* 

86 

2 

0 

0 

0 

5.29 

2.60 

3.45 

25 

.0 

0 

s 

3 

2 

L  L  IN  1  UN    D    0  t 

76 

.9 

S3 

.0 

65 

0 

-   1  .8 

92 

2 

37 

13 

87 

2 

0 

0 

0 

3.82 

.84 

1  .69 

1 1 

.0 

0 

s 

3 

1 

COVINGTON    4  NNW 

78 

.0 

53 

.7 

65 

9 

-  2.5 

93 

1 

36 

17. 

69 

1 

0 

0 

0 

7.36 

4  .50 

3.4S 

1  1 

.0 

0 

s 

4 

2 

FRANKL INTON  3  SH 

77 

.6 

52 

•  1 

64 

9 

96 

1 

37 

17 

81 

1 

0 

0 

0 

7  .77 

3  .60 

24 

•  0 

0 

6 

5 

2 

HAMMOND  3  NH 

76 

.7 

53 

4 

65 

1 

-  3.3 

92 

3. 

36 

17 

86 

2 

0 

0 

0 

9.74 

6.96 

3.96 

25 

.0 

0 

5 

5 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

78 

.6 

53 

9 

66 

3 

92 

2 

32 

17 

64 

2 

0 

1 

0 

4  .83 

3  .24 

1  1 

•  0 

0 

4 

2 

1 

SL IDELL  HSO  RFC 

77 

.6M 

53 

.8 

65 

7M 

93 

2 

39 

18- 

80 

2 

0 

0 

0 

5.84 

2.50 

1  1 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

65 

6 

-  2.4 

5  .91 

3  -09 

.0 

Si 

E  REFER 

•NCE 

NOTE 

S  FO 

LOHI 

NO  ST 

11  IC 

N  1 

NOE 

2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
OCTOBER  1977 


TEMPERRTURE 


NO.   OF  DOTS 


PREC I P 1  TOT  I  ON 


SNOM.  SLEET 


HO.  Of  OOrs 


SOUTHWEST  01 

CROHLEY  EXP  STRT ION 
OE  OUINCY  4  N 
OE  R I  DOER 
EL IZA8ETH 
HACKBERRY  8  SSH 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR   10  SH 
LAKE  CHARLES  HSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

VERHIL ION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARV1LLE  2  SH 
FRANKL IN   3  NH 
JEANERETTE  EXP  SIR 
LAFAYETTE   FAA  AP 
HOROAN  CITY 

NEW   IBERIA  S  NH 

DIVISION 


SOUTHEAST 

BOOTHVILLE  HSO 
0ONALOSONV1LLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP 

N  0  ADBON  HSFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAOUEMINES  EXP  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


79.7 
81  .4 
80.7 
80.6 

78.7 

79.8 
80.  IN 
79-9 
81  .0 
79.211 

79.0 


79.7 
78.8 
79.3 
79. S 
78.8 

79-3 


76.8 
79.4 
78.6 
78.6 
77.7 

79.  I 
78-8 
78.9 
76.6 
79.4 


55. 2 
S2.6 
S3. 8 
54  .4 
63.5 

57.2 
58  .  IN 
58. 1 
55.5 
58. 8N 

54.8 


54  .5 
57.1 
55.3 
SB  .6 
57.8 

57.0 


64  .0 
56.4 

59.2 
56.9 
5B.7 

62.5 
57.9 
61  .7 
64  .3 
55. 8M 

59-0 
57.2 


67.5 
67.0 
67.3 
67.6 
71  .  1 

68.5 
69. 1M 
69.0 
66-3 
69. OH 

66.9 

68-3 


67.1 
68.0 
67.3 
69.  1 
68.3 

68.2 


70.4 
67.9 
69.0 
67.9 
68.2 

70. B 
68.4 
70.3 
70.5 
67. 6M 

68.8 
68.2 


.6 
.9 

1  .7 
.9 
1  .0 


2.5 
1  .9 


2.4 
I  .6 


1  .5 
2.0 


6  .49 
8.01 
4.37 
6.68 

2.79 

3-04 
4  .36 

5.62 
6-13 
7.33 

3.25 

5.28 


5.94 
6.05 
3.74 
5.07 
4.30 

4.99 


5.09 
5.71 
2.66 
4  .09 
4  .33 

4  .53 
3.82 
S.36 
3.26 
6.50 

4  .84 

3.51 


3.16 
4  .42 

3.19 
.65 

.50 
.80 
2.14 


3.25 
2  .81 

.11 
1  .72 

.63 


.77 
2.07 


2.24 
.97 


3.05 
4  .02 
I  .70 
3.92 
1  .66 

2.32 
2.64 
I  .52 
2.53 
2.20 

.84 


3.05 
1  .77 
1  .98 
2-11 
.95 

2.27 


1  .82 
2.04 
I  .42 

1  .72 
2.03 

1  .88 
1  -41 
2.10 
1  .45 
2.71 

2.00 
I  .40 


SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GL  OSTER  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTQN 
KE I THVlL  L  E 

KORAN 

L  QGANSPQRT  4  ENE 
Mf.NSFIELO  3  USW 
niNDEN 

MQQRINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

RQDESSA 

SMREVEPORT  DQWNTOW 
SMRE VEPORT  WSO  AP 


BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
J0NES60R0  F  IRE  TQWER 
MARION 

MONROE  F aa  AP 
MONROE  NLU 

RUSTON 

RUSTON—L A   TECH  UNIV 
SPEARSVRLE   FIRE  TOWE 
STERL INGTQN 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


TALL  UL AH 
WINN5BQHQ 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRANO  ECQRE 
HODGES  GARDENS 
L  EESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  E 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BOYCE   3  WWW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRANO  COTEAU 

HINESTQN    A  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  LEE  EXP  ST. 

MAMOU    4  S 

marksville 
melville 
new  roads  5  ese 
old  river  lock 

OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  NO  2 

WQODWORTH  3  SE 


EAST  CENTRAL 


INGS  FIRE  TwR 


A8ITA 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CL IN TON  S  SE 

COVINGTON    «  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREEN WELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  HU 
KENTUOOD 

LSU  BEN-HUO  EXP  STA 

OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  N£»  ] 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SL  I  DELL  W50  RFC 
SPRINQv IL  LE  FIRE  TQwEH 
ZACHARY  ?  ESE 


DRY   OF  MONTH 

1     2     3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.09  .02 
.03  .0* 

.06  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION   I NOE  * 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


SOUTHWEST 

AMCWLLC 

CROWLEY  EXP  STATION 
DC  QUINCV  4  N 
DC  BIOOCR 
Et  IfMLrN 

mAC*6EBBy  g  ssw 

JENNINGS 

UNOCR  3  w 

LA*E  ABTMUR  10  Sw 

LAKE    CHARLES    2  N 

LAKC  CHARLCS  WSO  AO 
lOHQvILLC 

MERhENTAU 
tllTTIC  2  « 
MKMLE 

oberl  in  r  toe  tower 

R0C4CFCLLCR  U.  BCFuG 

SUCABTOun 

SULPHUR 

VEQMU  ION  LOCH 


SSU1 


i  CENTRAL 


BAYOU  SORREL  L3C*. 
CAQVILLC  a  SU 

FRANJ.L IN    3  NU 
JEANCBCTTC    EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


BOOTMVJLLC  WSO 
DQnAl 0S3NVILLC 
BALL  I AND 
MOUMA 

NEW  OBl CANS  NF  USD  CI 

MEM  OBLEANS    W5MO  AP 

N  0  AOBDN  U5FO  CI 
NEW  QBlCANS  ALGIERS 
NEW  BRLEANS  CITRUS 
NEW  OBL CANS  DUBLIN 

NEW  OBLEANS  JEFFEBSON 
NEW  ORLEANS  JOUBDAN 
NCw  ORLEANS  LONDON 
NEW  OBLCANS  METAIBIE 
PABAOIS   7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 
BU ARAN T INC 
BE5EBVE 
SAINT  BEBNABD 
TMI6O0AUX 


6.01 
5.84 

6.  OS 
3.74 
5.07 

4.30 


DAY   OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.26 
3.05 
.10  1.77 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOllOmING  STATION  INDEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

9GE 

tt 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

& 

■ 

NORTHHEST  01 

COT  TON  VALLEY 

MAX 

89 

93 

78 

71 

74 

76 

81 

84 

87 

74 

67 

62 

66 

70 

80 

80 

6B 

75 

81 

86 

85 

86 

83 

81 

76 

78 

80 

85 

85 

84 

85 

79.0 

MIN 

72 

33 

38 

35 

34 

34 

50-2 

LOGANSPORT  4  ENE 

max 

96 

93 

Br; 

''9 

75 

82 

8  1 

9  4 

91 

77 

63 

67 

73 

79 

80 

80 

80 

83 

90 

68 

86 

82 

64 

8? 

81 

83 

88 

89 

88 

85 

8  3 

82  .8 

35 

42 

42 

31 

44 

SO 

43 

52 

51  .6 

MINOEN 

MAX 

90 

96 

81 

74 

75 

nl 

84 

85 

90 

79 

65 

62 

67 

72 

82 

82 

72 

72 

87 

87 

87 

86 

84 

80 

78 

80 

B3 

86 

86 

85 

86 

80.6 

36 

42 

38 

37 

42 

56 

50 

6 1 

57 

6  2 

52.4 

PLAIN  DEAL  INC 

MAX 

89 

94 

81 

73 

75 

72 

82 

83 

89 

76 

68 

65 

68 

74 

61 

82 

71 

78 

84 

B5 

86 

85 

83 

62 

80 

76 

81 

83 

64 

86 

85 

80.0 

MIN 

71 

71 

46 

42 

43 

54 

56 

58 

46 

46 

52 

35 

33 

33 

37 

34 

33 

33 

49 

53 

53 

53 

S6 

57 

63 

47 

48 

44 

44 

52 

53 

48.2 

RED  RIV  VALLEY  EXP  SIS 

MAX 

90 

92 

82 

75 

77 

75 

83 

85 

89 

78 

61 

65 

69 

74 

81 

81 

70 

77 

86 

88 

86 

86 

61 

81 

75 

79 

83 

85 

85 

85 

85 

80.3 

MIN 

71 

74 

48 

43 

43 

59 

56 

59 

48 

51 

54 

37 

34 

39 

45 

36 

35 

35 

47 

SB 

55 

55 

58 

SB 

63 

S3 

45 

47 

61 

54 

61 

51  .0 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MAX 

94 

62 

74 

76 

73 

82 

84 

89 

78 

61 

64 

68 

74 

81 

82 

71 

79 

86 

89 

88 

86 

81 

82 

74 

60 

84 

85 

85 

85 

85 

83 

80.2 

•          •  " 

MIN 

76 

61 

53 

44 

SB 

57 

56 

65 

S2 

54 

44 

39 

34 

37 

46 

37 

34 

51 

55 

56 

54 

56 

55 

62 

58 

51 

44 

62 

58 

S3 

62 

52.4 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

94 

82 

72 

75 

76 

82 

84 

86 

75 

61 

64 

65 

72 

80 

81 

71 

76 

85 

86 

86 

B5 

81 

81 

79 

75 

80 

82 

82 

B3 

8  1 

81 

78.8 

36 

47 

36 

32 

50 

59 

56 

60 

52  .5 

CALHOUN  EXP  STAT  ION 

MAX 

92 

94 

77 

71 

75 

76 

81 

8  3 

8  5 

74 

65 

62 

65 

68 

78 

80 

68 

75 

83 

83 

82 

83 

79 

80 

75 

73 

77 

80 

79 

82 

82 

77.6 

50 

J 

35 

38 

38 

34 

35 

5 1 

53 

55 

S3 

57 

62 

57 

45 

46 

53 

S 1 

57 

49.9 

FARMERVILLE 

MAX 

94 

92 

74 

77 

o: 

82 

86 

B2 

74 

64 

65 

69 

78 

81 

75 

81 

64 

83 

84 

83 

81 

75 

81 

78 

82 

83 

83 

84 

81 

82 

79.9 

7  7 

67 

46 

c  7 

58 

6  B 

66 

39 

36 

39 

54 

40 

36 

48 

54 

57 

6  1 

58 

57 

47 

57 

53 

54 

53 

62 

53.1 

HOnER  EXP  STATION 

MAX 

9  1 

90 

82 

72 

76 

72 

so 

82 

36 

75 

69 

62 

66 

73 

80 

82 

70 

75 

83 

85 

85 

85 

84 

81 

76 

78 

82 

80 

85 

84 

8? 

79.2 

36 

39 

38 

34 

40 

49.8 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

93 

80 

72 

74 

77 

81 

B  j 

84 

73 

64 

64 

6  3 

68 

76 

81 

69 

76 

83 

82 

81 

82 

80 

8. 

76 

73 

77 

80 

80 

83 

8  3 

6  3 

77.5 

34 

44 

37 

33 

45 

SO.  3 

MONROE  NLU 

MAX 

93 

95 

78 

72 

75 

79 

82 

83 

84 

74 

64 

64 

66 

68 

77 

81 

68 

75 

83 

86 

81 

83 

79 

81 

75 

73 

77 

81 

81 

82 

83 

78-2 

MIN 

72 

68 

SI 

43 

45 

55 

56 

59 

52 

48 

53 

37 

36 

35 

36 

36 

33 

41 

49 

54 

51 

48 

49 

57 

60 

57 

44 

44 

52 

SO 

52 

49.1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

94 

93 

77 

71 

74 

75 

82 

83 

85 

85 

63 

62 

64 

69 

80 

80 

70 

75 

84 

79 

82 

83 

79 

79 

75 

76 

78 

82 

83 

84 

82 

78.3 

MIN 

73 

67 

50 

46 

54 

SB 

59 

59 

51 

51 

54 

37 

35 

38 

42 

39 

35 

40 

53 

56 

56 

55 

58 

62 

63 

58 

48 

51 

55 

54 

61 

52.2 

HINNF IELO  2  H 

MAX 

95 

86 

73 

74 

77 

83 

83 

89 

85 

65 

64 

66 

71 

78 

80 

71 

75 

83 

87 

83 

82 

78 

82 

76 

72 

79 

81 

80 

82 

80 

81 

78.7 

■           "  ■ 

MIN 

75 

66 

48 

39 

47 

54 

49 

69 

48 

45 

49 

36 

31 

33 

44 

36 

31 

42 

53 

51 

52 

SO 

55 

59 

64 

51 

45 

54 

56 

49 

55 

49.5 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

98 

95 

73 

77 

7F, 

83 

84 

84 

8  3 

72 

65 

64 

69 

77 

80 

76 

7S 

83 

83 

6U 

85 

82 

82 

82 

74 

76 

81 

81 

83 

82 

82 

79.5 

M  N 

40 

54 

40 

39 

50 

55 

55 

55 

53.2 

EPPS  6  H 

MAX 

92 

94 

7S 

71 

76 

77 

82 

83 

82 

72 

65 

64 

64 

67 

74 

78 

59 

74 

81 

81 

80 

85 

61 

81 

72 

74 

75 

80 

80 

82 

81 

77.2 

37 

43 

37 

36 

43 

51  .8 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

92 

93 

IS 

73 

16 

77 

B2 

83 

80 

73 

65 

64 

64 

67 

69 

80 

80 

74 

80 

80 

79 

82 

80 

83 

76 

69 

74 

76 

7S 

82 

8  1 

77.0 

MIN 

38 

38 

38 

39 

41 

53 

55 

52 

62 

63 

57 

4 

49 

55 

55 

52.2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

MAX 

92 

94 

79 

72 

75 

77 

83 

82 

80 

72 

62 

62 

62 

66 

72 

80 

68 

73 

83 

77 

81 

80 

81 

68 

75 

74 

77 

80 

80 

81 

76.3 

MIN 

74 

77 

S3 

44 

47 

58 

57 

61 

55 

50 

55 

43 

34 

36 

41 

40 

35 

40 

52 

56 

52 

54 

59 

63 

5b 

47 

49 

53 

53 

59 

51  .7 

TBLLULBH 

MAX 

92 

95 

87 

70 

75 

77 

81 

83 

77 

71 

65 

62 

62 

66 

75 

80 

69 

71 

82 

83 

79 

83 

80 

82 

74 

73 

73 

78 

80 

80 

80 

76  .9 

MIN 

70 

68 

48 

44 

49 

54 

5  1 

52 

52 

46 

52 

40 

33 

35 

36 

39 

35 

39 

48 

52 

52 

48 

48 

52 

63 

56 

45 

46 

51 

54 

60 

49.0 

H I NNSBORO 

MAX 

95 

97 

77 

74 

79 

81 

86 

85 

84 

75 

62 

66 

65 

69 

77 

82 

70 

75 

84 

86 

85 

85 

82 

83 

75 

77 

76 

80 

83 

83 

83 

79.4 

"          "  " 

MIN 

72 

72 

49 

43 

48 

55 

57 

58 

51 

49 

54 

40 

33 

36 

39 

38 

34 

36 

52 

56 

52 

50 

50 

59 

62 

53 

45 

47 

49 

52 

62 

50.1 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

92 

93 

78 

76 

72 

76 

70 

85 

6  9 

75 

62 

64 

62 

76 

80 

80 

78 

79 

86 

86 

65 

82 

80 

81 

78 

75 

79 

83 

82 

82 

81 

78.9 

32 

36 

33 

33 

37 

56 

57 

58 

58 

58 

SO 

48 

54 

58 

47.6 

CONVERSE 

MAX 

92 

94 

79 

74 

76 

75 

BS 

85 

9  0 

78 

5  9 

67 

66 

73 

79 

81 

70 

76 

84 

87 

86 

B8 

84 

80 

75 

78 

86 

85 

86 

87 

84 

80.2 

70 

76 

50 

55 

52 

53 

48 

52 

33 

37 

36 

34 

34 

45 

52 

5 

5 

4 

62 

52 

49 

43 

49 

SO 

52 

48.5 

LEESVILLE 

MAX 

95 

95 

85 

73 

77 

77 

83 

86 

90 

78 

62 

69 

67 

74 

62 

74 

76 

80 

85 

88 

86 

85 

80 

81 

79 

60 

84 

as 

85 

87 

85 

81  .1 

MIN 

69 

76 

53 

57 

55 

* 

55 

4 

35 

37 

42 

35 

40 

44 

46 

56 

S3 

4 

60 

62 

55 

52 

54 

S2 

Si  .3 

MANY 

MAX 

93 

94 

79 

72 

75 

7S 

80 

86 

8  9 

75 

63 

68 

65 

71 

77 

79 

70 

75 

83 

85 

84 

83 

82 

81 

75 

79 

80 

83 

85 

83 

84 

79.  1 

MIN 

77 

76 

52 

41 

41 

5  V 

52 

54 

50 

43 

53 

39 

33 

36 

39 

37 

33 

34 

45 

54 

54 

57 

56 

54 

60 

53 

44 

47 

55 

51 

55 

49  .4 

NATCHITOCHES 

MAX 

94 

97 

80 

75 

76 

78 

82 

82 

91 

76 

60 

67 

67 

72 

8  0 

82 

72 

77 

84 

88 

65 

85 

79 

82 

78 

76 

82 

82 

84 

85 

84 

80.1 

MIN 

72 

7B 

55 

49 

49 

58 

57 

58 

58 

57 

54 

4  1 

38 

39 

43 

44 

39 

40 

48 

57 

58 

57 

56 

6/ 

62 

58 

5  1 

52 

56 

55 

6  8 

53.5 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

94 

93 

90 

73 

77 

79 

83 

85 

9  0 

76 

65 

69 

65 

72 

78 

80 

70 

76 

84 

87 

8  5 

82 

83 

8? 

79 

79 

80 

84 

83 

as 

6  2 

80.3 

■ 

MIN 

69 

74 

55 

46 

50 

5  5 

59 

61'- 

57 

54 

50 

45 

37 

39 

42 

43 

3B 

41 

48 

55 

56 

57 

60 

63 

63 

57 

48 

S2 

56 

54 

59 

53.0 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

93 

93 

8  3 

75 

76 

79 

B4 

84 

88 

BO 

64 

69 

66 

70 

76 

80 

73 

73 

82 

87 

84 

83 

80 

78 

77 

73 

79 

80 

83 

84 

81 

79.3 

MIN 

!  3 

77 

54 

49 

53 

58 

57 

62 

55 

S3 

5  5 

45 

39 

41 

46 

45 

40 

45 

51 

59 

6  1 

56 

61 

60 

63 

SS 

50 

52 

58 

56 

56 

54  .4 

BtLAH  f IRE  TOMER 

»6' 

95 

95 

'6 

75 

78 

7  9 

87 

86 

61 

77 

67 

68 

65 

71 

Bl 

74 

83 

77 

65 

88 

85 

85 

63 

6  0 

78 

75 

60 

83 

84 

85 

86 

80.4 

MIN 

78 

68 

52 

46 

51 

60 

57 

69 

32 

49 

66 

41 

38 

37 

39 

38 

42 

42 

48 

57 

57 

53 

60 

61 

60 

56 

4  9 

57 

57 

55 

60 

53.0 

BOTCE  3  MNM 

MAX 

94 

84 

73 

76 

78 

83 

84 

89 

76 

61 

66 

64 

71 

77 

80 

70 

75 

83 

88 

84 

8:' 

78 

81 

83 

73 

77 

81 

82 

84 

83 

80 

78.7 

MIN 

IB 

62 

52 

48 

51 

SB 

SB 

67 

57 

55 

46 

44 

43 

45 

4.' 

45 

43 

8  3 

61 

59 

59 

57 

64 

57 

63 

58 

54 

61 

59 

58 

61 

55.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  1N0EX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

iu 
0 

STRTION 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

!  ? 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

?  3 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

tr 

BUNK  IE 

MAX 

94 

94 

89 

70 

IS 

BO 

82 

85 

90 

75 

71 

69 

64 

61 

79 

70 

75 

83 

86 

64 

82 

80 

81 

65 

73 

60 

Bl 

63 

83 

H  , 

79.4 

niN 

71 

75 

54 

SO 

47 

6  7 

S7 

5  1 

56 

52 

56 

45 

40 

41 

4  4 

41 

4  1 

42 

50 

60 

5  9 

S4 

SS 

6  1 

64 

64 

52 

S4 

S7 

8S 

5  6 

S3.S 

GRAND  COTEAU 

MAX 

92 

69 

72 

77 

BO 

83 

84 

88 

8r. 

72 

63 

69 

75 

79 

73 

B2 

86 

6  < 

ft.' 

ft>' 

BO 

'ft 

74 

6  2 

61 

83 

9  3 

61 

B2 

79. 5 

niN 

77 

71 

55 

48 

5? 

B9 

60 

71 

53 

62 

< ) 

42 

42 

4. 

45 

41 

47 

58 

60 

69 

54 

B 

>  1 

67 

',8 

56 

59 

56 

56 

6  0 

56. S 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

93 

93 

68 

73 

76 

76 

82 

64 

OH 

75 

65 

69 

65 

71 

78 

80 

8  | 

75 

»< 

87 

84 

81 

76 

ft 

79 

75 

6 

61 

9 

84 

6  1 

79.6 

NIN 

69 

76 

54 

44 

43 

54 

54 

55 

S4 

46 

S3 

41 

35 

34 

<8 

97 

35 

96 

46 

56 

BE 

52 

52 

5  9 

59 

55 

48 

SO 

SS 

52 

56 

50.3 

JONESVILLE  LOCKS 

hax 

91 

89 

76 

72 

80 

83 

82 

75 

B  • 

74 

66 

6  1 

67 

67 

E  9 

80 

70 

74 

62 

BS 

BO 

81 

'6 

78 

76 

■'6 

75 

79 

BO 

'9 

87 

77.5 

niN 

72 

71 

S3 

49 

49 

'  H 

62 

71 

56 

54 

S5 

43 

38 

40 

43 

41 

4| 

44 

SO 

52 

60 

56 

56 

61 

62 

52 

50 

S3 

56 

S4 

6  0 

53.9 

L  SU  DEBN  LEE  EXP  SIB 

HAX 

94 

93 

96 

72 

74 

77 

81 

84 

73 

67 

67 

63 

■  B 

78 

6  6 

7? 

80 

84 

6.' 

81 

'6 

7  9 

78 

12 

77 

79 

B2 

92 

65 

78.0 

NIN 

71 

72 

53 

46 

48 

56 

55 

59 

55 

51 

55 

43 

38 

99 

44 

44 

37 

41 

47 

.,8 

ie 

53 

'  ') 

60 

62 

54 

50 

50 

56 

S3 

58 

52.4 

hahou  4  S 

MAX 

91 

B9 

72 

68 

6  8 

6  6 

71 

80 

80 

75 

8  4 

88 

68 

83 

82 

BO 

81 

74 

83 

6  6 

95 

B ' 

66 

84 

80.2 

niN 

77 

71 

54 

54 

63 

4'. 

43 

4  6 

SO 

47 

59 

SI 

S9 

61 

61 

57 

67 

64 

69 

5  6 

7  6 

62 

B  ' 

6  1 

S9.2 

HELVILLE 

MAX 

91 

93 

77 

73 

75 

79 

82 

84 

36 

75 

76 

67 

63 

6  7 

76 

73 

81 

•6 

B2 

81 

81 

79 

77 

77 

Bl 

82 

BO 

B 1 

83 

78. S 

MIN 

72 

74 

55 

48 

50 

55 

60 

60 

58 

SI 

54 

45 

38 

19 

44 

44 

4 

4.' 

46 

52 

60 

55 

B 

61 

63 

55 

49 

52 

54 

86 

62 

53-3 

NEK  ROADS  S  ESE 

MAX 

92 

94 

93 

72 

75 

BO 

82 

BS 

B! 

76 

16 

8  i 

65 

67 

73 

78 

70 

72 

79 

84 

1  1 

80 

19 

6'; 

73 

74 

ft: 

78 

B  1 

92 

» 

78.5 

MIN 

74 

75 

55 

SO 

54 

57 

61 

64 

58 

S4 

57 

47 

39 

41 

•S 

44 

,8 

4.' 

45 

86 

60 

56 

60 

64 

65 

57 

48 

SI 

5  3 

SS 

61 

S4.4 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

92 

93 

92 

72 

7E 

83 

B3 

8  ' 

74 

1  1 

6  1 

63 

70 

12 

8 1 

73 

73 

82 

BS 

60 

- 

6!) 

6  1 

78 

8  3 

6'-. 

79 

60 

62 

8 

79.2 

NIN 

70 

75 

54 

49 

b2 

55 

59 

62 

58 

SI 

58 

45 

37 

1  1 

4 

44 

41 

40 

47 

66 

60 

55 

55 

61 

62 

55 

48 

49 

54 

S4 

54 

52.8 

OLLB  3  SSN 

MAX 

93 

95 

19 

71 

'5 

79 

83 

84 

95 

73 

60 

67 

64 

69 

77 

79 

19 

14 

82 

BS 

6  | 

83 

60 

Bl 

77 

7  2 

77 

80 

6  V 

B 

61 

78.3 

MIN 

66 

70 

S? 

43 

43 

54 

55 

55 

51 

48 

54 

4H 

33 

33 

96 

38 

34 

3  i 

43 

54 

54 

51 

51 

58 

59 

5  3 

45 

46 

S3 

8  2 

54 

48.9 

'  '       1 D  '  ■ .    *>  cc 
HUUUHUK  I  n   /  ;t 

1 6 

'  B 

85 

85 

8  ' 

76 

76 

50 

5  5 

71 

76 

60 

7  1 

75 

64 

B  u 

8  9 

84 

BO 

8  7 

80 

74 

BO 

8 1 

8  1 

H4 

62 

80 .0 

.             m  m 

MIN 

72 

74 

52 

48 

51 

h 

56 

65 

54 

52 

55 

50 

40 

18 

47 

40 

3  9 

40 

49 

5  8 

58 

SS 

55 

59 

60 

56 

50 

SO 

51 

50 

50 

52. S 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

HAX 

93 

94 

90 

74 

77 

82 

85 

82 

B6 

78 

78 

70 

67 

68 

80 

73 

79 

66 

77 

82 

81 

HI] 

69 

73 

60 

81 

'6 

82 

86 

79.1 

M,N 

74 

7S 

54 

46 

50 

56 

57 

56 

58 

48 

57 

SO 

36 

98 

43 

44 

<» 

4 

49 

56 

55 

53 

56 

6  1 

65 

.6 

55 

SO 

54 

55 

6  1 

S3- 4 

BATON  ROUCE  HSO  AP 

MAX 

91 

69 

72 

75 

BO 

82 

82 

84 

77 

72 

68 

65 

66 

7  1 

'6 

70 

12 

78 

82 

7S 

61 

79 

80 

72 

74 

9 

76 

79 

81 

BO 

BO 

77.1 

MIN 

77 

56 

55 

51 

53 

6  6 

61 

70 

56 

53 

55 

47 

42 

44 

48 

46 

4. 

45 

58 

62 

59 

57 

6  7 

66 

63 

56 

51 

57 

51 

S7 

6  1 

56. 5 

BOCALUSfl 

MAX 

91 

94 

87 

72 

76 

B2 

85 

B6 

88 

77 

7  8 

75 

65 

56 

12 

78 

71 

1 3 

78 

8  i 

79 

80 

Bi 

Bl 

75 

76 

8'.. 

77 

■'6 

66 

82 

78.9 

MIN 

70 

74 

53 

46 

46 

51 

55 

56 

54 

46 

J. 

52 

37 

<6 

4  ' 

42 

97 

37 

40 

55 

51 

SO 

50 

62 

63 

56 

50 

SO 

S3 

S4 

57 

50.7 

CLINTON  S  SE 

MAX 

90 

92 

89 

71 

74 

79 

82 

-  : 

81 

75 

7S 

67 

63 

65 

72 

78 

6  9 

7? 

78 

8? 

73 

80 

B9 

6  . 

69 

71 

74 

77 

ig 

6 

.'9 

76.9 

MIN 

73 

76 

54 

48 

51 

SS 

56 

60 

56 

50 

52 

45 

37 

19 

43 

44 

38 

4  1 

45 

58 

57 

55 

57 

6  1 

65 

55 

49 

49 

S4 

54 

6  1 

53.0 

COVINCTON   4  NNH 

MAX 

93 

88 

74 

75 

80 

63 

81 

87 

80 

77 

81 

6S 

66 

72 

76 

71 

16 

83 

BO 

'8 

80 

76 

73 

74 

79 

77 

76 

'6 

BC 

79 

78.0 

MIN 

72 

12 

54 

46 

49 

61 

56 

66 

60 

47 

62 

37 

16 

41 

44 

II 

98 

SI 

56 

4 

57 

61 

62 

63 

6  0 

50 

52 

54 

S3 

B2 

S3. 7 

FRANKLINTON  3  SH 

MAX 

96 

75 

73 

75 

Bl 

84 

84 

87 

77 

77 

E  1 

66 

6  5 

12 

8 1 

70 

73 

'9 

85 

^9 

61 

80 

67 

73 

82 

>8 

61! 

7S 

61 

62 

h  : 

77.6 

MIN 

7S 

65 

52 

45 

48 

62 

56 

68 

SI 

47 

55 

44 

39 

"19 

42 

42 

37 

79 

52 

56 

49 

48 

62 

6  4 

56 

49 

66 

47 

54 

54 

6  1 

S2.I 

MAHMONO   3  NH 

HAX 

89 

92 

92 

72 

74 

79 

82 

8_ 

66 

76 

75 

70 

65 

65 

70 

76 

70 

6  8 

76 

Bl 

75 

78 

7  8 

79 

71 

74 

77 

75 

77 

78 

78 

76.7 

MIN 

74 

73 

55 

46 

49 

61 

56 

66 

59 

48 

60 

50 

37 

37 

42 

43 

36 

)9 

52 

86 

54 

52 

56 

62 

64 

88 

49 

52 

53 

S3 

6  1 

S3. 4 

LSU  BEN-MUR  E»P  STA 

MAX 

91 

12 

B9 

83 

75 

81 

84 

BE 

66 

76 

75 

70 

64 

B6 

72 

78 

6  9 

79 

B  1 

77 

82 

SC 

Bl 

73 

75 

61 

77 

'18 

8. 

81 

78.6 

MIN 

75 

73 

55 

50 

50 

58 

59 

61 

59 

53 

59 

49 

39 

1 9 

45 

1 2 

4  1 

52 

52 

6  6 

54 

62 

64 

67 

5  8 

48 

53 

62 

8  ) 

80 

53.9 

SL I  DELL  HSO  RFC 

90 

9  3 

B  B 

72 

16 

BO 

63 

B2 

67 

7 1 

6 1 

6  7 

71 

75 

71 

70 

8 1 

78 

80 

BO 

73 

78 

79 

'  8 

79 

77  .6 

*          ■  ■ 

MIN 

73 

8 

56 

48 

48 

53 

58 

56 

65 

50 

50 

54 

40 

4 

40 

45 

39 

39 

43 

7  6 

se 

SB 

59 

64 

67 

6  | 

5  2 

51 

S3 

55 

57 

53.8 

SOUTMHEST  07 

CROhlEt  EXP  STATION 

HAX 

93 

93 

92 

73 

76 

81 

83 

BS 

88 

75 

72 

59 

65 

E  9 

76 

78 

70 

62 

86 

83 

82 

81 

81 

79 

75 

92 

81 

63 

84 

67 

79.7 

MIN 

74 

73 

56 

48 

52 

57 

61 

64 

58 

55 

57 

46 

41 

43 

46 

46 

41 

44 

S3 

57 

60 

57 

59 

64 

64 

S7 

51 

53 

53 

56 

55. 2 

DE  DUINCT  4  N 

MAX 

92 

92 

74 

7  6 

79 

84 

B 

91 

89 

70 

70 

66 

7 1 

6 1 

B 

7  5 

82 

8> 

84 

83 

8  3 

80 

82 

77 

81 

63 

84 

8F 

66 

Bl  .4 

MIN 

72 

74 

55 

45 

49 

S4 

57 

60 

SB 

S3 

57 

43 

37 

4 

43 

44 

3  9 

7  9 

50 

S4 

56 

56 

66 

63 

62 

55 

48 

51 

49 

56 

54 

52.6 

OE  R I  DOER 

MAX 

94 

93 

98 

73 

16 

81 

B4 

B  1 

89 

77 

65 

70 

66 

73 

79 

8 1 

12 

76 

84 

8  ' 

85 

84 

Bl 

61 

79 

'8 

81 

84 

84 

6 ' 

83 

80-7 

MIN 

70 

7S 

56 

47 

49 

56 

58 

60 

58 

54 

55 

46 

39 

4 

42 

44 

4'.; 

44 

49 

56 

59 

56 

59 

62 

64 

5  7 

50 

SI 

57 

6  6 

59 

53.8 

ELI2ABETM 

MAX 

95 

95 

95 

72 

7  6 

78 

83 

8^ 

90 

60 

66 

68 

64 

72 

79 

82 

6 1 

64 

66 

85 

84 

80 

80 

79 

78 

82 

Bl 

61 

84 

83 

80.6 

MIN 

73 

73 

56 

48 

SI 

56 

59 

60 

58 

54 

5  5 

44 

40 

4  1 

44 

44 

40 

4. 

53 

6  6 

60 

57 

59 

62 

63 

57 

52 

52 

68 

87 

59 

S4.4 

MflCKBERR T  B  SSH 

HAX 

89 

9". 

B9 

73 

74 

77 

82 

84 

87 

77 

73 

70 

66 

6  9 

71 

12 

79 

B4 

65 

80 

78 

90 

78 

77 

81 

BO 

84 

84 

82 

78.7 

MIN 

81 

79 

61 

57 

St 

66 

67 

73 

64 

64 

64 

50 

49 

53 

57 

57 

5? 

58 

63 

B6 

67 

64 

6  7 

8  6 

68 

64 

62 

68 

66 

65 

70 

63.5 

JENNINGS 

MAX 

93 

94 

92 

74 

74 

BO 

84 

B5 

89 

78 

7  9 

67 

62 

67 

79 

70 

73 

82 

66 

82 

83 

8.: 

82 

80 

79 

81 

82 

61 

61 

81 

79-8 

HIN 

72 

73 

60 

46 

5? 

64 

62 

65 

6  5 

60 

6? 

44 

40 

40 

2 

SI 

46 

47 

57 

61 

63 

59 

60 

64 

64 

6  7' 

53 

54 

'8 

6  3 

62 

S7.2 

LAKE   ARTHUR    10  SH 

MAX 

89 

99 

92 

73 

76 

84 

82 

8  6 

-6 

72 

69 

73 

75 

78 

12 

73 

79 

B4 

84 

83 

6'' 

80 

80 

77 

83 

82 

8  3 

BE 

81 

80-1 

MIN 

72 

78 

60 

53 

SI 

58 

65 

BO 

56 

47 

45 

52 

S3 

49 

48 

50 

58 

62 

63 

60 

60 

61 

61 

62 

66 

55 

61 

61 

65 

SB.l 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

HAX 

92 

9! 

74 

77 

B 

84 

B5 

18 

78 

68 

12 

67 

69 

75 

78 

72 

81 

85 

93 

84 

80 

92 

8  J 

77 

82 

83 

85 

65 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,   or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  PF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     Tht-  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay- 

Bare 

Level 

Wi  nnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publiaSed  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERM I  LI ON     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
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0 

9 

s 

2 

MORGAN  CITY 

73  .  1 

54  . 1 

63.6 

2.2 

64 

18 

37 

1 1 

92 

0 

0 

0 

0 

I  1 

59 

7  .45 

2.72 

30 

■  0 

0 

12 

6 

4 

NEW   IBERIA  S  NH 

73  .4 

53.6 

63-5 

83 

21  ♦ 

33 

1 1 

108 

o 

o 

o 

o 

10 

75 

3.05 

9 

.0 

0 

8 

6 

4 

DIVISION 

63.2 

3 . 1 

9 

57 

5  .8S 

■  0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  HSO 

71  .4 

57.7 

64  .6 

79 

8 

43 

26 

71 

0 

0 

0 

0 

10 

53 

3.72 

2 

■  0 

0 

13 

7 

4 

OONALOSONV 1LLE 

72.3 

52  .9 

62  .6 

1  .9 

81 

21 

38 

1 1 

105 

0 

0 

0 

0 

9 

7S 

3.28 

30 

■  0 

0 

12 

3 

3 

GALL  I ANO 

73.0 

56  -S 

64  .8 

81 

1 

35 

1 1 

81 

0 

0 

0 

0 

1 1 

68 

4  .00 

2 

.0 

0 

9 

5 

5 

HOUMA 

73.8 

55.3 

64  .6 

3.0 

82 

1 

34 

1 1 

86 

0 

0 

0 

0 

7 

)  4 

3. 25 

2.12 

30 

.0 

0 

7 

4 

3 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

71  -S 

54  .2 

62.9 

2.6 

82 

17. 

39 

14 

113 

0 

0 

0 

0 

8 

77 

4  .89 

1  .70 

2 

.0 

0 

13 

7 

3 

N  0  ADBON  HSFO  CI  R 

73.2 

57.7 

65.  S 

4.2 

82 

17 

45 

14 

64 

0 

0 

0 

0 

9 

42 

5.83 

2.45 

2 

.0 

0 

1 1 

6 

4 

PARAOIS  7  S 

73.9 

55-0 

64.5 

82 

17 

37 

1  1 

83 

0 

0 

0 

0 

15 

69 

1  1  .75 

7.25 

28 

.0 

0 

9 

5 

4 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

74  .3 

56.6 

65.5 

81 

8 

36 

1  1 

71 

0 

0 

0 

0 

7 

87 

3.05 

9 

.0 

0 

9 

6 

2 

QUARANTINE 

71  .4 

57.2 

64.3 

79 

1 

34 

1  1 

76 

0 

0 

0 

0 

10 

19 

2.23 

20 

.0 

0 

1  3 

9 

2 

RESERVE 

73. S 

54  .6 

64  . 1 

4.5 

81 

I 

37 

1  1 

86 

0 

0 

0 

0 

7 

72 

3.86 

2.60 

30- 

■  0 

0 

7 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

73.0 

54  .4M 

63. 7M 

83 

17 

36 

1  1 

102 

0 

0 

0 

0 

9 

17 

1  .81 

2 

.0 

0 

12 

7 

5 

THIBOOAUX 

73-6 

54.6 

64.1 

3.3 

83 

1 

38 

1  1 

83 

0 

0 

0 

0 

1  3 

01 

8.92 

4.10 

28 

.0 

0 

12 

5 

4 

DIVISION 

64.3 

2.7 

10 

08 

6.29 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  1 NC  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  Ql 

COTTON  VALLEY 
GlQSTEa  1  U 

HANNA    3  S 

HOSST0N 

KEITHVILLE 

KORAN 

LQGANSPGRT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USW 
MINOEN 

MQOHINGSPORT    1  N 

PLAIN  OEAL ING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

HODESSA 

SHRE VEPQRT  DOWNTOWN 
SHREVEPQRT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCHS 
FARMERVILLE 
HAYNESV IL  L  E   2  WSW 

HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  fire  tower 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 

HUSTON 

RUSTON-L a  tech  univ 
SPEARSVILLE  FIRE  TQWER 
STERL INGTON 
wINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TQWER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  WSw 

SAINT   JOSEPH    EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  5 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MAN  V 

natchitoches 
hosepine  exp.  s 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BQYCE  3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HINESTQN    4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  ExP  STA 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  6  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 
QPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
vIDALIA  NO  2 

WOODWORTh  2  SE 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TwR 
AMITE 

BATON  ROUGE  USO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 
GREENWEL  L  SPRINGS 
HAMMOND  3  NU 
KENTHGQD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL ia 

pearl  river  lock  no  1 
pine  grove  fire  tow£r 
ShEOIQAN  f ire  tower 

sl idell  wso  rfc 
springville  f ir£  tqwer 

ZAChARY  2  ESE 


9.04 
1 1  .26 
10.62 


DAY   OF  MONTH 

12     3      4     5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.02  3.07 
*  2.72 

.27  2.54 

.20  3.53 


.03     .62  1. 


.76     .21  2.57 


.15  4.  10  1  .' 

.29  1.17  3. 

2.09  .06  2. 

.71  .  13  4.1 


.62     .03  2., 


3.54     .  19  4.' 


.56     .35  2.29 
.03  2.45 
.31  1.23 
2.21  1 


T  1  .32 
03  2.00 

.12  3.62 
.09  2.35 
1 . 65  2 . 95 


.  16 


.  13 


2.30 
1  .72 
1  .33 


.03  1.31 
.20  3. 76 
.08  3.06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DC  QL'INCV  A  h 

oe  oiooea 

EL I2ABETM 
HACKBEORY  0  S5U 

JENNINGS 

UNDER  3  W 

LAVE  ARTHUR  10  SW 

LAKE  CHARLES  2  H 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

LONGvlLLE 

WERMENTAU 

niTTie  a  se 

OAK DALE 

06ERL IN  F IRE  TOwER 

ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUGAQTOun 

SULPHUR 

VERHIL ION  LOCK 

VINTON 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SU 
FRANKL  IN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
L AF AYE  TTE  FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  USD 
OOHAL DSONVILLC 
OALL IANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS    NF    W50  CI 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  AD6QN  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
HEW  ORLEANS  ft  TA IB  IE 
PARADIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBOOAUX 


11.31 
8.97 

10.04 
9.67 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


2.90 
2.80 
.03  2.03 
2.32 


10  1112    13  14  15    16  17  1 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.08     .02  2.00 


2.66  .10 


.44  .02  2.00 

.17  l.|7  4.84 

.91  .48  3.63 

1.06  .24  3.16 

.33  .02  2.97 

1.34  .04  3.40 

.90  . 10  3.04 

.3?  3.41 

1.40  .64  3.22 


74  3. 14 

43  4.90 
04  3.39 
43  4.00 
74  2.66  3.61 


.04 


1 .61    1 .07  4.39 

3.16 

1.23     .43  3.20 

.40     .42  4.62 

1.42  9.43 

.4610.20  .30 


I .34  .04  3.00 
.48  .  13  2.70 
.20  1.41  1.41 

2.32     .04  2.44 


1  .43 
2.60 
1  .43 
2.  7S 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
cr 

STPTION 

cc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

82 

72 

62 

63 

75 

74 

74 

77 

75 

51 

56 

70 

69 

64 

72 

73 

6  1 

7  J 

69 

65 

77 

51 

52 

61 

66 

66 

57 

71 

SO 

4  i 

66.2 

MIN 

65 

52 

42 

42 

47 

54 

50 

50 

51 

28 

28 

28 

32 

32 

32 

56 

52 

44 

46 

50 

50 

42 

42 

52 

46 

32 

33 

46 

40 

38 

43.4 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

78 

68 

61 

73 

70 

77 

78 

77 

59 

57 

70 

73 

66 

73 

72 

63 

78 

74 

72 

80 

76 

60 

65 

70 

72 

62 

73 

71 

53 

47 

69.6 

MIN 

64 

47 

44 

36 

58 

51 

47 

53 

46 

25 

25 

iO 

37 

32 

50 

61 

48 

49 

58 

66 

49 

42 

47 

56 

50 

30 

49 

5! 

38 

39 

45  .9 

MINDEN 

MAX 

84 

64 

62 

72 

78 

75 

78 

77 

52 

60 

74 

71 

66 

74 

74 

83 

73 

72 

67 

78 

56 

53 

62 

68 

68 

57 

74 

50 

44 

67.8 

- :  N 

50 

44 

42 

44 

44 

52 

52 

48 

29 

30 

34 

4  1 

36 

40 

56 

55 

51 

52 

58 

SO 

41 

42 

51 

47 

33 

36 

46 

39 

39 

44.3 

PLAIN  DEALING 

MAX 

e  - 

71 

62 

65 

78 

75 

77 

76 

77 

51 

59 

73 

71 

66 

74 

74 

83 

73 

70 

67 

77 

52 

57 

63 

69 

68 

59 

72 

51 

41 

67. 8 

MIN 

64 

SO 

44 

4  1 

51 

54 

48 

49 

47 

24 

25 

27 

34 

32 

34 

56 

47 

43 

46 

58 

50 

4  1 

41 

52 

45 

27 

28 

42 

38 

37 

42.5 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 

84 

74 

6  3 

60 

75 

75 

77 

79 

76 

54 

59 

72 

73 

67 

73 

76 

83 

74 

72 

67 

79 

55 

54 

63 

69 

69 

62 

76 

53 

4  3 

68  .5 

MIN 

62 

51 

47 

41 

49 

53 

48 

SI 

49 

31 

28 

34 

38 

33 

40 

5 1 

52 

49 

4B 

SB 

54 

4  1 

43 

S3 

50 

32 

37 

49 

39 

38 

45.0 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MR  . 

72 

61 

59 

74 

72 

78 

78 

76 

54 

58 

73 

72 

68 

74 

75 

63 

73 

73 

67 

79 

72 

52 

67 

70 

70 

60 

78 

54 

43 

47 

67.7 

MIN 

58 

46 

45 

42 

57 

53 

47 

53 

33 

31 

30 

36 

40 

35 

47 

SB 

SO 

49 

57 

60 

44 

4  1 

49 

48 

46 

33 

46 

43 

38 

39 

45.2 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

Mi  , 

74 

66 

61 

70 

75 

74 

77 

75 

59 

SB 

70 

69 

64 

72 

72 

62 

72 

71 

62 

79 

72 

54 

60 

66 

69 

56 

74 

57 

47 

48 

66  .8 

MIN 

64 

45 

42 

40 

59 

55 

49 

55 

33 

2B 

28 

K 

39 

32 

49 

59 

47 

46 

56 

60 

44 

42 

50 

47 

42 

31 

42 

40 

39 

42 

44  .7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

81 

70 

61 

62 

69 

72 

70 

78 

77 

58 

57 

69 

69 

59 

71 

74 

8  1 

71 

67 

64 

76 

53 

51 

59 

62 

65 

58 

72 

49 

49 

65.6 

MIN 

62 

54 

41 

41 

46 

58 

56 

52 

5  2 

32 

29 

35 

36 

30 

35 

53 

58 

41 

44 

54 

53 

42 

42 

51 

44 

33 

34 

47 

40 

38 

44.4 

FARMERV I LLE 

MAX 

82 

69 

66 

72 

74 

71 

79 

77 

69 

58 

72 

65 

64 

7  J 

74 

8 1 

78 

71 

64 

75 

73 

S3 

60 

60 

63 

62 

73 

71 

47 

49 

66.1 

MIN 

E  • 

52 

42 

44 

65 

62 

54 

53 

48 

35 

30 

35 

37 

3S 

50 

57 

55 

44 

54 

55 

47 

41 

49 

SO 

40 

32 

34 

32 

38 

38 

45.7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

B5 

72 

63 

68 

74 

71 

75 

78 

76 

52 

57 

71 

70 

67 

73 

69 

80 

7  i 

69 

68 

76 

49 

55 

65 

62 

68 

65 

72 

49 

49 

67.3 

MIN 

52 

51 

39 

42 

51 

55 

49 

53 

50 

31 

25 

37 

38 

32 

40 

48 

46 

45 

4B 

47 

46 

40 

41 

51 

44 

30 

40 

45 

38 

37 

43.0 

MONROE  FAB  BP 

MAX 

74 

66 

61 

68 

76 

71 

79 

78 

62 

56 

70 

66 

59 

68 

75 

80 

70 

69 

59 

76 

71 

51 

58 

61 

66 

47 

73 

55 

45 

50 

65.3 

MIN 

64 

47 

43 

43 

56 

57 

54 

52 

39 

33 

29 

36 

38 

32 

44 

60 

52 

44 

54 

58 

44 

42 

48 

46 

45 

33 

42 

44 

39 

42 

45.4 

MONROE  NLU 

MAX 

83 

74 

64 

63 

68 

75 

71 

79 

79 

61 

56 

70 

67 

6 1 

71 

75 

80 

74 

69 

63 

78 

60 

52 

60 

62 

67 

54 

74 

48 

56 

67.1 

MIN 

62 

61 

43 

47 

45 

60 

55 

53 

52 

30 

26 

26 

33 

31 

33 

49 

56 

40 

39 

54 

60 

42 

42 

51 

47 

33 

36 

47 

41 

37 

44  .4 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

71 

65 

62 

72 

72 

72 

78 

74 

57 

53 

7  2 

68 

63 

71 

73 

80 

72 

68 

69 

76 

52 

53 

59 

63 

59 

63 

73 

49 

4  7 

66.1 

MIN 

64 

50 

41 

39 

51 

65 

52 

49 

51 

30 

28 

38 

39 

33 

40 

49 

57 

42 

49 

55 

51 

41 

42 

51 

46 

43 

33 

47 

39 

38 

45.1 

HINNFIELD  2  W 

MAX 

73 

66 

57 

72 

73 

73 

77 

77 

68 

58 

69 

70 

63 

7  i 

74 

80 

70 

67 

62 

79 

71 

S3 

60 

64 

70 

56 

78 

69 

48 

53 

67  .4 

. 

MIN 

62 

52 

41 

38 

59 

53 

49 

51 

45 

28 

25 

3  2 

32 

28 

41 

54 

54 

43 

53 

57 

47 

42 

46 

47 

45 

29 

38 

45 

39 

41 

43.9 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

76 

69 

64 

68 

74 

71 

80 

73 

79 

57 

71 

67 

61 

70 

75 

60 

73 

69 

64 

75 

75 

51 

59 

60 

67 

64 

72 

SB 

45 

52 

67.6 

n : N 

68 

53 

44 

44 

61 

6 

S9 

47 

50 

35 

33 

36 

36 

38 

48 

60 

SB 

44 

55 

56 

43 

43 

49 

49 

44 

30 

38 

44 

38 

40 

46.8 

EPFS  6  N 

MAX 

62 

76 

63 

65 

66 

74 

73 

79 

79 

57 

55 

68 

63 

7  1 

74 

80 

78 

69 

67 

75 

77 

67 

57 

61 

60 

65 

S3 

68 

56 

57 

67. B 

56 

59 

46 

45 

50 

45 

61 

56 

S  B 

34 

30 

37 

37 

36 

41 

52 

55 

51 

46 

46 

43 

45 

45 

49 

46 

33 

34 

37 

4  1 

39 

45.0 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

6S 

75 

63 

66 

67 

76 

74 

BC 

82 

65 

56 

69 

60 

60 

66 

75 

77 

73 

68 

65 

78 

54 

53 

59 

59 

63 

56 

67 

50 

66.0 

M  I  N 

50 

SS 

49 

48 

52 

52 

62 

56 

56 

35 

33 

37 

39 

37 

46 

55 

58 

54 

50 

53 

53 

43 

44 

52 

49 

32 

35 

46 

43 

4  1 

47.5 

SAINT  JOSEPH  ExP  STB 

MAX 

82 

76 

6  ' 

64 

66 

73 

71 

78 

78 

66 

56 

55 

66 

61 

7  0 

75 

80 

70 

66 

64 

79 

70 

S6 

63 

65 

65 

56 

71 

55 

60 

67.7 

- :  ■. 

67 

61 

46 

46 

54 

5  3 

60 

55 

59 

35 

32 

37 

39 

34 

46 

59 

63 

47 

53 

53 

63 

46 

47 

55 

50 

35 

36 

34 

48 

46  .5 

TALLULBH 

MAX 

B2 

75 

63 

6S 

65 

74 

75 

>9 

BC 

67 

55 

68 

65 

61 

69 

76 

61 

71 

67 

61 

72 

60 

54 

61 

60 

64 

54 

70 

53 

66.8 

MIN 

65 

56 

46 

4S 

50 

55 

54 

55 

57 

34 

28 

35 

34 

33 

42 

50 

59 

49 

S4 

60 

44 

44 

52 

48 

32 

33 

50 

45 

42 

46-5 

W I NNSBORO 

i 

82 

75 

64 

67 

66 

76 

74 

80 

80 

66 

58 

70 

68 

62 

L  9 

77 

8 1 

72 

70 

65 

80 

57 

54 

60 

67 

66 

53 

74 

53 

58 

68 . 1 

. 

- : 

68 

62 

42 

45 

49 

59 

57 

55 

56 

33 

28 

35 

37 

32 

37 

S3 

61 

42 

SO 

54 

S6 

44 

44 

53 

43 

32 

35 

51 

43 

41 

46.6 

WEST   CENTRBL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

81 

76 

70 

71 

78 

75 

54 

55 

69 

70 

64 

69 

74 

80 

70 

69 

69 

79 

67 

59 

68 

67 

69 

59 

78 

53 

68.1 

MIN 

55 

SO 

58 

55 

<f 

47 

25 

25 

33 

38 

32 

34 

55 

55 

48 

52 

56 

66 

42 

42 

46 

47 

29 

34 

50 

40 

35 

44  .7 

CONVERSE 

MAX 

81 

72 

63 

57 

71 

71 

75 

78 

77 

56 

58 

70 

74 

60 

74 

13 

83 

70 

69 

80 

66 

56 

63 

66 

72 

63 

76 

69 

68.8 

MIN 

E  : 

S2 

47 

43 

36 

51 

50 

50 

49 

25 

26 

26 

31 

31 

31 

54 

S4 

49 

53 

57 

64 

44 

44 

54 

50 

31 

31 

50 

44 

40 

44  .2 

LEESVILLE 

MAX 

83 

71 

6  7 

58 

75 

75 

74 

77 

7  8 

61 

60 

71 

75 

69 

74 

70 

8 1 

72 

65 

70 

84 

68 

56 

62 

71 

70 

67 

81 

64 

70.3 

MIN 

' c 

53 

45 

40 

50 

50 

51 

62 

31 

29 

33 

37 

33 

40 

59 

65 

49 

56 

58 

68 

40 

47 

55 

51 

35 

44 

55 

53 

45 

4B.I 

MANY 

MAX 

82 

73 

64 

62 

72 

73 

73 

72 

'  3 

57 

57 

70 

73 

70 

73 

73 

82 

67 

69 

75 

81 

58 

57 

62 

68 

71 

65 

80 

56 

SO 

68. 8 

MIN 

62 

52 

42 

38 

49 

53 

47 

52 

SO 

27 

27 

33 

34 

30 

39 

58 

59 

50 

51 

S3 

51 

45 

45 

53 

45 

34 

37 

55 

44 

45.2 

NATCHITOCHES 

MAX 

84 

74 

66 

64 

73 

73 

77 

76 

78 

61 

60 

73 

73 

65 

74 

74 

83 

73 

70 

67 

81 

68 

56 

64 

64 

71 

26 

80 

56 

69. S 

MIN 

56 

54 

45 

43 

47 

57 

53 

55 

51 

34 

31 

35 

4  1 

38 

62 

54 

55 

66 

44 

45 

53 

SO 

37 

40 

54 

45 

41 

48.0 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

83 

72 

6  7 

59 

73 

77 

74 

78 

78 

60 

59 

69 

75 

65 

68 

5  2 

69 

59 

62 

70 

68 

64 

60 

69 

70 . 3 

MIN 

63 

S3 

44 

44 

49 

57 

51 

56 

48 

32 

29 

)5 

42 

37 

47 

52 

64 

S3 

55 

56 

67 

47 

48 

55 

52 

35 

40 

54 

S4 

40 

48.6 

CENTRAL  OS 

Alexandria 

80 

76 

60 

72 

73 

71 

74 

79 

63 

59 

68 

73 

65 

72 

74 

80 

7  0 

66 

67 

Bl 

66 

56 

62 

61 

69 

65 

77 

57 

58 

68.7 

37 

47 

56 

57 

50 

37 

4  3 

45 

SO 

47 

48.9 

belah  f ire  tower 

MAX 

83 

73 

60 

77 

70 

77 

79 

6 

69 

60 

71 

72 

67 

72 

76 

82 

71 

68 

75 

6  ) 

67 

SO 

62 

61 

70 

6  2 

75 

54 

53 

69.9 

MIN 

■  j 

55 

44 

44 

55 

57 

S3 

54 

55 

32 

31 

41 

39 

35 

45 

56 

63 

49 

51 

59 

56 

45 

50 

56 

48 

35 

39 

51 

48 

44 

48-5 

BOYCE  3  HNH 

MAX 

73 

69 

56 

72 

71 

73 

74 

76 

62 

56 

6B 

72 

62 

72 

62 

80 

68 

68 

65 

80 

71 

57 

62 

74 

68 

58 

74 

75 

67 

67 

68.4 

MIN 

54 

51 

48 

49 

49 

55 

54 

6( 

40 

36 

35 

40 

43 

40 

SO 

54 

52 

52 

52 

53 

4B 

48 

55 

56 

50 

42 

3B 

52 

45 

49 

48.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


DRY  OF  MONTH 

o 

(X 

OE 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tx 

BUNK  1 E 

MAX 

B3 

62 

70 

63 

70 

72 

70 

78 

75 

70 

56 

67 

71 

66 

72 

76 

84 

76 

68 

69 

83 



72 

57 

6  3 

62 

69 

57 

79 

71 

64 

70  .6 

MIN 

65 

64 

48 

48 

51 

52 

53 

56 

49 

36 

33 

39 

40 

39 

SO 

55 

63 

51 

52 

57 

56 

48 

18 

56 

58 

39 

43 

49 

SS 

48 

50-4 

GRAND  COTERU 

MAX 

ig 

73 

63 

72 

74 

74 

78 

6  ' 

79 

64 

67 

72 

65 

72 

81 

6'. 

6  6 

68 

6  2 

75 

65 

68 

71 

66 

6 1 

76 

79 

75 

72  .3 

MIN 

EG 

59 

47 

SI 

51 

59 

53 

5C 

50 

36 

34 

44 

41 

38 

S3 

65 

55 

53 

65 

ES 

SO 

53 

59 

S2 

40 

47 

62 

52 

S2.I 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

Bo 

74 

69 

60 

72 

72 

73 

75 

78 

61 

82 

72 

63 

73 

6  1 

73 

60 

62 

70 

66 

72 

78 

57 

58 

70  •  1 

MIN 

59 

55 

43 

43 

43 

56 

50 

51 

52 

31 

60 

47 

S3 

53 

',4 

46 

4 

5G 

49 

34 

42 

55 

51 

46 

49.0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

B : 

76 

67 

57 

71 

72 

70 

78 

79 

64 

58 

66 

66 

65 

72 

70 

82 

71 

68 

67 

82 

70 

56 

■-  M 

58 

62 

55 

73 

57 

60 

67.8 

MIN 

B6 

63 

48 

49 

SI 

56 

56 

55 

54 

35 

33 

35 

43 

42 

43 

43 

58 

51 

48 

S3 

6S 

46 

41 

4', 

53 

38 

39 

54 

50 

4  4 

48.7 

LSU  OERN  LEE  EXP  SIR 

MAX 

B  ' 

76 

66 

59 

70 

■'0 

70 

73 

79 

61 

57 

67 

71 

63 

6  9 

72 

81 

71 

65 

67 

6 : 

66 

S7 

52 

68 

64 

57 

75 

57 

58 

67  .7 

MIN 

64 

56 

46 

46 

51 

66 

51 

SS 

S3 

35 

31 

38 

38 

37 

44 

55 

65 

49 

S3 

56 

65 

47 

47 

56 

SO 

37 

41 

54 

S3 

45 

49.3 

MAMOU  4  S 

MAX 

82 

61 

62 

7  1 

72 

73 

78 

pg 

74 

60 

70 

74 

66 

74 

73 

81 

77 

66 

69 

w  3 

74 

67 

66 

74 

68 

63 

76 

74 

74 

61 

72  •  I 

MIN 

72 

60 

SO 

SO 

EO 

60 

56 

■  J 

56 

38 

3  5 

41 

42 

42 

55 

60 

68 

55 

56 

66 

67 

SO 

55 

61 

57 

49 

SS 

59 

S3 

54 

54  .9 

MELVILLE 

MAX 

B 

81 

72 

67 

72 

72 

72 

18 

80 

70 

60 

65 

71 

65 

71 

75 

B2 

75 

67 

69 

82 

72 

60 

67 

70 

60 

58 

75 

76 

76 

71  .5 

MIN 

B5 

61 

45 

50 

54 

57 

52 

52 

59 

35 

29 

92 

38 

38 

4 1 

52 

56 

52 

53 

60 

67 

49 

SO 

55 

50 

36 

45 

52 

61 

SO 

49.9 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 

8  1 

75 

69 

66 

''0 

7  5 

72 

79 

BO 

72 

59 

56 

72 

64 

B9 

76 

5  5 

BO 

65 

67 

6 : 

71 

6  J 

70 

72 

65 

6  ;: 

77 

72 

76 

71  -4 

MIN 

61 

45 

51 

S3 

55 

52 

S7 

61 

38 

30 

K 

42 

38 

47 

55 

6  2 

54 

52 

57 

66 

S3 

S3 

59 

53 

38 

44 

58 

64 

55 

51  .9 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

8 

75 

67 

62 

70 

74 

70 

76 

79 

68 

58 

68 

70 

70 

65 

75 

81 

74 

75 

79 

81 

72 

56 

6  8 

69 

65 

S7 

7S 

70 

76 

70.9 

MIN 

6b 

61 

45 

48 

5  0 

57 

52 

55 

58 

35 

2  9 

31 

37 

45 

39 

40 

56 

SI 

SO 

53 

66 

48 

45 

;4 

49 

42 

35 

S2 

SS 

48 

48.5 

OLLfl  3  SSH 

MAX 

75 

57 

70 

73 

71 

77 

"6 

60 

58 

EG 

69 

63 

71 

7S 

80 

75 

70 

65 

66 

68 

5  6 

6? 

64 

69 

56 

7S 

S3 

S7 

68-0 

MIN 

63 

55 

42 

47 

S7 

52 

S3 

51 

31 

27 

28 

35 

31 

33 

52 

61 

57 

46 

54 

6  2 

44 

44 

52 

45 

31 

36 

S2 

45 

42 

45. 8 

NOOONORTH  2  SE 

MAX 

82 

78 

68 

60 

72 

71 

72 

75 

79 

64 

i  a 

60 

73 

72 

70 

73 

■'5 

74 

66 

67 

81 

68 

58 

64 

70 

67 

5  8 

66 

59 

62 

68.7 

MIN 

55 

55 

4S 

45 

46 

S3 

SS 

52 

34 

30 

37 

40 

36 

4S 

58 

64 

50 

50 

54 

48 

42 

4 

SS 

SO 

38 

40 

SS 

52 

46 

47.6 

ERST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

MAX 

8 : 

76 

72 

67 

63 

73 

74 

78 

79 

76 

60 

67 

69 

74 

71 

75 

s: 

79 

65 

70 

72 

60 

6  3 

72 

66 

69 

73 

78 

72  .2 

MIN 

B2 

63 

46 

52 

SS 

51 

S3 

55 

Bl 

37 

3  0 

34 

37 

35 

4  4 

52 

6  3 

S3 

51 

58 

60 

57 

57 

63 

SO 

35 

37 

61 

64 

50.8 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

-  g 

7  J 

68 

67 

73 

7| 

76 

78 

71 

58 

65 

71 

64 

68 

74 

80 

79 

56 

67 

8  2 

72 

64 

58 

7| 

65 

58 

74 

80 

75 

64 

70  -6 

MIN 

51 

47 

51 

58 

56 

52 

57 

47 

40 

36 

43 

41 

40 

49 

58 

57 

53 

S3 

66 

64 

57 

5  8 

SS 

49 

40 

43 

63 

60 

54 

52.2 

BOCRLUSA 

MAX 

H 

77 

73 

69 

65 

70 

73 

79 

79 

77 

5  B 

65 

69 

65 

7  0 

76 

81 

79 

65 

66 

BO 

72 

86 

g .. 

74 

66 

4 

71 

81 

78 

71.7 

MIN 

6 

59 

48 

SO 

52 

51 

51 

56 

61 

37 

32 

34 

36 

34 

3E 

44 

6  1 

50 

49 

51 

68 

57 

57 

61 

52 

38 

37 

45 

65 

56 

49.5 

CLINTON  5  SE 

MAX 

BO 

77 

70 

64 

64 

7| 

70 

79 

77 

70 

57 

65 

70 

64 

70 

73 

80 

77 

63 

67 

8  1 

71 

60 

6  7 

72 

66 

;  ( 

72 

78 

74 

70 . 3 

MIN 

BS 

62 

46 

51 

S5 

52 

52 

SO 

BO 

34 

30 

37 

40 

37 

44 

53 

.  4 

52 

SO 

4 

66 

S3 

S3 

59 

51 

35 

4  ] 

55 

66 

52 

50.6 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 

74 

74 

67 

64 

70 

72 

77 

77 

76 

62 

£  4 

70 

6b 

69 

74 

78 

7  8 

68 

69 

76 

74 

67 

69 

72 

68 

60 

BO 

71 

76 

71 

71.2 

MIN 

61 

64 

46 

52 

54 

SO 

53 

54 

48 

29 

35 

37 

34 

4  1 

56 

65 

50 

49 

6  2 

60 

59 

60 

62 

54 

34 

4 

36 

67 

58 

SI  .1 

FRRNKLINTON  3  SW 

MAX 

75 

73 

67 

63 

69 

70 

82 

76 

79 

64 

56 

70 

65 

70 

77 

78 

BO 

72 

66 

BO 

70 

64 

68 

71 

65 

65 

72 

79 

78 

66 

71  -4 

MIN 

50 

59 

47 

51 

SS 

SO 

52 

54 

41 

33 

29 

36 

35 

33 

41 

59 

65 

45 

50 

6  2 

61 

54 

BO 

4  1 

50 

33 

35 

60 

59 

56 

49.1 

HAMMOND  3  NH 

MAX 

18 

75 

70 

63 

S3 

69 

70 

75 

75 

73 

57 

63 

70 

61 

65 

71 

16 

78 

62 

7  0 

78 

71 

56 

69 

70 

65 

65 

72 

76 

74 

69.7 

MIN 

62 

64 

45 

SO 

54 

49 

52 

54 

64 

35 

29 

36 

35 

34 

4  1 

56 

.  4 

SI 

49 

59 

6  8 

S7 

59 

61 

51 

35 

36 

60 

65 

57 

51  .1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

81 

79 

71 

69 

6  8 

73 

73 

78 

79 

71 

56 

64 

70 

65 

69 

74 

81 

79 

63 

6  8 

61 

72 

63 

6  9 

74 

65 

60 

73 

en 

76 

71  .5 

MIN 

S3 

57 

46 

52 

55 

Bl 

51 

55 

62 

36 

30 

37 

4  1 

36 

43 

55 

63 

55 

51 

51 

68 

57 

57 

59 

SO 

38 

44 

S» 

67 

55 

SI  .3 

SL IOELL  HSO  RFC 

MAX 

79 

76 

71 

69 

B7 

71 

74 

76j 

76 

77 

58 

65 

71 

63 

6  8 

74 

79 

78" 

61 

66 

78 

74 

S  9 

70 

73 

68 

57 

71 

80 

74 

71  .2 

MIN 

6? 

66 

49 

SI 

S4 

S3 

S4 

55 

62 

38 

31 

36 

39 

35 

37 

49 

63 

56 

51 

55 

67 

60 

62 

63 

S3 

37 

37 

52 

63 

59 

SI  .6 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

64 

83 

6  6 

64 

73 

76 

77 

B 

79 

66 

60 

67 

72 

66 

74 

74 

B : 

80 

65 

70 

82 

71 

58 

65 

72 

65 

65 

78 

80 

75 

72  .2 

MIN 

ES 

57 

47 

49 

54 

5  7 

54 

60 

57 

35 

32 

41 

40 

42 

50 

57 

64 

56 

54 

6  5 

67 

50 

51 

57 

S4 

41 

46 

61 

69 

56 

S2.8 

OE  QUINCY  4  N 

MAX 

B  3 

74 

6  5 

60 

74 

77 

77 

76 

78 

60 

6  1 

66 

74 

73 

73 

69 

51 

60 

66 

69 

82 

69 

59 

59 

63 

69 

65 

77 

76 

72 

7 1  .0 

MIN 

64 

52 

45 

42 

54 

5  6 

50 

>8 

47 

30 

29 

31 

43 

35 

51 

57 

62 

S3 

SS 

S7 

58 

49 

49 

49 

56 

36 

42 

56 

57 

42 

48-9 

OE  RIODER 

MAX 

63 

72 

-  I 

58 

73 

73 

78 

78 

60 

59 

70 

75 

69 

74 

70 

32 

78 

65 

EG 

82 

69 

5  6 

63 

7) 

66 

65 

77 

70 

64 

70  .5 

MIN 

62 

52 

45 

43 

4  ! 

56 

S3 

56 

SO 

32 

32 

37 

4  1 

38 

4  1 

58 

63 

52 

SS 

56 

67 

48 

4  ■ 

56 

S3 

37 

38 

SS 

55 

45 

49.1 

E  L I ZABE Th 

MAX 

□  a 

76 

R  6 

60 

73 

76 

75 

78 

80 

60 

5  g 

73 

73 

73 

74 

74 

82 

75 

66 

69 

83 

71 

68 

63 

69 

67 

68 

77 

72 

61 

71  .2 

MIN 

64 

57 

4  a 

46 

62 

52 

52 

56 

54 

33 

3  2 

4 : 

40 

38 

44 

59 

64 

52 

54 

58 

66 

47 

47 

56 

S2 

38 

45 

SS 

S3 

57 

50.4 

HACKBERRY  8  SSH 

MAX 

g 

79 

65 

63 

76 

76 

79 

62 

50 

75 

72 

70 

80 

60 

66 

59 

66 

77 

78 

72 

MIN 

72 

54 

51 

49 

52 

B8 

57 

39 

42 

45 

58 

63 

59 

56 

S3 

53 

58 

SO 

69 

57 

JENN 1 NGS 

MAX 

82 

55 

60 

g  g 

73 

75 

77 

80 

61 

56 

6  ~J 

70 

65 

70 

72 

BO 

78 

66 

61 

80 

72 

6  6 

64 

66 

66 

67 

78 

78 

73 

71.1 

MIN 

B2 

57 

57 

48 

49 

51 

58 

S7 

55 

33 

32 

34 

42 

43 

47 

54 

56 

56 

60 

63 

66 

52 

S3 

S6 

57 

41 

45 

62 

63 

57 

52.2 

LRKE  ARTHUR  10  SH 

MAX 

8 1 

60 

g  g 

66 

75 

78 

77 

79 

76 

65 

50 

69 

73 

69 

73 

70 

77 

81 

56 

73 

57 

64 

70 

66 

67 

75 

77 

74 

72.2 

MIN 

55 

58 

5? 

4B 

4  , 

57 

61 

52 

37 

3 

37 

46 

46 

47 

59 

64 

57 

69 

52 

50 

52 

56 

43 

46 

65 

68 

S7 

52-9 

LAKC   CHARLES   HSO  AP 

MAX 

78 

66 

63 

73 

76 

75 

80 

81 

63 

61 

66 

76 

68 

73 

70 

80 

81 

67 

69 

81 

72 

59 

•  4 

65 

66 

62 

79 

80 

74 

65 

71  .2 

MIN 

•  < 

51 

50 

47 

61 

57 

56 

BO 

41 

35 

3  5 

43 

44 

43 

58 

57 

59 

57 

56 

68 

S7 

S3 

SS 

4 

52 

42 

52 

63 

56 

47 

52.4 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

MAX 

B3 

61 

69 

63 

74 

79 

76 

BO 

BO 

70 

65 

70 

75 

65 

74 

73 

6  1 

81 

67 

70 

61 

72 

67 

72 

66 

70 

74 

72 

73 

72.6 

MIN 

63 

55 

47 

45 

5  9 

57 

S3 

61 

54 

35 

32 

3  5 

40 

38 

52 

59 

66 

52 

53 

59 

69 

48 

SO 

56 

S3 

38 

4i 

56 

56 

St 

51 .3 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

- ; 

Bl 

65 

65 

72 

111 

75 

78 

79 

66 

61 

68 

74 

68 

73 

73 

80 

70 

77 

80 

68 

59 

69 

70 

66 

■'3 

77 

79 

77 

72.4 

MIN 

65 

57 

50 

48 

«8 

59 

60 

66 

58 

38 

39 

39 

45 

SO 

56 

62 

59 

57 

65 

65 

54 

S4 

56 

59 

45 

51 

64 

69 

55.2 

VERMIL ION  LOCK 

MAX 

BO 

62 

65 

68 

B 

76 

78 

77 

78 

67 

59 

66 

73 

65 

B9 

73 

BO 

81 

68 

73 

79 

72 

62 

70 

74 

66 

66 

70 

80 

74 

72.3 

MIN 

63 

59 

49 

SI 

53 

St 

56 

59 

60 

36 

34 

37 

40 

40 

4  6 

56 

62 

59 

56 

61 

66 

54 

54 

55 

SS 

41 

< ; 

63 

64 

56 

52.9 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE   2  SM 

MAX 

ei 

78 

72 

69 

67 

73 

64 

79 

80 

75 

6  6 

71 

64 

71 

74 

75 

82 

77 

62 

82 

62 

72 

66 

72 

72 

64 

61 

85 

79 

75 

72.7 

MIN 

B8 

61 

48 

50 

S3 

56 

SI 

54 

60 

37 

32 

39 

41 

39 

49 

56 

64 

56 

SO 

61 

56 

56 

54 

59 

54 

56 

59 

61 

65 

58 

53.  S 

FRANKL IN   3  NH 

MAX 

81 

71 

EG 

72 

75 

76 

80 

77 

71 

59 

65 

73 

71 

75 

76 

80 

52 

64 

69 

82 

74 

65 

10 

73 

6S 

63 

76 

80 

76 

68 

72.5 

MIN 

63 

52 

41 

49 

55 

57 

54 

65 

46 

38 

32 

42 

42 

43 

52 

61 

63 

57 

57 

66 

63 

58 

se 

56 

S3 

42 

49 

62 

59 

54 

53.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


0  1  H  1  I  U  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

JEANERETTE  EXP  STfl 

MAX 

84 

81 

68 

67 

71 

75 

76 

79 

79 

71 

58 

65 

73 

67 

72 

75 

80 

79 

65 

69 

81 

72 

64 

70 

76 

65 

65 

75 

79 

75 

72.5 

M I N 

62 

61 

47 

50 

52 

56 

54 

54 

61 

35 

32 

36 

43 

44 

46 

54 

59 

59 

55 

60 

67 

55 

54 

57 

58 

4  1 

45 

62 

66 

SB 

52.8 

LAFAYETTE  FAA  AP 

MAX 

Bl 

67 

65 

73 

77 

76 

79 

80 

71 

61 

68 

75 

67 

73 

77 

82 

60 

69 

71 

62 

75 

60 

71 

74 

67 

62 

78 

80 

77 

66 

72  .8 

MIN 

67 

SI 

49 

53 

SB 

59 

56 

64 

44 

38 

36 

47 

43 

43 

55 

65 

60 

56 

56 

69 

59 

54 

54 

58 

54 

43 

52 

65 

60 

52 

54.0 

MORGAN  CITr 

MAX 

82 

78 

74 

69 

70 

70 

75 

79 

80 

76 

60 

65 

73 

69 

72 

74 

79 

B4 

68 

72 

Bl 

73 

68 

72 

73 

64 

62 

75 

80 

76 

73.1 

MIN 

61 

61 

49 

49 

52 

55 

55 

57 

64 

42 

37 

42 

48 

46 

49 

53 

63 

59 

57 

61 

61 

48 

56 

59 

56 

48 

48 

59 

68 

60 

54  . 1 

NEW  IBERIA  S  NW 

MAX 

83 

80 

74 

66 

70 

76 

77 

80 

80 

69 

60 

66 

72 

68 

73 

76 

82 

80 

67 

72 

83 

73 

62 

71 

73 

65 

69 

77 

80 

77 

73.4 

MIN 

65 

63 

48 

52 

51 

56 

55 

56 

61 

37 

33 

38 

44 

43 

47 

56 

59 

59 

55 

63 

68 

49 

55 

58 

56 

44 

4B 

62 

68 

58 

53.6 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  HSO 

78 

73 

69 

70 

69 

75 

76 

79 

74 

57 

58 

67 

65 

69 

74 

77 

78 

67 

72 

78 

77 

70 

71 

71 

68 

62 

72 

77 

77 

72 

71  .4 

" :  •< 

68 

63 

55 

55 

58 

55 

57 

62 

54 

46 

47 

45 

55 

53 

55 

64 

66 

59 

64 

68 

64 

64 

El 

59 

59 

43 

46 

66 

60 

60 

57.7 

DONALOSONV ILLE 

MB) 

BO 

78 

73 

70 

65 

73 

73 

80 

80 

74 

59 

64 

67 

70 

71 

75 

75 

79 

6B 

70 

81 

74 

70 

69 

70 

71 

6B 

70 

78 

75 

72  .3 

M  , 

63 

64 

51 

52 

56 

54 

55 

56 

61 

40 

38 

39 

42 

42 

43 

52 

56 

57 

57 

60 

66 

60 

59 

62 

55 

45 

44 

45 

52 

61 

52  .9 

GALL IANO 

"(,  ■ 

81 

77 

73 

68 

70 

70 

76 

77 

79 

77 

59 

65 

73 

66 

5  9 

72 

79 

80 

67 

73 

BO 

76 

71 

72 

73 

67 

67 

75 

80 

77 

73  .0 

MIN 

67 

67 

SI 

52 

S7 

56 

58 

61 

67 

42 

35 

42 

45 

49 

51 

60 

66 

62 

63 

65 

65 

63 

63 

60 

55 

46 

44 

59 

62 

61 

56.5 

HOUMA 

M»  . 

82 

80 

74 

71 

70 

74 

77 

79 

79 

79 

59 

66 

74 

67 

71 

74 

80 

81 

69 

72 

60 

75 

70 

74 

75 

65 

63 

77 

81 

77 

73.8 

MIN 

65 

65 

49 

50 

56 

57 

55 

60 

67 

39 

34 

40 

43 

46 

50 

55 

65 

58 

59 

62 

70 

63 

62 

59 

54 

42 

44 

62 

69 

60 

55.3 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

MM, 

78 

73 

70 

68 

70 

70 

76 

79 

77 

59 

64 

70 

65 

69 

75 

82 

82 

64 

68 

8  1 

75 

67 

68 

72 

64 

56 

75 

80 

78 

69 

71.5 

- ;  -i 

E  9 

57 

49 

53 

57 

54 

50 

62 

49 

46 

42 

45 

43 

39 

45 

57 

63 

55 

59 

68 

64 

62 

56 

56 

51 

44 

47 

66 

62 

57 

54  .2 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

MA> 

80 

74 

7  1 

70 

72 

75 

78 

80 

79 

60 

66 

71 

67 

72 

75 

78 

82 

68 

7  1 

81 

76 

70 

71 

78 

67 

59 

75 

81 

77 

72 

73.2 

r  : '. 

70 

60 

53 

55 

61 

57 

59 

65 

52 

48 

49 

49 

47 

45 

53 

63 

68 

58 

60 

70 

66 

64 

61 

60 

55 

46 

49 

67 

63 

58 

57.7 

PORAOIS  7  S 

-r. . 

H  1 

75 

7  1 

68 

71 

73 

78 

78 

78 

75 

64 

72 

70 

70 

74 

81 

82 

74 

70 

80 

7B 

71 

70 

74 

73 

64 

74 

78 

77 

74 

73.9 

- :  N 

68 

66 

49 

52 

57 

56 

54 

57 

67 

4  1 

37 

45 

40 

40 

46 

57 

65 

54 

57 

67 

68 

61 

59 

58 

52 

4  1 

48 

62 

67 

59 

55.0 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

MA) 

78 

73 

72 

71 

78 

78 

80 

81 

77 

69 

73 

73 

63 

72 

72 

80 

80 

74 

7  1 

80 

77 

77 

74 

66 

61 

73 

80 

79 

78 

69 

74  .3 

M  '  N 

70 

67 

48 

52 

59 

56 

57 

60 

66 

46 

36 

40 

49 

49 

52 

61 

64 

59 

58 

66 

63 

63 

57 

55 

46 

42 

66 

66 

66 

60 

56.6 

QUARANT I NE 

MAX 

79 

78 

73 

73 

68 

67 

72 

75 

78 

71 

58 

63 

67 

67 

68 

75 

74 

74 

70 

7  1 

72 

76 

70 

74 

73 

69 

66 

70 

73 

77 

71.4 

MIN 

68 

63 

48 

55 

46 

60 

60 

63 

64 

47 

34 

52 

54 

53 

51 

62 

64 

64 

51 

60 

67 

63 

62 

60 

59 

52 

47 

62 

65 

59 

57  .2 

RESERVE 

MAX 

81 

76 

77 

70 

70 

72 

72 

79 

79 

78 

59 

65 

72 

61 

70 

76 

80 

80 

62 

76 

75 

74 

66 

7B 

71 

75 

75 

60 

60 

75 

73.5 

-  !  N 

60 

66 

49 

53 

53 

52 

53 

59 

59 

41 

37 

45 

44 

41 

48 

51 

64 

60 

53 

58 

58 

62 

61 

62 

52 

SO 

55 

67 

67 

59 

54.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

78 

74 

72 

68 

70 

76 

77 

78 

76 

72 

62 

70 

65 

69 

73 

82 

83 

70 

70 

80 

74 

69 

69 

73 

70 

64 

75 

62 

76 

73 

73.0 

MIN 

66 

66 

49 

51 

56 

54 

SS 

61 

65 

43 

36 

43 

45 

39 

37 

66 

67 

62 

61 

55 

55 

S3 

43 

63 

65 

59 

54  .4 

THIBOOAUX 

MAX 

83 

80 

75 

70 

67 

74 

76 

81 

BO 

80 

59 

67 

74 

70 

73 

75 

82 

80 

67 

70 

79 

75 

67 

71 

74 

63 

63 

75 

81 

77 

73.6 

MIN 

63 

67 

50 

55 

56 

54 

54 

56 

64 

40 

38 

39 

4S 

46 

46 

52 

63 

60 

60 

59 

64 

62 

62 

60 

55 

42 

44 

SS 

68 

60 

54  .6 

DAY   OF  MONTH 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1977 


CALHOUN  EXP  SIPHON 


CROHLET  EXP  STATION 


LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 


RED  RIV  VBLLET  EXP  SIB 


SAINT  JOSEPH  EXP  SIB 


5       6  7 


OBY  OF  MONTH 


9       10      II      I?      li      14      IS      ie      17      le      19     ?0     21      22     2J     ?<     25     26     27     28     29      }0  31 


67 
•  I 


56 


55 
46 


56 

16 


51 


69 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHINO  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

2  <t  d> 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

a 

1  □ 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

29 

3C 

31 

NORTHHEST  01 

RED  RIV  VALLET  EXP  STA 

E  VAF 

.13 
51 

. 

or 

.09 
33 

.05 
4 

■  03 
14 

.06 
1  7 

.08 

1  1 

.09 
18 

.0 
76 

.12 

73 

.09 
I  1 

.12 

.  1 1 
15 

.  1C 

2  l 

.11 
36 

09 
8 

.16 
66 

.21 
47 

.22 
Of 

.0' 

66 

.10 

56 

.08 
26 

.01 

20 

.00 
22 

.09 

n 

.  1 1 

19 

.12 
77 

.IC 

56 

.Of 
54 

.02 

36 

2.68 
1 206 

NORTH   CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
H  I  NO 

.13 
53 

.00 
41 

.09 
22 

■  05 
29 

.01 
BC 

.OE 

4  0 

.04 

12 

.09 
11 

.  1 . 
41 

■ ;. 

54 

.  12 
38 

.  1 1 

20 

.12 
16 

.06 

!  i 

.09 
28 

.10 

66 

.07 
47 

.16 

30 

■  18 
56 

.Of. 
48 

.09 
48 

■  OP 

6 

.00 

n 

.00 
19 

.08 

00 

.IC 
4C 

.  1  1 
54 

.07 
59 

■  0< 
4S 

S3 

2 . 368 
1 164 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

.17 

.12 

■  00 

.05 

.OS 

.18 

.  19 

■  16 

. :  c 

.  1  0 

.0  1 

.  1  0 

.  12 

.10 

.21 

.13 

.00 

.Of 

.10 

.06 

.05 

.05 

.10 

3.098 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

EVAP 
HI  NO 
MAX 
MIN 

.10 

32 
71 
56 

76 
76 
6: 

.24 
38 
73 
50 

.12 
69 
6B 
51 

■  06 
88 
63 
53 

■11 

41 

75 
57 

.04 

19 
72 
56 

.11 

10 
81 
52 

73 
78 
61 

.20 
82 
74 
39 

.15 
54 
71 
39 

.33 
25 
65 
38 

.0! 

43 

N 
43 

.17 
13 
6! 
43 

.09 
1  9 
BC 
43 

.11 
26 
9  : 
52 

.09 
57 
Jf- 

55 

.IE 
58 

79 
53 

.13 
82 
BC 
52 

58 
Si 
.  <■ 

.  I  ■ 
54 

•g 

65 

34 

71 
58 

.07 

60 
67 
58 

.02 
1  1 
B8 

69 

.0.7 

19 
76 
55 

.01 

05 
6: 
4S 

.06 
31 
66 
43 

57 
87 

41 

.02 
hf 

76 

87 

9C 
75 
57 

1  424 

71  .9 
52.2 

SOUTHEAST  09 

HOUHA 

EVAP 
HI  NO 

.09 
43 

.19 
63 

.12 
35 

.08 
44 

.10 
53 

.07 
27 

.04 
16 

.14 

ie 

.13 
67 

.21 
53 

.12 
34 

.12 
IS 

.12 
18 

.08 

s: 

.08 
23 

-0  3 

21 

.09 
42 

.24 
45 

70 

51 

.06 
54 

. :  E 
•f 

.03 

00 

...4 

1  0 

.09 

1  0 

.00 
13 

.  1  1 

28 

.04 

76 

.IC 
61 

- 

6. 

2. 878 
1  148 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
CL 
2 

<X 

or 
a 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

■ 

n 
*~ 

a. 

LJ 

ae 
a. 

a 

u 

- 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

OBSERVER 

ABBE  V ! LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

n  n  i  t  n     cooinr'C*     r  i  nr  run 

HBITH  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

Q  1 
J  1 

1  a  n 
1  **  U 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

nr  n  urn     r~  t  a  c      t  r»  i  i  f-  r* 

BEAVER  r  I  RE    TOWE  R 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELOH  F IRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

B I ENV I LLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MIO 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

□  UGHL  USA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

RnP.FRS    1   1  AfHNFY 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACH I TA 

9 

J  c 

^  1 
J  I 

Q9 

9D 
c.  U 

1  on 
1  oU 

8A 

8A 

8A 

CGh 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV I LLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILL  I  AM  R .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

3! 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACAD  I  A 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 
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STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSt h\  vi  1  us  ii  Mh  :     in.   sta  1 1  on  [  ndex  shows  observation  times  Ln  Local  standard  time.    During  the  summer  hod  I  hs  some  observers  take  t  be  observai  ions 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
end  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREL  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0. 1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Stat  ion 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  ln  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  ln  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     S-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  ln  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  ln  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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WINONA  FIRE 


NORTHEAST 

8ASTRQP 

EPPS  6  W 

L AXE  PROVIDENCE 

OA*.  GROVE  2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 

TALL UL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GAROENS 
LEESVILLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOwER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
B0YCE   3  UMW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  L  EE  EXP  ST A 

MAMOU    4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OL  L  A  3  SSW 
OPEL0USAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
vIDAL IA  NO  2 

WOODWORTH  2  SE 

EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON   ROUGE    WSO  AP 

BOGALUSA 

CL  INTON  6  SE 

COVINGTON  4  NNW 
FHANKL INTON  3  SW 
GSEENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOO 

LSU  BEN-huR  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWEB 
SHE°ICAN    FIRE  TOWER 

SL  IDE  L  L    WSO  RFC 
5PHINGVILLE  FIRE  TOWER 
ZACHARr  2  ESE 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.56 
1. 12 
30 
.26  2. 

2.31 


2.25 
1.29  2. 
.02  3. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


SOUTHWEST 

A66EYILLE 
CBQULCV  EXP  ST 

Ot    OUINCV   4  N 

0£  BIOOEB 
EL  .  ZA6I  ■- 


hac*6ebby 

JENN  [HQS 

tINDEB  3  w 

LAKE   ABthuB    10  Sw 

LA*E  CMABLE4  2  « 


06EBL  IN  F IBC  TQwEB 

-   •  -     WL      Bl    ■  ■• 

SuGABTQun 

SULPHUR 

vEBniL  ion  toe* 


VIM 


SOUTH  CENTBAL 

OA TOu  SOBBEL  LOCK 
CABVILLE  3  SU 
fbanm.  IN  3  NU 

JEANEBETTE  EXP  STA 
L  AFAVE  TTE    FAA  AP 


SOU TM£ AST  Ofl 

BOOTH v I L  L C  WSO 
DONAi DSONvRLE 
GALL iano 

"Eh  OBlEAns  nf  wso  CI 

NEW  OBLEAHS  USMD  AP 
n  0  aOSON  WSFO  CI 
nCW  OBLEAHS  BLGIEBS 
NEW  OBLEANS  CITBUS 
NEW  OBLEANS  DUBLIN 

NEW  OBLEANS  JEFFEBSON 
NEW  OBLEANS  JQUBDAN 
NEW  OBLEANS  LONDON 
NEW  OBLEANS  NETA  IB  IE 
PABAOIS  7  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 
QUABANT INE 

BCSEBVE 

SAINT  6EBNABD 

TWIOOOAUX 


a.aa 

3.07 

4.00 

3.  SO 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


a.  76 

1  .74 

2.00 
3.20 
.03  1.04 
2.34 

.40  1.46 

.76 

3.43 
3.00 
2.06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNG  STPTION  INOE* 

5 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 
ec 

1 

2 

3 

s 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

£  J 

25 

26 

27 

28 

29 

3  0 

cx 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 

33 

57 
33 

67 
35 

76 
57 

78 
45 

66 
28 

43 

20 

56 
21 

75 
38 

46 

20 

44 

20 

47 

35 

63 
42 

60 
38 

64 
34 

63 
42 

73 
45 

63 
29 

71 
29 

77 
36 

50 

30 

42 
18 

S3 
16 

65 
46 

66 
36 

47 
16 

49 

16 

SO 
21 

46 

36 

42 

36 

48 

42 

57. 8 
32.1 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

62 
30 

70 
35 

'b 
50 

81 

55 

78 
46 

72 
28 

47 

21 

77 
45 

72 
37 

45 

22 

47 
34 

66 
40 

63 
55 

67 
35 

68 
30 

76 
42 

73 
43 

74 

26 

76 

57 

70 

35 

47 

27 

S5 
I  7 

65 
42 

73 
52 

65 
4  1 

50 
18 

50 
!  8 

44 

37 

42 

36 

44 

4  1 

47 
42 

62.7 
36.7 

MINDEN 

MAX 
MIN 

47 

36 

59 
35 

67 
38 

79 
47 

67 
28 

44 

25 

57 
24 

75 
38 

47 

23 

44 

24 

44 

34 

64 
44 

69 
41 

65 
37 

67 
43 

74 
47 

64 

30 

71 
32 

76 
36 

50 
30 

42 

19 

53 
21 

63 
45 

69 
36 

47 

17 

59 
19 

49 
24 

44 

35 

43 

36 

47 
42 

57.9 
32  .9 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

45 

32 

56 
32 

68 
34 

78 
58 

79 
40 

69 
25 

45 

19 

56 
22 

76 
31 

46 

19 

45 

70 

46 
34 

63 
40 

6C 
35 

65 
31 

63 
37 

75 
42 

65 
27 

73 

27 

77 
32 

52 
28 

4S 

15 

54 
IS 

66 
41 

68 
34 

49 
14 

50 
IS 

SO 
25 

47 

35 

42 

35 

46 

40 

58.8 
30.1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  S T A 

MAX 
MIN 

47 

35 

59 
36 

67 
39 

76 
61 

79 
48 

68 
29 

45 

23 

56 
29 

77 
38 

50 
22 

45 

27 

46 

35 

61 
44 

59 
40 

66 
36 

63 
42 

73 
46 

64 

33 

70 
38 

76 
36 

51 
31 

45 

21 

54 
24 

63 
42 

70 
37 

50 
20 

50 
21 

S3 
30 

43 

35 

43 

36 

46 
41 

SB- 5 
34.7 

SHREVEPORT  WSO  BP 
. 

MAX 
MIN 

56 

33 

69 
33 

79 
54 

80 
63 

69 
38 

45 

25 

45 

21 

77 
45 

47 

29 

45 

21 

46 

32 

66 
42 

62 
47 

64 

37 

66 
31 

76 
41 

66 
38 

75 
32 

80 
4  7 

51 
3? 

44 

25 

54 

1  7 

66 
44 

70 
SI 

55 
27 

47 
16 

50 

23 

4S 

36 

42 

35 

46 
40 

47 
41 

59 . 2 
35. 4 

NORTH   CENTRAL  0? 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

62 
36 

67 
36 

76 
53 

60 

58 

71 
41 

47 

27 

46 

23 

73 
34 

57 
29 

46 

23 

49 

29 

63 
41 

59 
52 

65 
37 

66 
37 

72 
45 

69 
39 

71 
31 

76 
49 

SI 
32 

43 

26 

54 

20 

63 
40 

70 
50 

53 
27 

50 
17 

52 
22 

43 

35 

45 

35 

46 
40 

48 
40 

59. 1 
35.6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

49 
41 

59 
37 

67 
41 

75 
61 

79 
52 

67 
29 

45 

23 

55 
26 

70 
38 

45 

21 

42 

23 

51 
33 

62 
43 

58 
49 

61 
39 

58 
43 

69 
47 

62 
32 

70 

4  1 

76 
37 

48 

30 

40 

21 

S3 
22 

62 
44 

69 
36 

45 

17 

48 

21 

47 

27 

43 
34 

43 

35 

45 
42 

56.9 
35. 0 

FARMERVILLE 

MAX 
MIN 

56 
36 

62 
42 

68 
38 

76 
60 

79 
50 

64 

29 

44 

33 

70 
39 

70 
36 

43 

22 

49 

29 

60 
42 

58 

52 

65 
48 

62 
41 

67 
48 

68 
46 

68 

32 

77 
S  1 

73 
36 

47 

30 

S3 
23 

63 
42 

69 

50 

68 
35 

45 

19 

49 

23 

43 

33 

43 
34 

46 
41 

48 

40 

59. 8 
38.1 

HOMER  EXP  STATION 

MB. 

- : 

46 

33 

59 
33 

67 
39 

75 
59 

78 
45 

68 

27 

44 

20 

61 
21 

73 
36 

44 

20 

42 

21 

46 

32 

65 
42 

58 
40 

64 
34 

65 
42 

70 
43 

63 
36 

70 
47 

75 
34 

49 

29 

40 

18 

S3 
24 

69 
35 

46 

18 

50 
21 

49 

31 

45 
34 

42 

35 

48 

40 

57.5 
33.0 

MONROE  f AA  AP 

MAX 
MIN 

59 
40 

68 
40 

76 
55 

80 

63 

72 

42 

45 
30 

45 

25 

69 
45 

55 
27 

37 
22 

49 

27 

57 
42 

57 
54 

57 
41 

49 
41 

68 
48 

68 
46 

69 
33 

76 
51 

51 
35 

40 

29 

51 
22 

61 
40 

70 
55 

57 
26 

45 

22 

47 
24 

41 

33 

42 

35 

43 
40 

46 
42 

56. S 
37.9 

MONROE  NLU 

MAX 
MIN 

5! 
43 

6? 
42 

68 
42 

76 
57 

81 
56 

66 

31 

46 

22 

S3 
24 

71 
40 

46 

22 

34 

23 

51 
32 

59 
44 

59 
53 

59 
39 

55 
42 

69 
48 

61 
32 

71 
34 

76 
38 

49 

31 

42 

20 

51 
21 

63 
45 

69 
37 

46 
18 

47 
18 

48 

30 

42 

33 

44 

35 

48 

42 

57.0 
35.3 

RUSTON-LA  TECH  univ 

MAX 
M  I  N 

48 

37 

60 
37 

67 
44 

75 
60 

79 
50 

66 

29 

47 

25 

57 
30 

70 
37 

47 

22 

45 

29 

49 

37 

61 
43 

56 
43 

64 

39 

64 
43 

69 
46 

66 

32 

70 
53 

77 
35 

54 

29 

43 

19 

55 
38 

65 
50 

70 

56 

22 

49 

25 

49 
34 

43 

35 

43 

38 

45 

39 

58.5 
36.7 

WINNFIELO  2  H 

MAX 
MIN 

64 

33 

66 
36 

76 
47 

81 
67 

75 
53 

58 
30 

43 

20 

71 
40 

69 
38 

45 

22 

52 
26 

65 
41 

59 
53 

59 
46 

61 

36 

69 
38 

69 
46 

71 
27 

77 
4S 

61 
36 

44 

30 

S3 
19 

63 
37 

71 
SO 

63 
36 

48 

17 

SO 
19 

41 
34 

45 

35 

46 
41 

48 
40 

60  .2 
36.8 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 
M  I  N 

60 
44 

67 
42 

76 
39 

79 
64 

77 
53 

62 
30 

44 

24 

67 
38 

66 
36 

41 

20 

44 

29 

6  9 
37 

59 
51 

58 
51 

54 
40 

72 
47 

70 
46 

71 
37 

78 

52 

72 
37 

46 

30 

52 
25 

63 

4  1 

69 

50 

58 
42 

48 

20 

48 

29 

43 

31 

4  3 

35 

44 

41 

47 
42 

59.3 
38.9 

EPPS  6  W 

MAX 
MIN 

53 
42 

60 
42 

72 
55 

74 

56 

78 
53 

66 
30 

44 

26 

54 

30 

67 
35 

39 
24 

36 

27 

51 
32 

58 
43 

60 
52 

55 
35 

54 

36 

69 
51 

61 
38 

66 
40 

75 
38 

48 

30 

41 
24 

50 
32 

62 
47 

6B 
34 

43 

22 

45 

25 

46 

32 

40 

33 

45 

36 

50 
42 

55. 8 
36.8 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

56 
44 

57 
41 

64 
44 

74 

57 

77 
54 

64 

31 

42 

25 

55 
25 

66 

35 

41 

23 

38 
28 

S2 
36 

59 
45 

56 
49 

56 
40 

57 
45 

71 
50 

74 
40 

62 
40 

72 
38 

48 

35 

41 

25 

49 

32 

62 
48 

66 
34 

42 

23 

45 

25 

43 

31 

42 

32 

45 

39 

46 
42 

SS.6 
37.3 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

62 
42 

57 
42 

65 
50 

75 
62 

78 
63 

67 
34 

45 

27 

55 
29 

67 
39 

43 

26 

40 

26 

54 

32 

64 
44 

66 
52 

57 
46 

57 
47 

72 
53 

65 
40 

66 
40 

74 
40 

53 
31 

42 

23 

52 
24 

62 
37 

69 
38 

45 
21 

44 

24 

46 

32 

41 

35 

49 
38 

46 
43 

57.4 
38-1 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

59 
41 

57 
37 

66 
40 

75 
50 

BO 

59 

65 
31 

43 

25 

52 
28 

68 

35 

4  1 

23 

38 

25 

S3 
30 

59 
40 

60 
50 

56 
36 

54 

39 

73 
49 

64 

32 

70 
35 

77 
37 

50 
30 

42 

21 

46 

21 

60 
40 

63 
46 

SO 
26 

47 
18 

45 

23 

40 

32 

47 
34 

46 
42 

56.3 
34.7 

H I NNSBORO 
. 

MAX 
MIN 

55 
40 

60 
40 

67 
45 

77 
57 

a:. 
56 

68 

32 

47 

23 

54 

27 

69 
38 

45 

23 

40 

26 

55 
33 

63 
40 

61 
51 

55 
42 

55 
44 

69 
SI 

64 
34 

70 
37 

77 
39 

54 

31 

45 

22 

S2 
26 

62 
46 

70 
36 

46 

20 

46 
24 

49 

30 

43 

32 

47 

36 

45 
42 

57  .7 
36.  3 

HEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

46 

32 

58 
35 

68 

37 

76 
63 

60 
SO 

68 
29 

45 

20 

56 
26 

73 
41 

48 

21 

44 

25 

60 
35 

63 
45 

59 
37 

62 
35 

61 
42 

72 
45 

63 

27 

69 
31 

50 
78 

42 

15 

52 
20 

60 
46 

72 
39 

60 

IS 

48 

18 

SO 
27 

45 

35 

43 

35 

47 
41 

57.7 
33.2 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

46 

32 

61 

32 

67 
37 

76 
62 

60 
48 

70 
30 

48 

22 

59 

24 

75 
38 

SI 
27 

55 
25 

49 

35 

66 
42 

60 
35 

65 
33 

61 
39 

75 
47 

64 

28 

71 
29 

76 
37 

SO 
30 

45 

19 

54 

20 

63 
49 

72 
38 

64 

19 

50 
20 

52 
20 

45 

36 

44 

37 

45 
42 

60.0 
33.3 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

51 
36 

64 

38 

71 
43 

77 
63 

61 
56 

74 
33 

52 
25 

60 
32 

74 
45 

52 
26 

49 

30 

S3 
33 

66 
47 

61 
39 

66 
38 

64 
40 

74 

55 

66 
29 

73 
39 

77 
41 

56 
30 

46 

20 

56 
23 

65 
S3 

75 
47 

55 
22 

S3 
22 

55 
27 

42 

37 

47 
40 

48 

44 

61.4 

37.2 

MANY 

MAX 
MIN 

48 

32 

62 
37 

70 
40 

76 
50 

80 
50 

70 
30 

49 

22 

59 
29 

76 
43 

53 
25 

42 

29 

53 
32 

66 
45 

60 
37 

64 

35 

58 
40 

75 
47 

70 
26 

72 
34 

77 
36 

53 
29 

44 

18 

55 
30 

65 
40 

73 
20 

65 
19 

S8 
25 

SS 
29 

43 

36 

45 
41 

46 
42 

60.8 
33.9 

NATCHITOCHES 

MAX 
M  I  N 

49 
38 

63 
40 

70 
42 

79 
60 

82 
54 

73 
32 

51 
26 

66 
32 

76 
44 

50 
26 

48 

2B 

51 
33 

63 
44 

60 
42 

65 
40 

63 
40 

75 
49 

68 
33 

73 
35 

77 
40 

53 
34 

53 
25 

57 
26 

64 
45 

73 
44 

54 

25 

50 
26 

53 
30 

44 

36 

45 
38 

4  7 
42 

60.7 
37.1 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 
H  I  N 

54 

37 

63 
39 

70 
45 

77 
60 

80 
61 

74 
34 

52 
2B 

60 
30 

73 
45 

51 
26 

50 
28 

51 

37 

66 
42 

63 
41 

65 
42 

65 
43 

75 
54 

67 
30 

72 
34 

78 
41 

65 
12 

46 

21 

55 
23 

62 
51 

75 
48 

54 

25 

53 
25 

54 

33 

42 

35 

48 
40 

50 
43 

61.3 
37.8 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

S6 
41 

63 
43 

69 
48 

77 
59 

80 

53 

74 

35 

52 
30 

56 
33 

70 
41 

49 

26 

47 

28 

55 
31 

64 
44 

63 
51 

65 
37 

62 
42 

73 
51 

66 
36 

72 
37 

78 
42 

56 
36 

45 
24 

54 

30 

62 

4R 

74 

39 

52 
24 

49 

26 

S3 
32 

43 

35 

48 

39 

48 

43 

60. S 
38.1 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

55 
39 

65 
40 

71 
55 

77 
63 

60 
5B 

74 
34 

52 
26 

57 
37 

7f: 

4  D 

47 

25 

48 

27 

57 
37 

65 
46 

59 
50 

58 
38 

63 
41 

72 
52 

6  7 
35 

76 
46 

79 
40 

66 
3  7 

47 

23 

57 
34 

6  3 
49 

72 
39 

50 
22 

60 
27 

52 
35 

42 

37 

48 

38 

48 

42 

60.5 
36.9 

BOYCE  3  HNH 

MAX 
MIN 

6: 
3B 

69 
46 

76 
55 

79 
62 

72 
46 

60 
33 

50 
31 

69 

60 

SEE 

66 
31 

REF 

46    53  62 
27    29  40 

ERENCE  NOTES 

61     64  61 
40    44  37 

FOLLOWING  5 

72     70  72 
49     44  40 

T  AT  1  ON  INDEX 

76 
52 

58 
38 

44 

32 

63 
32 

58 

27 

73 
44 

58 
34 

48 

26 

50 
7  8 

44 

37 

47 
38 

47 
38 

49 
42 

60.3 
39.  1 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

DECEMBER  1977 


DRY  OF  MONTH 

a 

STRT [ ON 

| 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

1  4 

1  5 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

?4 

30 

31 

> 
a 

BUNK  IE 

ifli 

60 

62 

69 

71 

61 

76 

51 

56 

70 

47 

4  4 

54 

67 

63 

89 

63 

75 

71 

71 

79 

57 

46 

61 

56 

75 

so 

SO 

S2 

49 

61 

60.8 

M  ]  N 

43 

42 

47 

60 

66 

36 

30 

3 1 

4  4 

27 

28 

32 

45 

44 

47 

49 

54 

37 

4  n 

4  3 

j', 

22 

12 

49 

47 

26 

26 

30 

36 

43 

39  -8 

GRAND  CO  if  flu 

MAX 

63 

69 

76 

80 

76 

68 

SI 

72 

68 

46 

6  6 

66 

71 

73 

65 

75 

75 

7  0 

76 

71 

so 

54 

66 

74 

70 

50 

54 

52 

54 

55 

62 

64.9 

MIN 

43 

45 

45 

60 

60 

33 

30 

46 

43 

28 

29 

36 

6b 

52 

46 

47 

45 

41 

61 

45 

33 

2  7 

49 

6  1 

42 

26 

32 

27 

38 

48 

4  6 

42.4 

H | NESTON   4  NNE 

MAX 

54 

62 

69 

78 

60 

73 

51 

57 

70 

52 

4H 

56 

65 

6  1 

65 

63 

73 

69 

71 

55 

45 

54 

63 

74 

S3 

SI 

S2 

41 

47 

47 

60.6 

MIN 

36 

38 

4  I 

5  9 

61 

31 

24 

26 

43 

24 

25 

35 

4  3 

42 

34 

49 

4S 

32 

36 

4  | 

2  B 

20 

2 1 

4  6 

4  3 

2 1 

24 

2S 

15 

19 

42 

35  .8 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

SB 

60 

68 

77 

79 

72 

49 

55 

'0 

45 

42 

49 

66 

65 

56 

6  9 

74 

6  9 

69 

7  | 

55 

46 

52 

61 

73 

62 

48 

SO 

43 

80 

48 

59.  3 

M  1  N 

4? 

4 1 

45 

58 

5  6 

35 

30 

33 

34 

26 

26 

29 

42 

51 

46 

46 

5! 

37 

19 

42 

3;> 

26 

10 

4  6 

49 

24 

/  1 

30 

1  : 

4  0 

4  3 

38  .5 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIB 

89  i 

55 

60 

68 

76 

79 

72 

50 

55 

69 

48 

43 

61 

64 

6  3 

58 

62 

73 

68 

10 

77 

54 

43 

62 

64 

74 

SI 

47 

SO 

44 

47 

47 

59.2 

MIN 

40 

43 

45 

59 

62 

35 

26 

32 

43 

25 

24 

34 

42 

51 

J  1 

39 

6  i 

33 

16 

42 

35 

24 

2  9 

4  b 

45 

24 

25 

30 

»b 

4 

4  . 

38  .0 

HAHOU   4  S 

MAX 

64 

68 

75 

78 

7B 

72 

49 

72 

69 

46 

54 

68 

70 

60 

64 

76 

71 

71 

76 

n 

52 

52 

6  9 

73 

70 

62 

53 

48 

52 

52 

56 

63.9 

M  1  N 

46 

50 

S7 

64 

72 

40 

32 

49 

46 

28 

30 

42 

57 

SO 

43 

46 

6: 

42 

51 

45 

40 

27 

4  8 

65 

31 

36 

31 

37 

40 

47 

46 

45 . 1 

MELVILLE 

MAX 

67 

62 

71 

>9 

80 

78 

59 

55 

69 

50 

47 

55 

69 

72 

67 

72 

75 

12 

M 

7  6 

56 

45 

5  3 

70 

72 

44 

46 

SI 

47 

6  2 

S4 

62.4 

M  1  N 

42 

44 

47 

60 

65 

37 

30 

34 

36 

27 

29 

34 

38 

5 ; 

46 

45 

50 

3  6 

37 

45 

3  7 

2  6 

2  7 

4  7 

42 

25 

25 

30 

3', 

4  2 

4  4 

39  •  1 

NEW  ROflOS  S  ESE 

MAX 

6B 

65 

71 

76 

82 

78 

51 

57 

70 

52 

47 

56 

66 

73 

57 

64 

77 

73 

73 

78 

57 

48 

E  3 

68 

75 

85 

50 

53 

47 

S3 

54 

62  .9 

MIN 

44 

45 

48 

57 

65 

39 

31 

3  i 

47 

2'' 

2  1 

27 

4  4 

53 

44 

44 

50 

36 

4  2 

45 

15 

25 

39 

47 

45 

2  b 

24 

30 

37 

4  3 

46 

39  .  B 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

63 

62 

69 

77 

81 

77 

49 

54 

70 

48 

46 

59 

68 

69 

58 

6  5 

'6 

72 

72 

76 

55 

4  4 

52 

64 

73 

65 

47 

SO 

4  4 

52 

SI 

61.3 

n  i  n 

43 

36 

45 

65 

6 1 

37 

29 

29 

43 

27 

26 

31 

43 

52 

45 

42 

62 

34 

35 

45 

35 

22 

22 

4  b 

46 

23 

24 

24 

3  1 

4; 

4  1 

37  .9 

OLLfl  3  SSN 

MAX 

54 

62 

66 

77 

81 

70 

48 

54 

70 

46 

43 

57 

64 

59 

54 

6  1 

70 

6  3 

71 

7  6 

S4 

43 

54 

6  2 

71 

49 

49 

SO 

41 

46 

47 

58. 6 

- : 

40 

39 

40 

56 

55 

31 

23 

24 

40 

24 

24 

32 

45 

49 

36 

37 

50 

30 

31 

40 

31 

20 

2  > 

4  b 

40 

21 

21 

21 

35 

36 

42 

34.9 

HOOOHORTH  :  SE 

MAX 

57 

62 

70 

79 

80 

71 

5? 

60 

70 

50 

45 

52 

65 

66 

62 

62 

73 

74 

71 

11 

56 

47 

SS 

65 

74 

52 

S3 

43 

50 

48 

61  .4 

•          ■  ■ 

MIN 

39 

38 

45 

58 

55 

34 

30 

3  i 

35 

25 

27 

29 

42 

42 

36 

41 

SI 

36 

40 

35 

33 

25 

32 

4  6 

45 

24 

27 

29 

34 

40 

40 

37  .0 

EAST  CENTRAL  06 

SMITE 

MAX 

75 

66 

70 

76 

80 

62 

53 

54 

b5 

53 

46 

56 

68 

70 

65 

70 

75 

74 

70 

77 

59 

49 

S4 

62 

72 

5  b 

50 

SS 

52 

55 

64 

63.8 

M  ]  N 

45 

46 

50 

56 

64 

39 

27 

32 

47 

25 

26 

31 

39 

56 

46 

50 

SS 

35 

39 

4  2 

33 

2  4 

26 

4  6 

52 

24 

7  4 

29 

34 

39 

47 

39.5 

BATON  ROUGE  N50  flP 

MAX 

62 

68 

76 

80 

60 

58 

52 

68 

66 

46 

54 

65 

72 

61 

65 

73 

71 

08 

75 

68 

44 

49 

66 

69 

68 

46 

SI 

41 

52 

54 

63 

62-3 

MIN 

47 

47 

56 

6 1 

b  7 

35 

30 

46 

36 

29 

30 

)6 

57 

52 

48 

48 

50 

40 

4  7 

43 

33 

28 

46 

52 

36 

30 

29 

37 

16 

5  1 

49 

43.0 

BOGALUSA 

MAX 

67 

64 

70 

77 

79 

84 

51 

52 

65 

53 

46 

58 

68 

7  0 

67 

70 

76 

74 

70 

77 

58 

46 

52 

60 

76 

49 

54 

43 

57 

6  b 

63-3 

MIN 

46 

43 

46 

53 

59 

36 

28 

29 

4  1 

26 

26 

26 

12 

5b 

48 

SO 

57 

36 

38 

4  4 

34 

2  b 

27 

4  ' 

2  4 

24 

33 

40 

38 . 2 

CLINTON  S  SE 

MAX 

65 

62 

69 

77 

80 

79 

50 

55 

65 

51 

47 

56 

65 

73 

69 

65 

74 

73 

69 

74 

56 

46 

62 

6  2 

72 

54 

49 

SI 

42 

63 

SS 

61  .3 

MIN 

43 

43 

46 

51 

64 

36 

27 

30 

46 

25 

26 

31 

42 

55 

47 

46 

55 

34 

38 

44 

33 

24 

30 

47 

SO 

25 

24 

29 

3b 

4 1 

46 

39  -  3 

COVINGTON  4  NNM 

MAX 

65 

68 

76 

77 

61 

74 

52 

6  5 

65 

46 

56 

67 

70 

66 

69 

74 

73 

66 

75 

68 

5! 

50 

62 

10 

66 

SO 

56 

46 

68 

62 

6S 

64.4 

M  I  N 

45 

42 

47 

54 

70 

40 

25 

36 

46 

2  7 

2  b 

32 

53 

S3 

45 

51 

S8 

32 

39 

4  9 

33 

23 

3 1 

58 

SO 

2  3 

22 

30 

39 

39 

46 

40  .8 

FRANKL INTON   3  SH 

MAX 

64 

70 

76 

79 

83 

54 

53 

64 

62 

47 

57 

66 

70 

70 

66 

74 

76 

10 

79 

74 

47 

54 

61) 

6  9 

68 

46 

54 

42 

56 

63 

64 

63.9 

M  I  N 

45 

44 

48 

56 

54 

29 

26 

42 

32 

24 

2  7 

30 

52 

51 

47 

SO 

42 

32 

39 

36 

30 

24 

30 

56 

33 

24 

2  3 

31 

37 

45 

47 

36  •  4 

HAMMOND   3  NH 

MAX 

66 

63 

68 

74 

76 

78 

SI 

se 

65 

6  2 

45 

55 

65 

69 

65 

64 

70 

69 

64 

73 

58 

46 

52 

61 

70 

66 

52 

54 

4  4 

56 

60 

61  .2 

MIN 

43 

43 

49 

54 

66 

40 

25 

36 

45 

27 

26 

33 

48 

5b 

44 

49 

44 

'4 

40 

48 

32 

24 

)2 

5  ] 

51 

24 

24 

31 

37 

4  1 

4  6 

40.2 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 

MAX 

76 

66 

69 

77 

6 

79 

51 

57 

68 

52 

48 

S7 

66 

72 

6  2 

6  1 

75 

12 

70 

75 

56 

47 

54 

66 

72 

60 

54 

54 

50 

S7 

SB 

63  .5 

MIN 

49 

44 

47 

56 

64 

40 

29 

22 

42 

28 

29 

33 

44 

56 

41 

45 

SO 

36 

44 

48 

36 

24 

31 

47 

S3 

27 

23 

36 

37 

49 

49 

40.6 

SL IDELL  NSO  RFC 

MAX 

67 

66 

67 

77 

77 

80 

53 

51 

66 

61 

48 

57 

65 

67 

68 

68 

73 

74 

66 

75 

59 

48 

SO 

62 

68 

60 

49 

S7 

4'. 

6  1 

64 

62.9 

■          ■  ■ 

47 

6 1 

64 

4  3 

29 

2  9 

39 

28 

27 

29 

39 

5  5 

44 

45 

5  6 

38 

36 

4  4 

36 

26 

27 

4  9 

57 

25 

25 

25 

35 

4  1 

4  h 

39 .  B 

SOUTHWEST  07 

CROHLEt  EXP  STATION 

MAX 

65 

63 

71 

77 

BO 

7B 

53 

61 

72 

52 

47 

55 

6  9 

73 

66 

66 

76 

73 

72 

76 

68 

47 

S3 

68 

74 

66 

SO 

54 

48 

54 

82 

62.8 

43 

4  S 

SO 

6  0 

6b 

39 

31 

35 

46 

26 

26 

34 

45 

46 

43 

45 

54 

37 

42 

45 

35 

25 

30 

50 

52 

27 

27 

33 

36 

46 

45 

41.0 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

59 

63 

70 

78 

78 

77 

S3 

66 

73 

54 

51 

56 

67 

70 

67 

63 

74 

68 

72 

77 

57 

49 

5S 

63 

76 

54 

56 

56 

43 

SO 

S2 

62.8 

42 

49 

b  0 

62 

35 

27 

3] 

42 

2  7 

30 

3  7 

4  4 

40 

42 

43 

52 

30 

34 

42 

3  3 

22 

27 

54 

49 

26 

25 

32 

35 

36 

4  4 

IB  .3 

OE  RIDOER 

MAX 

64 

62 

71 

77 

91 

"5 

55 

60 

78 

53 

50 

52 

66 

64 

65 

65 

64 

6  1 

74 

77 

56 

47 

56 

6  1 

75 

SS 

53 

SS 

42 

48 

50 

62.0 

2  H 

33 

46 

26 

2  9 

35 

46 

42 

43 

45 

53 

33 

39 

4  1 

33 

24 

27 

6  1 

49 

27 

26 

36 

36 

4  4 

39 . 5 

EL  1  ZABE  TH 

MAX 

61 

63 

70 

77 

6': 

76 

52 

61 

72 

51 

5C 

54 

68 

64 

64 

65 

75 

73 

73 

77 

56 

45 

66 

50 

53 

43 

45 

58 

61  .8 

MIN 

40 

42 

42 

5  0 

6  5 

36 

3  0 

31 

45 

27 

27 

3  3 

46 

45 

40 

40 

54 

31 

33 

42 

32 

24 

31 

27 

32 

16 

4  J 

4  3 

38  .0 

HACKBERRT  8  SSw 

MAX 

63 

63 

77 

7  ' 

53 

66 

72 

S3 

52 

63 

69 

64 

63 

72 

74 

57 

49 

6b 

67 

71 

5' 

IB 

56 

49 

SI 

52 

61  -3 

47 

56 

40 

43 

52 

32 

34 

47 

50 

47 

49 

4  6 

47 

39 

31 

35 

65 

53 

36 

38 

39 

38 

48 

47 

44.0 

JENNINGS 

MAX 

6  2 

60 

71 

16 

'8 

'5 

51 

60 

73 

50 

44 

53 

6  6 

1  1 

se 

6  0 

73 

71 

66 

75 

SS 

46 

66 

10 

75 

86 

47 

S3 

48 

8  3 

S2 

61  .8 

4 

47 

30 

29 

34 

44 

47 

43 

45 

47 

41 

4b 

45 

35 

27 

3  1 

57 

52 

26 

29 

30 

38 

4  1 

45 

40.9 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

MAX 

64 

62 

70 

75 

16 

79 

53 

59 

69 

50 

46 

55 

65 

69 

61 

66 

71 

71 

66 

13 

57 

49 

5  b 

10 

5  » 

52 

55 

47 

47 

54 

61  .5 

MIN 

35 

36 

4  R 

30 

32 

34 

45 

50 

43 

44 

54 

47 

57 

47 

36 

31 

3  ; 

62 

)2 

32 

30 

36 

36 

4  < 

42.6 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

64 

71 

76 

79 

79 

57 

54 

73 

68 

50 

55 

69 

73 

66 

63 

75 

6  9 

59 

76 

60 

60 

64 

55 

72 

63 

50 

87 

45 

52 

8  2 

62 

63.5 

37 

33 

(,  2 

37 

29 

34 

42 

56 

46 

44 

47 

45 

39 

62 

39 

33 

27 

4  4 

63 

39 

3 1 

31 

36 

4! 

48 

46 

43.1 

OBERL IN  FIRE  TOHER 

MAX 

69 

63 

70 

78 

80 

8'. 

S3 

63 

72 

51 

48 

55 

68 

71 

6  2 

66 

16 

73 

72 

'6 

'•8 

49 

57 

70 

75 

6  6 

SI 

56 

45 

5  0 

SO 

62.9 

52 

6  2 

6  1 

36 

2  9 

3  9 

45 

27 

29 

31 

60 

45 

39 

44 

66 

35 

51 

43 

32 

25 

34 

56 

SI 

28 

27 

37 

16 

43 

44 

4  1  .0 

ROCKEFELLER  ML  REFUCE 

MAX 

68 

64 

74 

16 

78 

74 

54 

66 

73 

53 

47 

S4 

62 

74 

62 

65 

74 

6  9 

71 

'6 

68 

59 

63 

70 

69 

69 

56 

51 

S7 

SS 

65.0 

n  ;  s 

47 

48 

52 

66 

6  9 

42 

37 

41 

51 

31 

33 

37 

46 

SO 

45 

48 

SS 

44 

64 

49 

)8 

30 

43 

63 

33 

34 

36 

37 

46 

46 

45.1 

VERMIL ION  LOCK 

Mfl  « 

66 

64 

69 

78 

91 

1 6 

57 

67 

71 

55 

55 

S6 

65 

71 

71 

71 

75 

71 

69 

76 

54 

56 

66 

70 

74 

62 

SO 

57 

64 

62 

86 

65.3 

■ 

45 

46 

° 

6 

50 

2  9 

33 

47 

5  3 

46 

43 

54 

44 

46 

47 

38 

3  j 

31 

52 

52 

29 

29 

31 

36 

4  4 

47 

42*4 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SN 

MAX 

65 

66 

76 

76 

76 

81 

52 

',6 

6  8 

54 

49 

sa 

65 

71 

6  5 

69 

71 

73 

70 

n 

S7 

48 

54 

10 

72 

6  0 

50 

56 

49 

S7 

6  8 

63.6 

n : '. 

50 

44 

48 

46 

5  9 

40 

31 

33 

47 

27 

29 

32 

47 

55 

45 

44 

5  1 

36 

45 

47 

.8 

25 

30 

46 

40 

2  8 

2  6 

30 

35 

46 

<■ 

40.2 

FRANKL IN  3  NH 

MAX 

65 

71 

76 

77 

7  9 

61 

S7 

•  9 

68 

47 

96 

70 

74 

66 

66 

76 

72 

6  8 

75 

66 

6  b 

6,' 

71 

65 

SI 

67 

45 

64 

60 

69 

65.1 

MIN 

44 

46 

52 

50 

6! 

38 

34 

48 

42 

2  9 

33 

39 

60 

50 

46 

43 

49 

42 

63 

1  ' 

33 

26 

6  9 

40 

31 

2  9 

39 

41 

SO 

49 

42.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INOEx 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER 


DRY   OF  MONTH 


0  f  n  1  1  Ul\ 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JE ANERE T  TE  EXP  SIB 

66 

65 

69 

77 

76 

78 

52 

59 

70 

SS 

49 

56 

67 

74 

61 

67 

7S 

71 

66 

75 

56 

47 

SS 

67 

73 

62 

SI 

56 

47 

62 

S4 

63.2 

MIN 

44 

44 

48 

50 

65 

41 

32 

32 

45 

29 

29 

34 

42 

48 

48 

47 

S3 

39 

42 

49 

3S 

26 

29 

53 

54 

29 

29 

29 

36 

46 

48 

41  .1 

LAFAYETTE   FOR  RP 

MO  . 

65 

71 

79 

80 

79 

60 

54 

73 

66 

50 

5B 

69 

77 

62 

67 

76 

74 

71 

77 

68 

49 

S3 

71 

76 

66 

SO 

56 

44 

60 

55 

66 

65.3 

MIN 

46 

4B 

57 

64 

60 

16 

35 

53 

38 

33 

33 

42 

59 

54 

49 

51 

50 

41 

S3 

42 

34 

30 

45 

62 

38 

32 

32 

38 

42 

50 

49 

45.1 

MORGAN  CITY 

MAX 

79 

78 

76 

69 

76 

69 

74 

60 

47 

58 

72 

50 

58 

57 

50 

64 

5  7 

64  •  1 

48 

48 

49 

47 

64 

44 

35 

36 

57 

32 

32 

36 

45 

5S 

49 

47 

54 

40 

4  0 

55 

39 

29 

31 

52 

32 

34 

38 

40 

41 

50 

43.3 

NEH   IBERIA  S  NH 

MAX 

6B 

65 

70 

78 

80 

79 

53 

62 

69 

54 

46 

56 

69 

76 

65 

67 

75 

72 

70 

76 

57 

49 

54 

65 

75 

60 

SI 

SS 

57 

60 

55 

64.2 

■ 

MIN 

45 

46 

52 

46 

68 

43 

33 

38 

48 

31 

32 

36 

43 

S3 

47 

47 

58 

39 

S3 

49 

35 

27 

32 

52 

55 

30 

29 

33 

40 

50 

48 

43.2 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV [ LLE  HSO 

MAX 

61 

67 

75 

75 

77 

64 

S4 

67 

69 

49 

53 

68 

72 

67 

66 

73 

72 

68 

72 

64 

48 

SO 

64 

70 

66 

46 

S2 

50 

63 

63 

60 

63.4 

MIN 

51 

51 

S3 

64 

63 

42 

41 

4B 

47 

39 

44 

49 

56 

54 

53 

50 

51 

45 

SS 

47 

38 

32 

38 

56 

43 

35 

32 

43 

47 

S7 

SI 

47.6 

OONALOSONVILLE 

MAX 

68 

65 

70 

76 

80 

80 

52 

54 

69 

56 

44 

S3 

6S 

72 

66 

69 

76 

74 

76 

78 

59 

42 

58 

61 

69 

69 

50 

54 

56 

60 

S8 

63.8 

M  N 

45 

46 

SO 

61 

63 

44 

34 

34 

54 

31 

32 

33 

44 

55 

50 

51 

54 

42 

43 

54 

39 

30 

31 

41 

59 

30 

28 

29 

44 

4S 

48 

43.4 

BBLLIBNO 

MAX 

70 

63 

67 

76 

78 

80 

55 

58 

72 

67 

48 

52 

70 

71 

66 

66 

76 

75 

63 

74 

60 

49 

59 

68 

71 

70 

62 

56 

52 

64 

63 

65.3 

MIN 

48 

49 

54 

65 

71 

48 

34 

37 

SB 

32 

34 

38 

48 

49 

50 

51 

52 

39 

42 

53 

36 

26 

38 

42 

59 

41 

29 

35 

42 

49 

51 

45.2 

HOUHR 

M  A « 

69 

65 

70 

78 

79 

Bl 

55 

60 

72 

57 

47 

54 

67 

72 

67 

71 

77 

70 

70 

76 

S9 

49 

S7 

70 

72 

66 

49 

58 

52 

65 

63 

65. 1 

H  N 

47 

47 

53 

61 

67 

45 

34 

37 

55 

33 

34 

34 

47 

58 

42 

51 

52 

38 

40 

55 

39 

26 

35 

56 

60 

33 

28 

33 

40 

51 

50 

44  .6 

NEW  ORLEANS  HSMO  RP 

MAX 

64 

6B 

77 

79 

82 

61 

54 

6B 

66 

47 

54 

65 

72 

67 

71 

76 

7S 

70 

77 

67 

47 

52 

67 

71 

67 

46 

56 

45 

62 

62 

63 

64  .5 

MIN 

50 

47 

54 

65 

61 

40 

32 

45 

42 

33 

34 

44 

56 

46 

40 

54 

49 

39 

S3 

44 

35 

27 

41 

61 

40 

29 

25 

38 

43 

46 

48 

44.0 

N  0  RDBON  HSFO  CI 

MAX 

67 

70 

78 

81 

84 

62 

57 

72 

68 

49 

55 

65 

73 

69 

72 

78 

77 

71 

77 

67 

48 

53 

72 

73 

69 

49 

59 

46 

65 

66 

67 

66.5 

MIN 

53 

52 

58 

66 

62 

42 

34 

47 

43 

34 

35 

47 

58 

52 

50 

55 

54 

43 

55 

48 

40 

33 

42 

63 

42 

34 

33 

39 

47 

54 

S3 

47.4 

PRRAOIS  7  S 

MAX 

66 

67 

76 

77 

81 

79 

SS 

70 

68 

53 

S3 

65 

71 

71 

69 

75 

75 

72 

75 

74 

58 

52 

68 

71 

71 

52 

S7 

56 

62 

64 

60 

66.6 

MIN 

48 

49 

55 

62 

62 

44 

33 

42 

52 

32 

32 

35 

52 

55 

43 

51 

57 

45 

46 

S3 

38 

30 

39 

58 

SO 

30 

27 

37 

42 

SS 

49 

45.3 

PLAQUEMINES  EXP  STfl 

MAX 

63 

64 

7B 

78 

BO 

80 

53 

70 

64 

48 

49 

64 

71 

69 

67 

74 

76 

70 

74 

64 

54 

49 

65 

67 

62 

49 

S3 

50 

63 

63 

58 

64.2 

MIN 

50 

49 

54 

63 

72 

47 

35 

44 

48 

33 

36 

42 

56 

56 

51 

52 

60 

39 

46 

54 

36 

25 

33 

67 

49 

34 

26 

38 

41 

58 

51 

46.3 

OUARRNI INE 

MAX 

69 

60 

66 

70 

68 

70 

54 

55 

68 

64 

48 

56 

67 

70 

65 

68 

71 

65 

65 

63 

61 

48 

52 

60 

64 

60 

47 

52 

58 

60 

60 

61  .4 

54 

53 

55 

60 

63 

53 

4  1 

44 

54 

35 

35 

40 

52 

S3 

SI 

52 

51 

4B 

47 

51 

42 

36 

39 

49 

SO 

38 

38 

41 

45 

50 

SO 

47.4 

RESERVE 

MAX 

66 

64 

69 

77 

78 

79 

54 

55 

69 

53 

55 

53 

67 

71 

67 

69 

76 

75 

69 

75 

59 

47 

71 

57 

48 

S7 

64  .6 

MIN 

47 

48 

50 

59 

68 

42 

30 

35 

51 

29 

33 

31 

45 

56 

47 

47 

50 

40 

47 

S3 

39 

29 

29 

30 

38 

47 

43.1 

SAINT  BERNARO 

MAX 

72 

6B 

79 

BO 

79 

78 

53 

68 

68 

52 

51 

60 

68 

68 

68 

78 

80 

71 

79 

75 

55 

SI 

68 

71 

70 

55 

55 

53 

60 

64 

62 

66.4 

MIN 

49 

48 

46 

62 

71 

44 

32 

43 

50 

31 

34 

38 

56 

52 

46 

45 

54 

54 

50 

51 

39 

26 

35 

S7 

55 

33 

26 

35 

42 

56 

49 

45.5 

THIBOORUX 

MAX 

67 

64 

71 

80 

80 

82 

55 

56 

70 

57 

47 

57 

67 

73 

68 

72 

78 

76 

73 

78 

60 

50 

56 

69 

73 

66 

SI 

59 

50 

64 

SI 

65.5 

MIN 

46 

4B 

54 

62 

64 

44 

36 

37 

55 

32 

34 

36 

47 

56 

4B 

50 

55 

43 

43 

54 

38 

33 

34 

49 

57 

32 

32 

33 

41 

50 

50 

44  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
0ECEM8ER  1977 


X 

DAY   OP  MONTH 

s 

SIB! ION 

a. 

_ 

CE 

tr 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

52 

59 

50 

-4 

58 

49 

SB 

1 

47 

>  • 

S  1 

5 

51 

59 

60 

59 

E  1 

48 

4M 

S3 

|  H 

5. 

4  1 

47 

41 

46 

48 

54.5 
46.6 

CI INTON  5  SE 

1  IN  1 

4 

MAX 

- ;  n 

S  1 

64 

5  3 

1  < 

5  2 

5  s 

SS 

72 

57 

56 

4  . 

56 

t  . 

59 

62 
S3 

55 
E 4 

1.4 

6 

62 

S7 

61 

S2 

54 

59 

•  •, 

52 

5  1 

4  1 

50 

56 

58.2 
47.7 

CROHLET  EXP  5TBI10N 

i  mi 

4 

MR . 

n :  N 

S5 

51 
j  s 

6  I 

f  4 

SI 

4> 

• 

4 '4 

!.4 

53 

5S 

51 

56 

56 

56 

56 

so 

46 

47 

49 

S7 

49 

47 

40 

43 

45 

52-5 
41  .S 

HOUMB 

1  1  N  1 

4 

MAX 

hin 

65 
55 

52 

5  * 

bl 

5  3 

6b 

5  1 

E  ' 
5  9 

b9 

SS 

58 

56 

E  l 
S  1 

60 

< 

4  3 

■  ' 

'  ' 

62 

61 

61 

.,4 

61 

58 

62 

59 

46 

4H 

56 

61 

bii 

62 

SI 

47 

56 

S9 

58.  S 
48-1 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

"S  , 

niN 

5g 

50 

;g 
so 

E  1 

s  2 

b) 

SS 

68 

b  1 

68 

S  0 

54 

g 

59 

!  3 

4 

4  5 

4  , 

E  ' 

5b 

57 

69 

61 

E  i 

57 

62 

S3 

45 

41. 

5  I 

50 

52 

so 

4H 

4  1 

46 

49 

4  6 

SS.l 
46.2 

REO  RIV  VBLLEr  EXP  STB 

{  INI 

4 

HA  1 

niN 

«e 

44 

55 

4  1 

58 
45 

52 
53 

65 
SS 

62 
E  0 

SI 
46 

48 

42 

56 

4H 

50 
44 

4! 
36 

46 
4  1 

51 
44 

55 
4.. 

57 
45 

57 
4' 

61 
49 

56 

4  < 

54 
42 

60 

46 

49 
40 

44 

(9 

45 

)6 

51 
41 

S6 
44 

50 

4  4 

4  b 

37 

47 

37 

43 
41 

43 
41 

4  ' 

43 

S2.3 
43.6 

SB  I  NT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

-u  . 

M ;  n 

56 
50 

59 
50 

61 
51 

64 

SS 

61 

66 

48 

S3 
41 

49 
41 

SS 
49 

49 

)9 

4. 

18 

4C 

<H 

62 

42 

54 

52 

54 

5  1 

54 

52 

62 
52 

56 
46 

56 

46 

61 
49 

52 

4  1 

45 
38 

4  b 

37 

5? 

4'. 

57 
50 

SO 
40 

47 

19 

46 
38 

4  4 

4.' 

46 
43 

46 
46 

53.2 
45.5 

H I NNSBORO 

1  IN  I 

4 

MAX 
MIN 

52 

so 

St, 
SO 

57 
SO 

60 
54 

64 

60 

63 
50 

52 
43 

47 
42 

SS 
47 

50 
4  ; 

43 

39 

48 

39 

SO 
44 

S3 
50 

54 

5! 

5? 

50 

49 

56 
47 

55 
46 

50 
49 

52 
43 

47 
40 

46 

38 

SI 
43 

SS 
49 

19 

40 

4  b 

38 

49 

38 

4  1 
41 

44 

42 

45 

4  4 

51  .9 
45.4 

SEE   REFEAENCE   NOTES  FOLLOW.  I NG  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


louis I und 

OECEHBER  1977 


STRT I  ON 

NORTHMEST  0 
RED  RIV  VBLLEr  EXP  STH 

NORTH  CENTRBL  02 
CALHOUN  E«P  STATION 

NORTHEBST  03 
SBINT  JOSEPH  EXP  SIB 

EAST  CENTRBL  06 
LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 


SOUTHEAST 
HOUHB 


EVBP 
HINO 


EVBP 
UINC 


NINO 
HBX 

H  I  N 


EVBP 
m  I  NO 


DRY   OF  MONTH 


.06  -06 
18  49 


103    99    52  6 


13   .23   .13  .00 


78    78  56 


.02  .19  .12 


58    28    98  116  25 


17  .07  .09  .12 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


■  IS 

1  I2|  71 


.12 
38  65 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT I  ON  INDEX 
10 


SNOWFALL   RND  SNOW  ON  OROUND  ioUIsiah« 

OECErtBER  1977 


c  t  q  t inu 

DRY   OF  MONTH 

1 

? 

3 

4 

5 

G 

7 

B 

9 

10 

l  l 

12 

1  3 

14 

l  5 

16 

1  7 

:  h 

19 

20 

21 

22 

7  3 

24 

25 

26 

11 

28 

30 

31 

•       •  ■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EAST  CENTRAL  06 
5L IOELL  NSO  RFC 

SOUTH  CENTRAL  06 
CBRVILIE  2  SN 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

T 

t 
T 

r 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STATION  INOEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

c 

2 
C 

ELEVATION 

OBSERVAT 1  ON 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

5 

SPECIAL 
(SEE  NOTESI 

ABBEV I LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF   ABBE  V  I LLE 

ABITfl  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALE  XANDR I  A 

0098 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

3 1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

1 

ALEXANDRIA   POWER  PLANT 

AM  I  TE 

0205 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

1 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

0  8 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M I  D 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

I  1  57 

09 

PL  AQUEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  0 

M  I  D 

1 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

1  1 

3 1 

23 

92 

4  3 

1  1  0 

M  I  D 

M  I  D 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I  E 

1  287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

I BERV I LLE 

8 

30 

12 

9 1 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

12 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

W I LL I  AM  R  .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

L 

H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

236  1 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  R  I  ODER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MAR  I ANGE  G  GUILLOT 

EL  I ZABE  TH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C 

H 

TRUCKL I NE  GAS  CO . 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE   H.  FONTENOT 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

5P 

H 

HUMBLE  W  THURSTON  JR 

FRANKL I N   3  NW 

331  3 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

M  I  D 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET   E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

r 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND  ISLE  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 
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DAILY  PRECIPITATION 


CORRECTIONS 


NORTH  CENTRAL  02  JONISBORO  FIR2  TOTCT      TOTAL,  2.35.     AMOUNT  ON  I7TH.  .37. 


S««  R«l«r«nc»  Not««  Following  Station  Ln<Ws 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 


SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  la  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONT CHAR TRAIN     7- MER MENTAL'     8-MISSISS I PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 

Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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68.0 
65.5 
67.2 
66.7 
69.9 

76.2 
73.3 
75.9 
75. 1 
78. 9M 

81.4 
79.6 
82.4 
81  .2M 
82.7 

82.5 
82.3 
83. 1 
83.1 
64.  5M 

80. 9M 

81.1 

81.3 

80.9m 

82.6 

80.0 
78.7 
79.4 
78.7 
81. 5M 

68.0 
65.0 
63.7 
65.2 
69.7M! 

62. 2M 
59, 6M 
58,3 
58.5 
63.5 

53.7 
48.2 
46.9 
46.6 
54.9 

67.  5M 
64.  9M 
66.0 
65. 6M 
69. 3M 

MELVILLE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA   3  SSW 
HOODWORTh  2  SE 

39.7 
39.6 
38.1 
36.  0 
39.8 

-12.1 

49.5 
50.7 
48.9 
48.3 
52.2 

-  5.1 

60.7 
60.7 
59.4 
58.4 
61. 1 

.6 

66.2 
67.0 
69.9 
65.3 
67.8 

-2.1 

76.0 
74.9 
74.6 
73 .  9M 
75.9 

1.6 

61.6 
81.4 
80.8 
80.0 

M 

1.9 

83.2 
82.3 
81.7 
82.2 

H 

1.5 

81.6 
80.4 
60.5 
60.7m 
81 .2 

79.7 
79.0 
79.1 
78.6 
78.9 

2.7 

69.9 
66.5 
66.0 
63.6 
66.3 

-2.1 

60.7 
61.7 
59.7 
56. 9M 
«6,2 

1.8 

50.6 
51.4 
49.6 
46.8 
49. 2M 

- 

2.6 

66.3 
66.3 
65.4 
64.  2M 

- 

1.2 

D I V I S I OH 

39.3 

-10.6 

51.3 

-  1.3 

60.8 

2.0 

67.2 

-  .5 

75.8 

1.7 

61.6 

1.6 

83.  1 

1.2 

61.4 

.3 

79.5 

2.5 

66.4 

-  1.3 

59.7 

1.8 

50.1 

1.8 

66.4 

.4 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGALUSA 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  *  NNH 

41.0 
41.8 
40.4 
39.5 
42.6 

-  9.5 

-  9.2 

-  9.9 
-11.4 

-  9.* 

52.3 
53. 1 
50.0 
50.3 
52.0 

-  1.0 

-  .8 

-  3.3 

-  3.0 

-  2.8 

62.3 
62.7 
60.7 
60.2 
62.5 

3.1 
3.0 
1.8 
1.3 
2.7 

67.9 
67.9 
67.0 
66.7 
67.1 

.2 

-  .5 
.9 

-  .8 
.9 

75.2 
75.6 
75.0 
74.3 
74.1 

1.1 
.6 
.4 
.7 
.0 

82.9 
82.5 
62.9 
81.4 
80.7 

3.0 
2.2 
2 . 3 
2.1 
1.1 

82.9 
83.3 
83. OM 
82.3 
82.3 

1.3 
1.3 

1.1 
1.1 

81.5 
61.3 
80.9 
60.4 
80.2 

-  1 

•  2 
■  3 
.0 
.4 
.9 

79.5 
79.7 
76.  7M 
78.6 
78. 4M 

2.3 
2.2 
1 .2 
2.4 
1.2 

66.3 
66.8 
64.6 
65.0 
65.9 

-  l.e 

-  1.7 

-  3.3 

-  1.8 

-  2.5 

6 1  *  SM 

61.4 

60.6 

60.5 

61.2 

3.6 
2.8 
2.3 
2.S 
2.3 

51.7 
52.7 
50, 8M 
50.3 
52.6 

.2 
.2 
1.1 
z .  0 
1.0 

67. 1M 
67.4 
66. 2M 
65.8 
66. 7M 

.2 
.0 
.9 
.7 
.7 

FRANKL INTQN  3  SW 

GREENS8URG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  REN-HUR   E*P  STA 

SLIDFLL  WSO  RFC 

39.2 
39.3 
41.3 
40. 9M 
41.6 

-11.0 

50.4 
50.5 
51.1 
51.2 
50.7 

-  4.0 

61.6 
60.1 
61.8 
61.6 
61.4 

1.7 

66.2 

67.1 
67.2 
67.3 

-  1.1 

74.5 

74.1, 
74.3 
74.3 

.2 

82.2 

82.4 
60.6 
62.5 

2.5 

61.8 

82.6 
82.4 
82.7 

1.0 

80.4 

61.0 
80.7 
60.5 

■  5 

78.5 

77.9 
79.2 
7».9 

.4 

64.9 

65.1 
66.3 
65.7M 

-  3.3 

60.3 

60*4 
61.4 
61.4 

1.3 

51.2 

50.7 
52.1 
51.4 

3.0 

65.9 

66.3 
66.  5M 
66. 5M 

1.3 

DIVISION 

40.8 

-10.3 

51.2 

-  2.7 

61.5 

2.2 

67.2 

-  .3 

74.7 

62.0 

2.3 

82.6 

1.1 

80.8 

- 

■  4 

78.8 

1.7 

65.6 

-  2.4 

61.0 

2.7 

51.5 

- 

1.1 

66.5 

.5 

SOUTHWEST  of 

CROWLEY   EXP  STATION 
OE  QUINCY  *.  N 
OE  R IOOER 
ELIZABETH 

hackperry  8  SSW 

41.4 
40.6 
40.6 

40.2 
43. 1H 

-  9.6 

-  6.3 

52.3 

H 

51.6 
50.8 
54. 2M 

-  2.0 

61.5 
60.0 
60.7 
60.2 
62.1M 

l.J 
2.6 

67. 9M 
H 

67.0 
66. 4M 
69. 1M 

-  1.1 
.5 

76.  1 
75. 4M 
75.0 
76.7 
76.  8M 

2.6 
1.7 

81. 7M 
80.7 
80.8 
82.5 
82. 6M 

2.6 
2.1 

83.1 
62.3 
63.0 
83.9 
8?  .  8M 

1.8 
l.C 

81.3 
82 . 1 
82.1 
82.9 
61.7m 

•  8 

•  1 

79.7 
79.4 
79.4 
80.9 
81. 5M 

3.6 

3.3 

67.5 
67.0 
67.3 
67.6 
71.1 

-  .6 
.9 

62,5 
60.0 
59,8 
60.8 

f 

2.7 

51.9 
50.7 
50.8 
49. 9M 
52 .  7M 

1.9 
1.2 

67. 2M 

66.5 
66.  9M 

.0 

JENNINGS 

LAKE   ARTHUR   ID  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

41.3 
41.5M 
43.1 
41.6 
42. OM 

-11.5 
-10.0 
-  9.2 

52.1 
52.9 
54.2 
52.9 
52.3 

-  3.5 

-  1.6 

-  .9 

61.4 

61.3m 

62.1 

6K9 

.5 
1.5 
1.8 

68.6 
68.  1M 
68.3 
67. 1 
69. 2M 

.6 

-  .7 

-  .6 

77.2 
76.0 
76.0 
75.8 
76.3 

1.9 
.6 
.8 

82.6 
81. 6M 
81.3 
80.9 
81.6N 

1.7 
.6 
.6 

83.7 
63.2 
82.1 
82.6 
82. 6M 

1.2 
.7 
-  .3 

82. 1 
82.  1M 
81.3 
81.9 
81.7 

- 

.3 
■  2 
.9 

80.9 
80.8 
80.0 
79.8 
80.9 

2.4 
2.3 
1.6 

68.5 
69.  1H 
69.0 
68.3 
69. OM 

-  1.7 

-  .9 

-  1.0 

61.7 
62, 6M 
61,8 
62,0 
63. 6M 

1.4 

2.7 
1.6 

91.4 
92. 1M 
93.3 
32.0 
99. 1M 

- 

3.2 

i.B 
1.0 

67.6 
67. 6M 
67.7 

68. 1M 

1.0 
.6 
.6 

VERMILION  LOCK 

42.2 

50.9 

61.2 

68.5 

74.4 

80. 1 

61.6 

80.9 

79.0 

66.9 

62.6 

93.9 

66.9 

DIVISION 

41.6 

-  9.8 

52.4 

-  2.0 

61.3 

1.6 

68.0 

-  .4 

76.0 

1.2 

61.5 

1.0 

82.8 

.7 

81.6 

.3 

60.2 

2.3 

68.3 

-  1.0 

61.8 

2.2 

52.2 

1.4 

67.3 

.5 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

franklin  3  nw 
jeanerette  exp  sta 
lafayette  faa  ap 
morgan  City 

43.0 
43. » 

43.9 
43.6 

-  9.3 

-  9.9 

-  6.0 
-10.6 

53.2 
54. 3H 

54.4 
53.1 

-  1.6 

-  2.0 

-  .3 

-  3.7 

62.9 
63.6 
61.9 
64.4 
62.7 

2.8 
2.3 

4.3 
.9 

67. 9 
67.7 
67.8 
69.7 
68.6 

-  .8 

-  1.3 

.9 

-  1.1 

75.1 
75.9 
74.7 
77.8 
75.4 

.2 
.7 

2.8 
-  .5 

81.6 
81.8 
80.6 
82.9 
61.3 

1.3 
1.6 

2.4 
.2 

63.2 
82.7 
81.8 
84.1 
82.8 

1.4 
1.0 

2.2 

81.5 
81.2 
81.0 
82.3 
80.9 

-  1 

.3 
.5 

.5 
.5 

80.2 
80.3 
79.2 
61.3 
60.7 

2.2 
2.0 

3.6 
1.6 

67.1 
66.0 
67.3 
69.  1 
68.3 

-  2.5 

-  1.9 

.  1 

-  2.6 

63.1 
62.8 
62.7 
63.4 
63.6 

3.0 
2.0 

4.1 

2.2 

51.9 
53.9 
52.2 
59.2 
53. 7M 

2.4 
1.7 

1.2 
2.4 

67.9 
68. OM 

69.0 
67. 9M 

-  .3 

-  .6 
1.1 

-  1.4 

Se«  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


Tabl.  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
197? 


January 

s  T 

i  i  . 


NEW   IBERIA  5  NVJ 

DIVISION 

*       •  • 

SOUTHEAST  0 

BOOTH V [LlE  "SO 
DONALDSONVILLE 
CALL I ANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  WSHO  AP 

N  0  AOBON  WSPO  CI 
PARArilS  7  S 
»LAOUE»lNES  E»P  STA 
QUARANTINE 
RESERVE 


»2.6 
»3.« 


»».6 
♦  ».» 
»3.» 


February 

ITT 

£  a 

>TTT 

93.3    -  1.' 


I 

& 
i 

i! 

63.* 
63.2 


»2.«H  -  B.9 

«».• 

♦3.2  -11.1 

9.9 


A.O  | 
0.5H  - 


April 

■ 

i  1 

6 

68.3 
68. 3  - 


69.6 
69.6 
69,  B 


63.0  4.3 

6T.1 
6A.1 
6*. 6 
62.8 
61.2m 


71.2 
6«.  2 
6B.9 
69.0 
66. 9H 


1.6 
2.9 


S«pl«mb«I 


I 

i 

e 

76.7 
73.9 


76.1 
73.9 


B1.3 
B1.6 


S3.0 
B2.9 


83.2 
83.0 
82.3 


81.*  - 


80.1 
80.3 


•  1.0 
80.2 
80.9 

•  0.2 

•  0.2 

•  2.3 

•  0.3 

•  1.0 

•  0.8H 

•  0.3 


Sh  i  .  •       ■  NoMW  Following  Suilon  lndo* 

-  3  - 


68.2 
2.2  66.0 


70.4 
67.9 
69.0 
67.9 
68.2 


2.1 

i.e 


63.3 
1.9  63,2 


70.  • 
68.  * 

70.3 
70.5 

67. 6M.  -  2. 


08. 2  -  1.5 
69.0     "  2.0 


63.  7M 
6*.l 

6*.3 


33.7 
33.6 


59.3 
53.6 
53.3 
3».9 
JA.3 

37. 0 
56.0 
53.3 
3».6 
33.9* 


67.9 
1.3  67.9 


3.3  ! 
2.7  : 


TABLE  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
1977 


BOSSIER  CITY 
COTTON  VALLEY 
GLOSTER   1  W 
HANNA  3  S 
HQS ST ON 

KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  MSW 
MlNOEN 

M0ORING5PORT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

RCOESSA 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

SHREVEPORT  WSO  AP 
SPRINGHILL 
HESTDALE  3  SW 


SORTH  CENTRAL 


BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  ExP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERV ILLE 
HAYNESv I LLE    2  HSW 

HOMER  EXP  STATION 
J0NES&ORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 

MONROE  NLU 
RUSTDN 

RUSTON-L A   TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERLINGTQN 


Z.4*. 
3.72 
3.44 


4.52! 


BASTROP 

EPPS  6  M 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE   2  W5W 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HCDGES  GARDENS 
LEESVlLLE 


MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 

BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  S 

MAMOU  4  S 

MARK5V ILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLO  RIVER  LOCK 
OL  LA  3  SSW 
QPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
S I MMESPORT 


1.30 
.69 


I'.lO 


3.75 

3.21 

4.99 

.40 

3.02 

-  1.09 

7..8U 

2.92 

4.27 

.52 

4.57 
" 

.51 

3.00 

-  1.04 

3.68 

-  .03 

4.35 

3.14 

4.03 

3.49 

3.71 

-  .63 

3.53 

-  .69 

4.80 

3.'6 

5.39 

.66 

2.55 

-  2.10 

5.07 

1.59 

4.5* 

-     .  19 

1.87 

-  2.99E 

4.85 

.40 

3.  18 

-  1.01 

4.22 

3.28 

5.07 

3.19 

4.20 

1.83 

4.33 

-  ,2B 

2.12 

-  2.71 

9.19 

2.25 

3.15 

3.89 

2.35 

4.01 

-  .81 

3.33 

-  1.43 

4.23 

2.18 

2.3lf  2.45 


1.77-  3.28 
1.28 
1.311-  ' 
1.5o! 
3.05-  1.96 


27     1.82-  3.36 


2.77 
1.99 
1.82- 


2.43-  2.29 


2.01- 
2.58 
2.53 


2.62-  2.25 
3.36 
3.40- 
1.9o! 
1.21 

2.28 


5.04 

2.87 
2.87 
4.77 
2.36 
3.92- 


4.78 
4.72 
3.71- 


6.18  1.70 


1:11, 


8.69 
6.35 
4.53- 

4.3* 
8.07 
6.07 
B.94 

a.  29i 

8.99! 
5.02 
5.69 
7.  15 
7.31 

8.37 


2.53 
3.33 


8.65  ! 
7.97 
7.68  2.05 


9.06  3.56 


5.95 
6.81 
7.79 


7.81 
4.341 
6.08 


6.04: 
11  .31 
5.98: 


2.80-  2.18     8.04     2.71     8.10  2.85 


3.58-  1.31 
4.3* 

2.85-  2,02 
2.47 

2.45-  3.57 
2.89 

2.80-  2.58 

2.05r  3,14 

2.54| 

3.5S 

2.65-  2.48 


2.891 
3.83-  1,17 
2.77 
3.84t  1 
1.46r  ' 


4.41 

3.761-  1.51 
3.11-  2.02 


3.98r  1.22 


4.26^ 
4.77 
5.45 
3.36: 
8.18  3.66 


6.29  1,34 


=  2.99 

3.21-  1.88 
5.43 
3.92 


4.66- 
8.72 
9.35 
3.13! 

13.16!  7,37 

7.72 
14.89  10.16 

4.92: 

7.99 

6.04 
10.08 
13.071 
11.4'  6,36 


11.91 

4,74| 
12.84 

9.41 
11.94  6.30 


2.13 
1.83 
2.20 


1.74.  4.66 


3.61- 
1.33 
4.44. 


2.03-  3.38 


.31 
.17U 


3.05 
2.66-  2.35 
1.38-  3.98 


3.07 
2.391 
3.52-  : 
3.06 
3.49-  1.36 


2.52-  2.86 


1.83-  2.83 
2.621 

.55-  3.89 
1.0* 
3.56-  1.25 


2.05-  2.62 


2.17.  3,32 


3.31- 

2.34 

3.13 


2.24.  3.64 


1.99.  3.60 


1.42.  5.04 

.99 
1.29-  3.99 
4.90 
2.94 


2.78.  2.91 


7.601  3.77 
3.89 

1.86-  1.60 
4.771 

2.73-  .55 

3.001 


3.001 
2.62- 


2.70 
3.40 
2.19U 


2.29L  1.65 


3.73  .21 
2.39' 

2.94L.  .67 
1.191 

1.44.  2.10 


2.51-  1.06 


3.20.  1.13 


2.98-  1.12 


1.691 
1.51- 
3.441 


3.83.  1.21 
2.64 

2.92.  2.34 


2.00-  2.93 


1.43.  3.04 


2.41-  2.00 


3 

87 

9 

99 

3 

00 

2 

21 

2 

22 

3 

02 

1 

94 

1 

41 

3 

74 

48 

2 

78 

2 

74 

2 

37 

1.26 
.21 


1.74 
4.65 
3.32 
7.21 
6.76 

5.04 
3.42 
5.95 


3.56. 
3.67 
4.91 


7.08 
4.92| 
4.40 
3.99- 


2.99 
5.24 
2.49 


3.161- 
3.61 
1.92 


2.07 
3.57 
3.24i 


.05 
1.47 


2.80-  2.35 


6.38  1.13 


>.3el 

3.42 
4.93 


7.29 
3.00 
4.34. 


2.06 
4. 6a 
9.89  ; 
3.82 
1.76-  1 

7.92  4.12 
6.82 


4.63  1.53 


4.34 
2.26 
3.09 


2.0C 

,2< 
1.55 


8.49  4.06 
9.14 
7.99]  ; 
11.26 
3.39 

9.94 
9.78 
6.65 

9.92  ! 
10.52 

6.69] 
3.55 
8.91 
10.71 
7.30  ; 


.96 


1 .86 

1.82] 
1.63] 


1.21 

1.16 
1.24 


1.28 
.87 
2.95 


2.08 
2.96 
!  .64! 
1.94 
2. 68 


.89 
.85 
1.12 


3.26 
6.  391 
13.28] 
3.44- 


57-  2.36 


3.68: 
2.42^ 

l.Ti 

1.72>- 
.41-  2,93 

•  94 


2.00- 
4.18 
2.84 
1.60 
2.85 


2.3 
3.09 


2.16 
3.27 
4.  10 
2.98 
2.29.  1.69 

3.'8 
3.4  0- 
2.4  5 
3.06.  1 


4.79 
3.26. 

3.42 
3.92 
4.50 

6.031  1.79 


6.92 
4.39 
4.33 
3.91 
5.90 


8.65! 
8.971  « 
10.09 
9.03  4.91 


3.68 
3.09 
3.79 
6.46 
8.08 


5.31 


10.73 
6.27 
9.39! 

17.15!  12.42 
8.06 
7.79  3.93 

8.30! 
10.381 

B.U 

9.46 
10.38: 
10.20  6.33 
11.23 

11.21 

6.04 

6.79 
11.42 
12.96  6 


9.49  5.06 


2.30.  2.20 
2.01] 

2.74.  1.92 


2.29.  1.92 


3,67.  1.06 
3.39 
3.77L  1 
3.54. 


3.43 
2.97 
2.76. 
2.36 
2.89. 


3.24.   1.62  44.84 


3.42-  1 
3.20 
3.70.  1.61 
3.82 

3.33-  1.76 


3.67 

'•  1 

68 

60 

93 

4.11 

.  1 

34 

47 

34 

3.57 

-  1 

72 

92 

29 

3.01 

39 

56 

3.88 

43 

76 

9.08 

47 

46 

3.10 

E  46 

43 

3.86 

■  ' 

69 

66 

3.04 

E  49 

78 

5.03 

35 

46 

99 

4.58 

51 

69 

3.83 

♦7 

eo 

4.23 

78 

46 

50 

3.84 

E  59 

60 

3.47 

68 

38 

3.31 

98 

06 

2.90 

58 

30 

3.62 

.  2 

62 

73 

*•  1 

4.03 

99 

4B 

4.00 

-  1 

58 

69 

42 

3.90 

64 

43 

4.18 

60 

97 

3.52 

99 

■.9 

2.60 

E  99 

as 

3.78 

64 

*6 

3.63 

•' 

94 

70 

67 

3.25 

76 

59 

3.38 

63 

03 

3.12 

E  99 

12 

3.43, 

66 

43 

4.42 

77 

00 

3.04 

■ 5 

16 

62 

24 

4.02 

66 

0  = 

3.59.  2 

84 

69 

4  0 

3.494-  2 

26 

63 

32.42 
39.71 
38.24 
37.99 

39.61 
34.24 

41.14U  8.64 
39.  16 

33.42]-16.00 
32.29 

40.09-  8.01 
33.93 

3B.64|-  7.74 


41.92] 

43.69L  5.99 
44.00' 

46.22-  4.08 
38.374-11.47 

39.65] 
50.76 
44.22 

43.621-  6.00 


43.00 

44.04-  B.45 
42.02 

42.14>.  7.26 


47.51U  3.72 
51.29 

48.24*.  4.48 
49.07! 

58.38]  8.20 
9.57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


EAST  CENTRAL 


A61TA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE    WSQ  AP 

BOCAIUSA 

CLINTON  3  SE 

COVINGTON  A  NNM 
FRANKLlNTON  3  SH 
GREENSBURG 
CREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 

KENTHOOO 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL I  A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GR0VF  FIRE  TONER 

SHERIDAN  f IRE  TOMER 
SLIDELL  HSO  RFC 
SPRINGVILLE    FIRE  TOWER 
ZACHARr  2  ESE 


DIVISION 
SOUTHWEST 


ABBEVILLE 

CROWLEY  E*P  STATION 
DE  QUlNCY  A  N 
DE  R I  DOER 
EL IZABETM 

HACkBERRV  8  SSM 
JENNINGS 
KINDER  3  W 

lake  arthur  10  su 
lake  Charles  2  n 

lake  Charles  wso  ap 

longville 

mermentau 

NITTIE   2  $E 
QAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
RCCHEFELLER  WL  REFUGE 
SLGARTQWN 
SULPHUR 

VERMILION  LOCK 
VINTON 


DIVISION 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SM 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE   E*P  STA 
LAFAYETTE   F  A A  AP 


BOQTHV I LLE  MSO 
DONALDSONVlLLE 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS   Nf   WSO  C I 

NEW  ORLEANS   WSMO  AP 
N  0  ADBON    -'"  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS   : ITRUS 
NEW  ORLEANS  0UBL1N 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  ME TA 1R 1 6 

paradis  y  S 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

TM1B00AUX 


6.86 

6.1*; 
5.65 


«..65 
5.9* 
5.60 
5.60 
5.76 

<>.88 
5.6B 

6.051 

I'M 


3.97t 
6.21. 
5.2* 
5.26 
6.07 


5.27 
6.08, 
5.29 


5.26 
2.45 
1.69-  .»7 

2.61-  2 


1 .4t 
1.21 
2.4f 

2.5a 


4.54 
3.  13 
3.56- 


.70 
1.05 


1.99 
2-  1.99 


»-  1.52 


1.32- 
2.59 

3.7a- 

3. Bo 
3.29-  2.43 

3.65 
2.55 
3.26 
♦  .39 


6.43 
4.85- 
7.45  1.06 
6.41i  .11 


7.02 
6.16 
6.59 

7.241 
3.72 
7.80 
4.22 
7.67 


5.94 
13.33 
7.10 


6.14  1.31 


9.07 
3.79 
5.40 
5.32 


10.40 

,:!? 

7. Hi 


10.88 
11.02 
10.41 
5.27 
10.76 

9.7ll 
4.79 
11.53 
10.21 


9.59  4,64 


2.08 
2.49-  2.27 
1.82-  3.05 
2.60 
2.34-  2 

1.63-  2.28 
3.11-  2.06 
1.65 
1.80-  3 

1.021 

1.32!-  2.93 
1.22 
3.06 
1.83 
2.33 


2.11-  2.58 


2.011 
2.15-  2.80 
2.32-  2.52 
2.03-  2.58 
1.99-  2 


2.24-  2.48 


1.65 
2.06 
1.86 

1.73-  2.86^ 
2.81 

1.73-  ! 
2.59-  2 
2.73 
2.39-  ! 

2.74: 

2.39 
3.42 
2.77 
2.62 
2.44-  2.83 


2.28-  3.03 


3.06 
3.24- 
6.26  1.66 
7.50 
6.89  1.75 

1.94-  1.42 
3.11-  1.43 
3.92 
2.18-  1.89 

2.96j 

2.67k  1.17 
6.66 

3.071 

4. ail 

4.4* 

3.87 
2.30 
9.1* 

3.39: 
2.421 


13.74 
6.22 
3.50 
4.75- 


6.17 


4.43 
11.17 
5.00 
6.59 


10.30 
7.26 
6.41 
4.88 
8.99 


3.  Ml-     .34     7.82  3.23 


3.6T 


4.34- 
2.64-  1 
2.21k  2.31 
3.52-  1.06 


2.92-  1.66 


1.56 
2.32 
8.10 
3.24-  ! 
7.46 

3.96-  1.33 
6.07 
7.22 


6.44  2.62 
7.51  3,56 
11.31  6.82 


7.28  2.93 


2.93 
10.33 
2.46 
3.17- 
3.37 


3.45-  1.03 


7.59 
7.40 
6.45 
5.87 


5.35 
3.841- 


66     3.28-  1.43 


4.13k  1.06  4.32 


3.43 
1.71 
1.97- 
2.24-  2.73 


3.07-  1.73 


1.20-  4.03 


4.15-  1.66 

1.18-  3.18 

.34-  5.55 

2.96 

.34-  ) 


1.61-  3.66 


3.19 

.82-  < 
1.19-  4.21 

3.22-  1.30 
1.16-  3.99 

3.23-  1.36 


1.82-  1.10 


2.16 

2.59-  1 
1.90-  2.26 
2.63 
2.11-  1.76 
1.41 

1.59 
2.61 
2.07 
1.74 
4.62. 


2.11-  1.51 


1.14k  1.14 


1.60 

1.46.  2.11 
2.14-  2.76 


1.24k  3.19 


7.36 

3.44.  1.83 
4.32-  .42 
1.65 
3.40. 


1.56 


3.35 
.37 


7.72 
4.63. 
2.25 

6.19  1.95 


4.26 
2.95 
2.36 
2.94 


4.53.  .29 


3.00.  3.01 
2.97-  1.64 


2.21-  4.31 


.75 

.31. 

.76 


.27 
1.37 


10.62 
10.  00 


6.65- 
7.09 
6.02- 
3.85 
7.99 

6.35 
3.37 
4.95 
5.61 


14.45 
7. 97 

H. 3L 
5.26- 

10.1) 


8.26 

12.45 
13.95  10.16 
8.63  3.64 
12.61  I 

7.62  2.04 


3.51 
3.03 
5.29 
3.62 

7.16 
7.77 


7.4C 


14.95 
12.40 

>.sJ 

12.40 
16.17  11.32 

7.2|] 
19.33  13.66 

6.49 
10.40 
12.43 
12.09 


3.23 


10.15 
9.96 
11.30  7.21 
11.49 
17.95  13. 6« 

9.12 
9.94 

6.61 
10. 10 


2.60 
•  64 

4.30 

6.96 
3,63 
1.61 
2.27 


7.11 
10.41 
10.33 


10.06  3.73 

12.60  6.11 
4.83 

9.34  3.06 
6.84 

13.0}  10.61 


2.92.  2.11 
4.24.  2.06 
2.70.  3.20 


6.70       ,2(    11.02     5.61    10.76  6.0! 


7.11 
12.06 
7.6« 
l.U 
1.8S 


5.32- 
9.53 
3.33 
7.36 


16.12  12.10 
7.33  2.02 
9.8Q 

14.95  9.1; 

16.03 

11.32  6.77 

7.16 

9.89 

7.75 
10.69 


4.63 
3.66- 
3.94- 


4.96 
4.33- 
3.01 
3.21- 


3.45- 

3.31 
3.22 
3.66 


4.16 
4.26 
3.62 


5.29-  1.01 


6.52- 
6.85- 
7.84 


12.92 
13.24 
11.11 
12.51 


10.44, 
10.49 


10.33 
11.14 
9.21 
7.67 
7.34 


7.07 
5.84 
5,97 


4.66 
6.49 
6.01 
4.17 
6.66 

2.79- 


2.61 

3.62 
4.61 
1.20 
6.68 
12.93 

6.13 


6.2. 


6.01 
5.94 
6.05 
3.74 
3.07 

4.30 


9.31 
9.04 
11.26 
10.62 


4.30 
3.74. 
4.  10 
3.59. 


5.09 
4.64 

3.72 


6.97  4.66 


6.19  2.95 


11.59 
10.73 


.3!    11.67  3.66 


2.76 

5.22 
10.68 
6.70-  1 
5.76 

2.91-  3.61 
5.78-  2.23 
6.12 

4.14-  2.62 
2.79^ 

4.33 
6.16-  1.14 

6.431 
1.26 
3.77-  l.lc 
6.19 

4.15-  4.12 


3.32 

9.02  2.67 


6 

79 

9 

45 

11 

33 

9 

24 

1.31 

a 

2 

13 

-B 

7.90 

9 

64 

3.2C 

7 

87 

6 

61 

3.01 

10 

ia 

9 

99 

9 

7 

'» 

9 

6 

n 

2.1! 

'■< 

n 

« 

44 

21 

2.25 

9 

0  4 

4 

67 

2.24 

3.02     1.73     9.57  3.63 


10.33 

9.73 
11.66 

7.1*  1 

8.60 

8. 771  4 
9.42  ) 
7.12 
4.49 
9.16 

9.  U 
6.59 
6.72 
6.92 
15.69  11.75 


3.0 

I'.t 

4.09 

3.46 


4.31 
3.1. 
3.14i 
4.461 

4.72 
5.96 
3.61 
4.2) 


3.74 
.46 


7.67 
10.19 

7.72  I 

9.17 
11.01  1.92 


2.59 
1.95 


75.44 
62.18 

77.70  23.65 
66.17  7.73 
73.66  15.0? 


75.89  13.60 
77.11 

62.76  24.5- 
66.74 
104.54  41.0' 


80.09 
68.98 
79.51 
80.79 


1,96.  1.90     77.46  17.76 


9.19  4.60 


7.11  1.26 
6.44 

6.96  i 
11.26 

a.  88 

11.22 
11.56 

:?.  34 

6.36 

11.21 
9.31 
11.62 

17.29 


67.16 
67.36 
64.34 
35.68 
64. 10 


5.05 


64.11  10.17 
63.09  2.29 
E  59.69 

67.93  10.48 
36.95 


57.37 
56.57 
62.64 
56.37 
71.26 

63.72 
69.64 
62.71 
36.60 
69.41 


1  .90 


3.79.  1.67 


3.22 
3.67.  1 
4.30. 
4.60. 
3.50.  1.64 


64.47  7.08 


76.67 

78.04  20.60 
69.01  6.20 
66.67!  6.13 
65.791  8.76 


4.44 


9.29  9.59 


62.18 
73. 7^ 
79.64 
.311  63.86- 
73.00 


.96 


).!2 

3.91 
3.99 
4.07 
4.  30 
3.93.  1.20 

6.46 
4.19 
4.92- 
1.70 
4.36.  1.20 


.  76 


72.60  16.03 
71.41  9.33 
65. 16 

55.93-  .97 
67.26 

69.63 

66. 13 
62.29 
70.76 

73.91  10.43 

65. 4^ 
37.90 

72.31  12.13 
69.16 

64.66-  1.68 


9.76  2.76 


4.46     1,61   10.08  6.29 


4.43. 


Sm  R*l*r«nc«  NotM  Fallowing  Sutlon  lnd«x 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1977 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 

20  or 

24°  or 

28  "  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

s 

ft 

s 

St 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

0 

J3 

-Q 

J) 

ja 

& 

d 

D. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

X 
01 

a> 
13 

s 

a 

0 

£ 

0 

s 

a 

E 

13 

E 

£ 
13 

6 

0 
13 

a 

0 
13 

E 

© 

E 

© 

E 

01 

13 

E 

0) 

X 

a 

0 
1-1 

a 

Q 

H 

a 

9 
i~ 

a 

E- 

a 

0 
t- 

a 

a 

Q 

01 

O 

i- 

D 

H 

Q 

E- 

to 

0 

CO 

•      •  ♦ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

102 

7-  5 

10 

1-20+ 

1-20 

1  0 

2-  2 

20 

2-17 

22 

3-  8 

26 

3-23 

3  0 

11-10 

2  8 

11-10 

28 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-26 

16 

340 

306 

293 

247 

LQGANSPORT  4  E  N  F 

7-  5 

1-19 

12 

2-  1 

20 

2-16 

23 

3-  7 

28 

3-23 

31 

10-13 

31 

11-10 

25 

12-  7 

2  1 

12-22 

17 

NONE 

324 

294 

2^8 

urunEu 

in? 

7-2  3  + 

i~in 

1-29 

15 

2-  1 

20 

2-17 

22 

2-17 

22 

3-23 

31 

11-10 

29 

12-  6 

26 

12-  8 

24 

12-22 

19 

NONE 

294 

292 

plain  deal i nc 

in? 

7-2** 

1  -?0  + 

2-  1 

15 

2-  2 

19 

2-17 

22 

3-23 

28 

3-24 

30 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-10 

24 

12-  7 

19 

12-22 

15 

324 

308 

232 

RED  R I V  VALLEY  EXP  STA 

101 

1  ~3  1  ♦ 

1-31 

*2 

2-  I 

1  h 

2-  1 

1  8 

2-16 

2  7 

3-  7 

32 

11-10 

11-11 

28 

12-  7 

2  3 

12-26 

20 

NONE 

328 

309 

268 

SHREVEPORT  HSO  AP 
* 

99 

7-17* 

11 

1-10 

1-19 

13 

1-»1 

1 9 

2-  1 

21 

2-20 

28 

3-20 

32 

11-10 

3 1 

12-  6 

2  5 

12-  7 

21 

12-22 

17 

NONE 

325 

309 

2b9 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

102 

7-  4 

11 

1-10 

1-19 

12 

2-  1 

Zn 

2-16 

23 

2-28 

28 

3-23 

32 

10-13 

3  2 

11-10 

28 

12-  7 

23 

12-22 

20 

NONE 

324 

294 

255 

CALHOUN  EXP  STATION 

100 

6-  7 

10 

1-19 

2-  1 

2-16 

21 

2-2  8 

?"^7 

3 1 

11-10 

'jj 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-26 

17 

NONE 

328 

294 

282 

F  ARMER V  I  LLE 

101 

6-  6 

9 

1-19 

1  ""?Q 

1-29 

1 5 

22 

2-20 

?T 

X "  I 

3 1 

11-11 

12-10 

22 

12-10 

22 

12-26 

1  9 

NONE 

33 1 

297 

293 

HOMER   EXP  STATION 

102 

7-  7 

8 

1-19 

1  In 

j  g 

2-  1 

2-16 

21 

3-  7 

3-2  3 

31 

11-10 

*T 
31 

11-11 

25 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

NONE 

309 

294 

249 

MONROE   FAA  AP 

102 

6-  6 

I3 

1-19  + 

119 

1-29 

2o 

1-29 

2  0 

2-16 

2  8 
28 

2-16 

28 

11-11 

29 

12-  7 

25 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

315 

294 

MONROE  CITY 

9 

1-1 

1-19 

11 

1-29 

17 

2-  2 

24 

2-16 

25 

2-28 

32 

_ 

MONROE  NLU 

101 

6-  7 

2-  1 

19 

2-17 

2.1. 

2-28 

28 

3-23 

31 

11-10 

30 

11-11 

26 

12-  7 

22 

12-22 

20 

NONE 

324 

293 

2;6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

103 

7-  4 

10 

1-19  + 

1-29 

16 

2-  1 

20 

2-16 

22 

2-28 

28 

3-23 

31 

11-10 

30 

11-11 

28 

12-10 

22 

12-22 

19 

NONE 

324 

297 

236 

HINNFIELD  2  W 
*       •  * 

98 

7-22  + 

10 

1-19 

1-19 

10 

2-  1 

20 

2-16 

21 

2-2B 

27 

3-23 

30 

10-13 

31 

11-10 

28 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

NONE 

309 

294 

255 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

101 

7-13  + 

10 

1-19 

1-29 

I-29 

. 

15 

2-16 

23 

2-16 

23 

3-  7 

32 

11-26 

30 

1?-  7 

24 

12-7 

24 

12-10 

20 

NONE 

315 

294 

294 

7-  9 

10 

1-19 

2-  1 

20 

2-  1 

2  0 

2-16 

25 

2-28 

32 

11-11 

30 

12-  7 

26 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

312 

294 

LAKE   P  ROV I DENC  E 

101 

6-  7 

1-19 

1-19 

s 

l-3l 

20 

2-16 

23 

2-20 

28 

2-28 

32 

11-26 

32 

12-  7 

25 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

297 

29O 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

99 

6-  7 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-29 

19 

2-16 

24 

2-16 

24 

2-28 

32 

11-11 

32 

12-  7 

27 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

309 

294 

TALLULAH 

7-  5  + 

1-19 

1-20 

11 

2-  1 

20 

2-16 

21 

2-17 

27 

3-23 

32 

11-11 

28 

11-11 

28 

12-10 

23 

12-27 

18 

NONE 

329 

2D7 

HINNSBORO 

*       *  • 

102 

7- 

10 

1-19 

1-20 

13 

2-  1 

20 

2-16 

21 

2-20 

28 

3-23 

31 

11-11 

28 

11-11 

28 

12-  7 

23 

12-26 

20 

NONE 

326 

294 

264 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

101 

7-  4 

8 

1-19 

1-29 

16 

2-16 

2  0 

2-16 

20 

3-23 

2  8 

3-23 

28 

10-13 

30 

1  1-10 

25 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-22 

15 

327 

294 

294 

232 

CONVERSE 

in? 

I  j 

1  - 1 6 

1-20 

13 

l-3o 

20 

2-16 

24 

2-28 

27 

3-23 

30 

11-10 

25 

11-10 

25 

12-  7 

22 

12-22 

19 

NONE 

255 

LCC3V  1LLC 

6-  7 

1-19 

15 

1-20 

17 

2-16 

23 

2-28 

27 

3-23 

32 

11-10 

31 

12-  7 

25 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

336 

309 

282 

99 

12 

1  ~  1  9 

1-20 

13 

2-  1 

20 

2-17 

22 

3-  7 

28 

3-23 

30 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-  7 

22 

12-22 

18 

NONE 

324 

293 

248 

102 

6-  7 

4 

1 "  1 1  + 

1-20 

16 

1-20 

16 

2-  1 

24 

2-17 

28 

" 

11-11 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

ROSEPINE   EXP.  STA. 
*  * 

99 

7-2*  + 

15 

1-19  + 

1-19 

15 

1-20 

20 

2-  1 

23 

2-16 

25 

3-  8 

32 

11-10 

32 

12-  7 

28 

12-22 

21 

NONE 

NONE 

324 

294 

CENTRAL  05 

100 

7-2  + 

1 1 

1-19 

16 

1-20 

16 

1-30 

23 

2-16 

27 

2-28 

31 

11-11 

3  1 

12-10 

26 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

326 

297 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

!  ^ 

i~in 

1-19 

15 

1-19 

15 

2-  1 

23 

2-16 

25 

2-28 

31 

BELAH   F  I  R  E  TOWER 

7-  3 

■ 1  1Q 

1-19 

11 

1-29 

19 

2-16 

24 

2-16 

24 

2-26 

30 

11-10 

32 

12-  7 

26 

12-22 

23 

NONC 

NONE 

309 

294 

BOYCE   3  WNW 

100 

14 

110 

1-11 

16 

1-19 

20 

1-29 

23 

2-16 

28 

2-17 

29 

12-  7 

31 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

BUNK  I  E 

100 

6-  7 

17 

1-10 

NONE 

1-20 

19 

1-30 

23 

2-  6 

28 

2-16 

29 

12-  7 

30 

12-10 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

326 

307 

GRAND  COTEAU 

98 

6-  6 

17 

1-19  + 

NONE 

1-29 

20 

1-29 

20 

2-16 

2  8 

3-  5 

30 

1 2  -  7 

12-10 

26 

NONE 

297 

HINESTDN  4  NNE 

98 

8-17* 

U 

1-20  + 

1-20 

14 

1-30 

20 

2-17 

23 

3-  1 

27 

3-24 

31 

11-10 

31 

12-  7 

24 

12-  V 

24 

12-22 

20 

NONE 

326 

293 

261 

JONESVILLE  LOCKS 

103 

6-  1 

15 

1-19+ 

1-20 

I-29 

2  0 

1-30 

21 

2-16 

28 

2-17 

29 

12-  7 

30 

12-10 

26 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

330 

297 

LSU  DEAN  LEE   EXP  STA 

7«  4 

14 

1-19 

1-19 

1  4 

1-29 

20 

1-30 

2  2 

2-17 

2  8 

2-28 

32 

11-11 

31 

12-  7 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

315 

293 

MAMOU   4  S 

100 

7-  3 

17 

1-10 

NONE 

1-19 

1 9 

1-29 

23 

2-  1 

2  7 

2-  6 

31 

12-  7 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

MCI  nil  1  c 

14 

1-19 

14 

1-29 

20 

2-  6 

24 

2-17 

28 

3-  7 

32 

11-11 

29 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

07 

7-  5  + 

1  ?n 

1-20 

16 

1-20 

16 

1-30 

24 

2-16 

26 

2-28 

3? 

11-11 

30 

12-10 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

331 

297 

OLD  RIVER  LOC K 

101 

7. 25 

1 3 

1-11* 

1-20 

l-3o 

1 9 

2-17 

23 

2-17 

23 

3-  1 

29 

11-11 

2  9 

12-10 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

308 

296 

OLLA   3  SSW 

99 

7-  6  + 

10 

1-19 

1-20 

1  ? 

2-  1 

20 

2-17 

24 

2-28 

2  7 

3-2  3 

31 

11-10 

31 

11-11 

27 

12-  7 

23 

12-22 

20 

NONE 

324 

293 

256 

WOODWORTH  2  SE 

100 

7-  4+ 

15 

1-11  + 

1-11 

1 

l-2o 

18 

1-29 

22 

2-16 

27 

3-  7 

30 

11-11 

30 

12-10 

25 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

331 

297 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

100 

7-  2  + 

13 

1-19 

1-20 

1  5 

1-20 

1  *> 

1-29 

21 

2-16 

25 

3-  1 

32 

11-11 

30 

12-  7 

27 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

327 

294 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

98 

7-  3 

16 

1-19 

1-19 

16 

1-19 

LA 

1-29 

23 

2-16 

28 

2-16 

28 

12-  7 

30 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

BOGALUSA 

99 

7-  3+ 

12 

1-20+ 

1-20 

^ 

l-2o 

12 

1-30 

22 

2-17 

26 

2-22 

30 

11-11 

3  2 

12-  7 

28 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

331 

293 

C  L I NTON  5  S  E 

7"  6+ 

1-20 

13 

I-29 

20 

1-30 

22 

2-16 

25 

2-28 

32 

11-11 

30 

12-  7 

27 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

326 

294 

COVINGTON  4  NNW 

98 

7-  2 

13 

1-19 

1-19 

13 

l-2o 

1 7 

2-16 

24 

2-17 

28 

3-  6 

31 

11-11 

29 

12-  7 

25 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

309 

293 

FRANKLINTON   3  SW 

101 

6-  6 

11 

1-19 

1-19 

11 

1-29 

20 

2-  8 

24 

2-21 

28 

3-  8 

31 

11-11 

29 

12-  7 

26 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

305 

269 

GREENSBURG 

1 1 

1-19 

1-20 

12 

1-29 

20 

1-29 

20 

2-17 

26 

3-  8 

30 

- 

- 

- 

HAMMOND    3  NW 

101 

7"  9 

12 

1-19 

14 

1-19 

1^ 

2-  6 

23 

2-16 

25 

3-  8 

31 

11-11 

29 

12-  7 

25 

1  2-22 

24 

NONE 

NONE 

319 

294 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

97 

7-26* 

16 

1-19 

1-19 

16 

1-20 

1 9 

1-29 

23 

2-16 

2  6 

2-28 

30 

10-17 

32 

12-  8 

22 

12-  6 

22 

NONE 

NONE 

313 

295 

SLIDELL  HSO  RFC 
* 

96 

7-  2  + 

14 

1-19 

1-20 

15 

1-20 

1 5 

1-20 

15 

2-16 

26 

2-28 

32 

11-11 

31 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

98 

7-   4  + 

18 

1-10 

NONE 

1-19 

19 

1-30 

24 

1-30 

24 

2-16 

30 

11-11 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

OE  OUINCY  *  N 

98 

8-  8  + 

15 

1-10 

1-11 

16 

1-21 

20 

1-30 

24 

2-17 

27 

3-  8 

31 

11-10 

30 

12-  7 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

326 

293 

DE  R 1  DOER 

100 

7-  * 

15 

1-10 

1-11 

16 

1-20 

20 

1-29 

23 

2-16 

26 

2-28 

31 

11-10 

32 

12-  7 

.'8 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

327 

294 

ELIZABETH 

101 

7-  6  + 

16 

1-10 

1-10 

16 

1-20 

19 

2-16 

24 

2-26 

28 

3-23 

32 

11-11 

32 

12-10 

27 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

309 

285 

HACKBERRY  B  SSW 

96 

6-  7 

1-19 

24 

1-29 

28 

1-30 

30 

12-10 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

JENNINGS 

100 

6-  7 

18 

1-11  + 

NONE 

l-U 

18 

1-29 

24 

2-  1 

28 

2-17 

31 

11-11 

32 

12-22 

27 

NUNE 

NONE 

NONE 

324 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

97 

6-  5 

19 

1-11+ 

NONE 

l-ll 

1=) 

1-20 

24 

1-29 

25 

2-17 

31 

12-10 

30 

NnME 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

97 

6-  6  + 

18 

1-10 

NONE 

1-10 

18 

1-19 

22 

1-29 

26 

2-16 

31 

12-10 

29 

12-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

□BERLIN  F IRE  TOWER 

98 

6-  7. 

16 

1-10 

1-10 

16 

1-19 

19 

1-29 

22 

2-16 

28 

2-28 

32 

11-11 

32 

12-10  i 27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  i^SI4N* 


Station 

Highest 

Date 

4) 

i 
~i 

Last  spring  minimum  of 

Pint  fall  minimum  ol 

Numb 
betw 

er  of 
sen  c 

days 
ates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28  or  below 

J  32"  or  below 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

- 
2 

a 

Q 

Temp.  | 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

6-  5 

20 

1-10 

NONE 

l-  lo 

2o 

1-19 

27 

2-16 

3  1 

NONF 

NJNE 

297 

VERMILION  LOCK 

95 

7-26 

19 

1-10 

NONE 

1-20 

20 

1-30 

2". 

2-'° 

28 

2-17 

30 

ll-N 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

*       *  * 

SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SM 

7"  4 

16 

1  6 

1  - 1 9 

16 

1-29 

2  * 

2-  1 

^  7 

2-16 

30 

J  J  "J  J 

12-10 

NONE 

3,2 

FRANKLIN  3  NW 

oo 

aL 

18 

1-19 

NnNE 

1  -  lg 

I  ft 

1-19 

16 

1-29 

26 

2-16 

3  1 

rr  ,  i 

12-22 

NUNF 

327 

JEANERETTE  EXP  S  T  A 

-.7 

7-2  r* 

NHNF 

12-22 

NONE 

NONE 

_ 

LAFAYETTE    FAA  AP 

9R 

21 

1 "  19* 

NONE 

nqn| 

1-19 

1~29 

26 

30 

1222 

NONE 

324 

MORGAN  CITY 

95 

8-  »* 

16 

1-11 

NONE 

l-U 

18 

1-30 

2". 

1-31 

26 

2-  1 

32 

12-10 

32 

NONE 

NE 

NONE 

NONE 

312 

NEW   IBERIA  5  NW 

19 

1  -2o 

20 

2  -  1 

9Z 

12-22 

NONE 

HONE 

324 

296 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

93 

7-  8* 

22 

1-19 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1-20 

24 

1-22 

32 

12-22 

32 

NflNF 

NUNE 

NONE 

NONE 

330 

334 

DONALOSONVILLE 

7-  7  + 

17 

1-19 

NONE 

l-2o 

1  ft 

1-30 

1-31 

2  5 

2-16 

32 

12-10 

31 

12-27 

?  8 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

GALLIANO 

95 

8-  2  + 

21 

1-19 

NONE 

NONg 

1-20 

2* 

1-21 

2  8 

2-  1 

3  2 

12-10 

32 

12-22 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

312 

HOJMA 

95 

8-  7. 

19 

1-19 

NONE 

1-20 

20 

1-20 

20 

1-30 

28 

2-  2 

32 

12-22 

2  8 

12-22 

?8 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

323 

NEW  ORLEANS  HSHO  AP 

97 

7-  I 

19 

1-19 

NONE 

1-19 

19 

1-20 

24 

1-29 

26 

2-  7 

i. 

12-  7 

3? 

12-22 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

303 

N  0  AoBON  WSFO  CI 

96 

7-1* 

22 

1-19 

NONE 

NONf 

1-19 

22 

1-19 

22 

1-29 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PARAOIS  7  S 

95 

7-14* 

16 

1-19 

NONE 

1-19 

18 

1-20 

24 

2-16 

27 

2-16 

27 

12-10 

3? 

12-27 

?7 

NONE 

NONE 

NONE 

31* 

297 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

96 

7-  2» 

19 

1-20* 

NONE 

1-20 

10 

1-20 

19 

1-22 

26 

2-17 

' 

12-22 

2i 

12-22 

75 

NONE 

NONE 

NDNE 

334 

308 

QUARANTINE 

91 

7-  9* 

22 

1-19 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

1-20 

23 

1-20 

23 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

RESERVE 

96 

7-  4 

17 

1-20 

NONE 

1-20 

17 

1-29 

24 

2-  1 

27 

2-17 

10 

12-  7 

3  0 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

SAINT  BERNARD 

98 

6-29» 

17 

1-19 

NONE 

1-19 

17 

1-21 

23 

1-29 

28 

2-16 

10 

12-  7 

3; 

12-22 

?6 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

294 

THIBOOAUX 

98 

6-27* 

2  0 

1-20* 

NONE 

1-20 

2  0 

1-20 

20 

1-30 

27 

2-  7 

32 

12-10 

3? 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

•       •  * 

STATE  EXTREMES 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

103 

7-  * 

BE  L  AH    FIRE  TOMER 

7-  3 

JONESVILLE  LOCKS 

6-  1 

TALLULAH 

6 

1-19 

So.  Rolsrsnco  Notes  Following  Sutlon  tnd.i 


SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
 1111 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Dece 

mber 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Ej 

M 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

s 

H 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

3 

a 
* 

CALHOUN  IXP  STATION 

(  IN) 

4 

42.  4 

S3 
14 

31.2 

61 

37 

59.9 

76 
47 

78.1 

85 
33 

80, 

3 

97 
67 

87,9 

98 
77 

87.5 

101 
78 

86.8 

101 
77 

84.1 

97 
68 

79.0 

92 
30 

39.7 

79 
47 

50,6 

67 
38 

69.2 

101 
34 

CLINTON  5  SE 

IN) 

4 

44.9 

S3 

50.8 

67 
36 

61.5 

77 
44 

69,8 

89 
53 

79, 

9 

97 
64 

68,1 

101 
71 

87.7 

103 
76 

63.9 

100 
76 

80.7 

92 
72 

69,6 

88 

33 

61.7 

80 
46 

53.0 

72 
39 

69.2 

103 
33 

CHOKLE*  EXP  STATION 

1  IN) 

4 

4*. 9 

60 
S5 

52.9 

66 

40 

62.4 

75 
46 

70,9 

86 

60 

12 

2 

96 
70 

86, 1 

100 
73 

86.9 

100 
70 

63.9 

96 

72 

62.5 

91 
74 

71.3 

69 

60 

61.0 

76 

46 

♦7.0 

63 
3) 

69.6 

IOC 
33 

HOUMA 

I  IN) 

4 

44.  • 

65 
28 

52.9 

72 
39 

64.3 

12 
47 

71,4 

88 
43 

76 

0 

64 

98 

86.0 

♦  7 

77 

66.4 

104 
73 

- 

- 

79.7 

69 

69,4 

92 
42 

62.0 

74 

46 

53.3 

69 
31 

- 

104 
26 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

I  IN) 

4 

42.1 

39 
35 

50.0 

64 
35 

60,3 

79 
45 

68,5 

86 
53 

78 

9 

97 

63 

86,5 

100 
75 

86.9 

100 
76 

63.5 

99 
77 

80.3 

92 
71 

67,6 

87 
52 

60.0 

74 
44 

SO, 7 

66 
36 

68,1 

100 
39 

RED  «IV  VALLEY  EXP  STA 

(  IM 

A 

40.6 

53 
33 

57.2 

74 
44 

67,7 

84 
49 

78 

96 
65 

84.8 

98 
74 

69.8 

102 
79 

84.4 

96 
75 

60.9 

92 
70 

70,0 

67 
53 

38.7 

75 
43 

48,0 

63 
36 

102 
33 

SitNT  JOSEPH  E«P  STA 

(  IN) 

4 

40.3 

92 
33 

49.8 

65 
36 

60.5 

78 
44 

71.3 

88 

50 

81 

5 

99 
65 

89, 1 

101 
72 

89.1 

103 
77 

67.6 

103 
79 

83.3 

96 
73 

66,4 

89 
51 

59.3 

76 
44 

49,4 

67 
17 

69.1 

103 
33 

VINNSBOP.0 

(  IM 

4 

77 

7 

94 
65 

69,9 

98 

72 

86.6 

100 
76 

89.5 

98 
72 

81.3 

91 
73 

66.9 

86 
35 

38,7 

73 
47 

48.7 

64 
38 

100 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  8  - 


Table  4 


TOTAL 


EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUISIANA 
1977 


Station 

•  •  * 

NORTHWEST  01 

RED  RIV   V/AILEY  EXP  STA 

•  *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

9       »  • 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

•  *  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 


SOUTHEAST 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


FVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


Jan 


1239 


2348 
55.* 
37.5 


Feb 


3.69B 
16*2 


3.35B 

)2*7 


3.96B 
^058 


Mar 


*.90 
1802 


5.  118 
1882 


6.00B 

228* 

73.* 

*e.i 


20*68 


Apr 


6.03 
1195 


3.78 
1283 


5.99B 


1688 
79.6 
57.3 


16*3 


May 


8.198 
1298 


7.25 
1078 


8.05B 


7.778 
1119 
89.9 
6*.* 


7.538 
1217 


June 


8.33 
1058 


9.0*8 
1050 


10.96B 


8.38B  8.928 

879  5978 

95.6  95.5 

70.7  71.6 


July 


8.788 

736 


7.07B 
821 


7.28 
898 


6.79B 
72* 


Aug 


6.738 
599 


6.12 
730 


6.29B 
673 


*.69B 
901 


Sept 


5.68 

771 


5.*9 
859 


5.33 


5.88B 

8** 
92.* 
72.* 


5.568 
1008 


Oct 


*.*0 
720 


*.07 
852 


5.173 
1299 
81.1 
56.7 


*.3*B 
968 


Nov 


2.68 
1206 


2.36B 
116* 


3.*9B 
1*2* 
71.9 
52.2 


2. 878 
11*8 


Dec 


2.7*8 
1566 


173* 


Annual 


139*1 


3.75B 
2053 
63.7 
*2.5 


3.018 
152* 


17268 


Saa  Rafaranca  Nolai  Following  Station  Inda* 
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STATION  INDEX 


otdtion 

Index  No. 

Division  No. 

1   mm \~\t 
V_/U  UI 1 L  y 

Drainage  T 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBE V  I  LIE 

0007 

07 

VERM  I  L  ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

68 

69 

2 

A  D  T  T  A     CDD  TKirC     CTDE  TUB 

flo 1  1  A   jKRINGj    r IKE  TWR 

0021 

06 

r   T         T    1   Mil  A  HV 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

5 

2 

A  1    CYAMfiD  I  A 
A  L  t  *  AN  UK  1  A 

0098 

05 

RAP  IDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

82 

89 

1 

2 

3  C 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1131 

24 

92 

18 

120 

17 

17 

JUN 

1 

2 

3  C 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

630 

43 

90 

30 

180 

89 

93 

1 

2 

3 

A5HLANU    2  -> 

0349 

04 

NATC  H I TUCHEb 

11 

32 

07 

93 

06 

223 

23  33 

1 

2 

3 

B1CTDHD 

t>  Ab  I  KUr 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

53 

53 

1 

2 

3 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

89 

109 

1 

2 

3  C 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

130 

08 

91 

19 

15 

9 

2 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617  05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

5 

2 

BELAH  rIRE  TUWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

25 

25 

1 

2 

3 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIFNVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

6 

6 

1 

2 

3 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH INGTON 

1030 

47 

89 

52 

103 

47 

47 

1 

2 

3 

BOOTHVILLF  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

529 

20 

89 

24 

0 

13 

13 

1 

2 

3  C 

BOSSIER  CITY 

1200 

0  1 

BOSSIER 

1132 

32 

93 

43 

170 

2 

SEP 

2 

oQTCt    3  WNW 

1232 

05 

RAP  IDES 

1131 

23 

92 

43 

110 

2 

2 

1 

2 

3 

BUNK  IE 

1287 

05 

AVOYELLES 

230 

57 

92 

10 

80 

89 

89 

1 

2 

3  C 

C ALHQUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

89 

86 

17 

1 

2 

34CG 

TAOWTI    1     i-       -i       C  I.I 

lARVILLE   z   5  W 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

38 

39 

1 

2 

3 

C L I NTQN  5  SE 

1899 

Ob 

E   FE  L IC I  ANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

3 

4 

1 

2 

3  CG 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

6 

2 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

23 

33 

1 

2 

3 

L  □  F  ' UN   VALLc  T 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

29 

33 

1 

2 

3 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

84 

84 

1 

2 

3  C 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

0  r 

ACADIA 

730 

15 

92 

22 

25 

67 

1 

2 

3  G 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

430 

31 

93 

26 

95 

22 

52 

1 

2 

3 

OE  RIDOER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

430 

50 

93 

18 

180 

55 

55 

1 

2 

3 

OONALDSONV I LLF 

2534 

09 

ASCENSION 

830 

07 

90 

59 

40 

89 

88 

1 

2 

3 

EL  I ZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

81 

84 

1 

2 

3 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

22 

22 

1 

2 

3  C 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

17 

2 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

932 

46 

92 

24 

170 

22 

22 

1 

2 

3 

CO  A  Ml/  1    TM     "3     M  U 

rKAINIvLIN   3  N  W 

3313 

08 

ST  MARY 

229 

49 

91 

33 

12 

85 

1 

2 

3 

FRANKL I NTnN  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

1030 

49 

90 

11 

145 

21 

21 

1 

2 

3 

GALLIANO 

3*33 

0' 

LAFOURCHE 

29 

26 

90 

18 

2 

10 

10 

1 

2 

3 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

1? 

93 

50 

255 

31 

2 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

830 

14 

90 

54 

10 

C 

GRANO  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

230 

26 

92 

02 

55 

92 

91 

1 

2 

3 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATC  H I TOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

29 

2 

GRAND   ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

19 

19 

MAR 

1 

2 

3 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

630 

34 

90 

59 

60 

11 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4i29 

53 

93 

25 

6 

38 

38 

1 

2 

3 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

82 

81 

1 

2 

3 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

6 

2 

HAYNtbVILLc    t  W5W 

4131 

02 

r  1    1  1  nnDhlE 

C  L  A  I BUKNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

37 

2 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I DES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

23 

23 

1 

2 

3 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

22 

93 

23 

420 

13 

2 

HOMcK   cat  5i*WIDN 

4355 

02 

C  L  A  I  BORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

27 

27 

1 

2 

3 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

37 

2 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

88 

87 

2 

1 

2 

34  G 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

25 

72 

1 

2 

3 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

79 

79 

1 

2 

3  C 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11132 

13 

92 

42 

322 

8 

8 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

331 

29 

91 

51 

70 

6 

6 

1 

2 

3  C 

KE I THV I LLE 

4816 

01 

CADDO 

U|32 

21 

93 

50 

200 

34 

2 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

37 

2 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

34 

2 

KORAN 

4931 

01 

BOSS  I ER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

29 

2 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

LAFAYETTE   FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

39 

38 

89 

88 

1 

2 

3 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

72 

72 

1 

2 

3 

LAKF  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

430 

13 

93 

13 

5 

6 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

« 

16 

16 

1 

2 

3  C 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

57 

57 

1 

2 

3 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

52 

52 

1 

2 

3  C 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

31 

34 

1 

2 

3  C 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

33 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

15 

15 

15 

1 

2 

34 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAP  I DES 

231 

11 

92 

24 

70 

2 

2 

1 

2 

3  G 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

730 

34 

92 

26 

55 

9 

1 

2 

3 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

1232 

01 

93 

44 

373 

22 

2 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1231 

34 

93 

29 

260 

24 

24 

1 

2 

3 

MARION 

5908 

02 

UNION 

932 

54 

92 

15 

190 

24 

2 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2|31 

09 

92 

02 

8T 

15 

2 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

11132 

06 

93 

14 

270 

C 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

130 

41 

91 

45 

30 

89 

91 

1 

2 

3 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

730 

11 

92 

35 

16 

34 

2 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1132 

35 

93 

17 

185 

89 

90 

1 

2 

3  C 

M  ITT  I  E  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

430 

42 

92 

33 

120 

23 

2 
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STATION  INDEX 


Station 


MONROE   FAA  AP 

MONROE  CITY 

MONROE  NLU 

MOORINGSPORT   1  N 

MORGAN  CITY 

NATCHITOCHES 

NEW   IBERIA   5  NW 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP  R 

N  0  ADBDN  WSFp  CI  R 


NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ORLEANS 

NEW  ROADS  5 
OAKDALE 

DAK  GROVE  2 


ALGIERS  R 

CITRUS  R 

DUBLIN  R 

JEFFERSON  R 

JOURDAN  R 

LONDON  R 

METAIRIE  R 
ESE 

WSW 


OAKNQL  I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

PORT  ALLEN 
QUARANTINE 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE   EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAINT  BERNARO 

SAINT  JOSFPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

SIMMESPORT 

SLAGLE 

SLIOELL  WSO  RFC 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  F I  RE  TOWER 

STERL INGTON 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

THIBOOAUX 

VERMILION  LOCK 

V  I  DAL  I A  Nn  2 

VINTON 

WESTOALE  3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 


O 

x 
c 


6303 
6310 
63U 

6364  01 

639*  08 

6582  0* 

6657  08 

6659  0» 

6660  09 
666*  09 


County 


CD 

c 

u 

Q 


LOUISIANA 
1977 


Q) 
3 


OUACHITA 

OUACHITA 

OUACHITA 

CADDO 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 


-J 

932  31 

932  33 

932  32 

1132  *2 

129  *1 

1131  *6 

230  03 

829  57 

829  59 

829  5? 


CD 
TD 
3 

'6S 

n 

o 


6666  09  ORLEANS 
6668'  09'  ORLEANS 
6669  09  ORLEANS 

6671  09  ORLEANS 

6672  09  ORLEANS 
6675  09  ORLEANS 
66791  091  ORLEANS 
6686  05  POINTE  COUPE 
6836'  07  ALLEN 


829 
630 
829 
829 
829 
829 
629 
830 


6911  06 
6938  07 
69621  05| 
697B  05 
6995  05 
7096  09 
7l6l{  06 
730*  06 
73**  01 
7368  09 

7**8!  05 
7572  09 
7738  01 
77671  09' 
7932  07 
7950  01 
80*6  0* 
8065  02 
8067  02 
8108  09 

8163  03 
8169  05 
8*05  06 
8*36  01 
8**0  01 
8507  05 
852*  0* 
8539  06 
8669  02 
8683  01 

8715  06 
8785  02 
8828  07 
8831  07 
8923 


9013 
9319 
9357 
9375 
9610 


9803  02 
9806  03 


9809 
9865 
9930 


E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSS  I  ER 
PLAQUEMINES 

W  BATON  ROUG 

PLAQUEMINES 

BOSS  I  ER 

ST  JOHN  RAPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

L  I NCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

TENSAS 

EVANGEL INE 

WASHINGTON 

CADDO 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

L I V I N&STDN 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MAD  I  SON 

LAFOURCHE 

VERMILION 

CONCORD IA 

CALCASIEU 

RED  RIVER 

WINN 

FRANKL  IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


630  ** 

*30  36 

831  00 

1131  52 
230  29 
529  *7 

1030  27 

630  *? 

1132  5* 

829  35 

830  27 

829  13 
1132  25 

830  0* 
529  ** 

1132  58 

*30  57 

932  3? 

932  31 

529  5? 


T 


831  57 

230  51 

1030  51 

1132  31 

1132  28 
130  59 
*31  12 
630  17 
932  5* 

1133  00 

630  26 

932  *3 

*30  51 

*30  1* 

332  2* 

529  *8 

529  *7 

831  39 

1230  1? 

1132  08 


1131  56 
932  0' 

1132  02 
231  07 
630  38 


92  03 
92  07 

92  0* 

93  58 
91  11 
93  05 
91  53 
90  0* 
90  15 
90  08 

90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 
90  0* 

90  07 

91  22 


*30  *9     92  *1 
6866  03  WEST   CARROLL       332  51     91  26 


90  59 
92  *7 

91  *0 

92  16 

92  0* 
90  26 

89  *7 

90  *5 

93  *1 
89  50 

91  13 

89  16 
93  38 

90  3* 

92  *9 
9*  00 

93  17 
92  36 

92  39 
89  50 

91  1* 

92  16 
89  59 

93  *5 

93  *9 

91  *9 
93  08 

89  *6 

92  3* 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

90  *9 

92  12 

91  26 

93  35 
93  30 

92  *1 

91  *2 

92  39 
92  28 
91  08 


C 

o 

> 
_o 

w 


Years  of 
record 


£ 

i) 


a 

u  10 

<D  > 

a, 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 


to 


-c-o 


78 
80 
70 
200 
5 

130 
25 
3 
* 
6 

2 

0 
22 

2 
10 

12 

0 

*5  26 
100 
110 

130 
67  2* 


70 
100 
60 
5 
30 
190 
291 
*| 

15 
5 

155 


13 


90 
13 
1 
3 
72 
57 
68 
106 
2* 
88 

78 
23 
8* 
8* 
** 
8* 
29 
26 
2* 


36 
25 
13 


85 
19 


13  76 

*  1* 
200 

238  * 

300 

275  79 


200 
230 

32 
60 

170 
12 
85 
20 
1* 
60 
19 

1*0 

160 
80 
220 
116 
85 


22 


12 

23  63 
29 
71 
8! 
19 


3 

21  21 
3  11 
76 
1* 
J7 

10 


80 
12  12 


67 


78j  68 
50 

330  25 

180  2 

25*  105  105 

30  66 

290  * 

10  21  21 


33 
30 


22 
37 
23 

4 1 

63  61 
3*  92 
27  27 
27 
17 
2* 

38  39 
53  5* 
25 

20  20 


C  C  C 
O  4)  On 

2  &  2  o 


FEB 


OCT 


NOV 


DEC 


tables 


1  2  3 


3  c 
3  c 


3 

3*CG 
3 

3  C 


3*  G 
C 


3  C 


1  2  3  C 
1   2  3  CG 

2 

1  2  3 

2 


-  11  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
^atner  Servi^rf  Ice  near  you      Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES   Division  averages  in  the  annual   issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  PF,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement   in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Mix  ind  Min  values  in  the  Evaporation  ard   Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

and  December  lssu 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  In  the  Jun 


Soil  Type 


of  Climatological  Data. 

Soil  Cover 


PULV    SOIL    1  I  Vl't  I   >IM_I  |__\M_i 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp.  Sta. 
Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 


Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 
Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
Zero 

0.1°   to  S 
Zero 
Zero 
Level 

Zero 
Level 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+     Also  on  earlier  date   (dates)  or  months, 

*  Amount  included  in  following  measurement . 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PreclDitatic 
Da  t  a . )  '  * 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes   total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTR A I N  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  Temperatures  Published 

Years  o,  record  as  s.own  1.  th.  Station  In*.*  are  approbate  since  gaps  in  records  may  not  Have  „een  considered  in  arrlvlng  at  t„e  totals  s„own 


s!SPti™aRTchec*s%a?abley"o  S^SLTS  *£J™  ^1^1^  S '   »»•»  ■""J"0"1  ^  40f  Sln*le  '  3<*  — 1 

Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications?    Commerce,  NOAA,       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
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5 

1 

HAMMOND  3  NW 

50 

.1 

33 

.4M 

41 

BM 

-10.5 

70 

7 

22 

IS 

724 

0 

0 

19 

0 

7 

:  i 

2.S9 

1  .55 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

50 

.4 

34 

.5 

42 

5 

74 

6 

24 

15« 

698 

0 

0 

19 

0 

E 

00 

1  -28 

2S 

.0 

0 

:  o 

6 

3 

SL IDELL  WSO  RFC 

51 

.5 

33 

.5 

42 

5 

74 

7 

22 

15 

692 

0 

0 

18 

0 

12. 

1 1 

5-57 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

DIVISION 

42 

0 

-9.1 

7. 

59 

2.79 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOtx 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIRNR 
ianuRR'  1978 


TEMPERRTURE 


no-  of  oo»s 


PREC IP! TOT  ION 


SNOW.  SLEET 


NO.  Of  ORIS 


SOUTHWEST  01 

CROWLEY  EXP  STAT I  ON 
DE  QUINCY  4  N 
DE  R 1  DOER 
EL IZABETH 
HRCK8ERRY  8  SSW 

JENNINGS 

LAKE  RRTMUR  10  5H 
LHKE  CHRRLES  HSO  RP 
OBERL IN  F 1  RE  TOWER 
ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

01  VISION 


SOUTH  CENTRAL 

CRRVILLE  2  SM 
FRRNKL IN  3  NW 
JERNERETTE  EXP  STR 
LAFAYETTE  FAA  AP 
flORGAN  CITY 

NEW   IBERIA  S  NW 

DIVISION 


SOUTHEAST 

BOOTHVILLE  HSO 
DONALOSONV ILLE 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  WSMO  RP 

N  0  AOBON  WSFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
OUARANT I N£ 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
THIBODAUX 


49.7 

49-  6 
48-8 
48. 3M 
48. 9M 

48.7 

S0.4M 

49.4 

49.2 

50.2 

50-  9 


50.4 

52.1 
50.2 
51  .2 
52.5 

51  .1 


52.3 
51-3 
53.1 
53.4 
50.4 

54  .3 
53.5 
52.3 
51  .9M 
52. 7H 

53. 2M 
52.2 


33.9 
31  .6 
32.4 
32.3 
35.  SH 

34.2 

35. 4M 

36.3 
33.7 
35. 6M 

34.1 


33.1 
35.9 
34.1 
37.6 
36.5 

35.5 


39.3 
36.3 
37.2 
36.7 
37.7 

39.6 
36.5 
38.0 
38.8 
35. 1M 

36.5 
36.8 


41  .8 
40.6 
40.6 
40- 3H 
42. 2M 

41  .5 
42. 9M 
42.9 
41  .5 
42. 9M 

42.5 

41  .8 


41  .8 
44  .0 

42.2 

44  .4 
44  .5 

43.3 

43.4 


45- 8 
43.6 
45.2 
45.1 

44  .  1 

47.0 
4S.0 
45.2 

45  .4H 
43. 9H 

44  .9H 

44.5 


9.7 

9.2 


-10.5 
-  9.7 


7.5 
9.8 


- 10. D 
■10.1 


9.8 
9.3 


6.70 
9.49 
7.24 
9.81 
7.91 

6.80 
6.86 
6.63 
7.12 
8.10 

9.71 


10-90 
10.95 
8.08 
7.79 
13.12 

9.69 


11.43 
9.01 
12.33 
13.12 
I  3-63 

10.67 
12.36 
12.55 
6.62 
I  1  .77 

9.97 
13.30 


I  .53 
4.75 

4  .90 

3.77 

1  -60 

2.17 
2.59 


6.58 
6  .85 
3.85 
3.06 
8.66 


8.43 

9.10 


5.89 
7  .46 


8.72 
6.87 


I  .55 
4.00 
2.70 
2.84 

2.52 

I  .35 
1  .53 
2.10 
2.04 
1  .65 

2.46 


2.70 
3-90 
2.00 
2.52 
5.40 

2.76 


4  .30 

2.70 
5.62 
5.69 
4.60 

3.S9 
3.16 
4  .49 
I  .36 
4.15 

2.60 
5.60 


.0 
1.0 


1 .0 
.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NOBTHWEST 

C3TT3N  VBLUEV 
GLBSTER  l  u 

WftP.NO    2  % 

HQSSTQN 

KEITMVIL..E 

KORAN 

l  QGANSPQR  T  4  EN£ 
MANS* IELD  3  MSU 
MINDEN 

M03RINGSP3RT  1  N 

PL  AIN  nEAl ING 

RED  HI '  VALLEY  EXP  S 

R3DESSA 

SHREVEPORT  0QWNT3UN 
SHRE vEPQRT  WS3  AP 


NORTH  CENTRAL  I 

BIENVKLE    3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS, 
FARMERVILLE 
HAYNESVILLE   2  WSW 


RUST3N 

RL'STBN-LA   TECH  UN-IV 
SPEARSVIlLE  FIRE  TOWER 

WlNNFIELD    2  W 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIOENCE 

OAK,  GROVE   2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  CCORE 
HBDGES  GAROENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SL AGLE 


CENTRAL  0 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH    F IRE  TOWER 

BOYCE  3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  CQTEAU 
HINESTQN    4  NNE 

JONESvillE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMQU   4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OlLB  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMME  SPORT 
VIDAL  IA  NO  2 

WOODWDH  TH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIBE  Twfl 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

B3GAL USA 

CL  INTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNU 

GREENWEL  L  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
OA  NQl  I A 

PEABL  BIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GBOvE  FIRE  TO WEB 
SHERIDAN  FIRE  TQWEB 

SL IDEL L   WSO  RFC 
SPBINGVILLE  FIBE  TOwEB 
eACHPRY  2  ESE 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4     5    6     7    8    9     101112    131415  1617 


.03  1.05 
T  .S2 
T       1 .05 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


T       1 .59 
-2S  3.20 
2.  OS 


.58  2.i 
.30  2. 
.14  2. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOHING  STATION  1N0EX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


SOlTMUEST  0? 

abbevu  Lt 

CROUE*  EXP  STATION 
DC  QL'INCV  4  N 
DC  R I DOER 
tL  UABE  Th 

MACJ.6ERRY  S  SSW 
JCNHING& 

under  3  w 

l»U    ABTK'H    10  SU 
L Alt  CmABICS  2  N 

LAKE  CHARLES  USD  AP 

lOHGVllLt 

MERMENTAu 
HITTIE  2  SC 
DAEDAL E 

OBEBi  IN  fiat  TOKfi 
ROCKEFELLER  A  HtruGt 

SUGABTOMN 

SKI RMuR 

VERMIi  ION  I BC1 

VINTON 


SOUTH  CENTQAL 

BAYOu  SORREL  LOCI 
CARviLLE  3  SU 

FOAN*i IN   3  NU 

jEANEBETTf  EXP  STA 

lAfAVtTTE    F  AA  AC 


SOUTHEAST  Oft 

BOOTmvIllE  USO 
OONALOSONVtLIC 
GALL IANO 

MOUMA 

NCU  ORLEANS  nF  WSO  CI 

new  orleans  wsnq  ap 
n  0  aobon  usfo  ci 
hch  orleans  algiers 
h£u  orleans  citbus 
new  orleans  oubl in 

new  orleans  jefferson 
new  orleans  jol'roan 
new  orleans  london 
new  orleans  metaibic 
pabaqis  7  s 

plaquemines  exp  sta 

quarantine 

RESERVE 

SAINT  BEBNABD 

TMIBODAL'X 


io. go 
io.  as 
a.  oa 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


~)    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  21   28  29  30  31 


2.  OS 
T  2.70 

1.90  .80 
.□S  5.00 

1 . 36  .24 

P.  43 


.02  1  . 
.01    1  . 


.23  11 
.3b  4.00 
.IT  2.70 
.  tfl     .M  2.04 


t  2.20 
1.0* 
.12  1.40 


.20  .40  2. 10 
.12  3.4* 
.  14  .26  1 .33 
.04  .37  3.02 
.17  2. 12 

.27  2.04 
.S3      .IS  1.S7 
.40  2.78 
.16  I. 61 
.27     .24  1.B2 

1 .24  2.64 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOMlNG  SIPHON  INDE* 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUIS iflNfl 
January  1978 


DAY   OF  MONTH 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

1  ] 

1 2 

1  3 

14 

15 

1  6 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

cr 

■ 

NORTHWEST  01 

COT  TON  VALLEY 

rt.fi  > 

47 

46 

43 

49 

56 

67 

74 

75 

49 

37 

37 

32 

33 

33 

32 

43 

54 

37 

31 

31 

33 

35 

36 

45 

S3 

41 

40 

38 

44 

45 

32 

43. S 

MIN 

30 

28 

56 

62 

49 

19 

14 

27 

32 

24 

18 

18 

23 

23 

26 

20 

20 

24 

26 

26 

40 

21 

19 

17 

20 

30 

26.3 

LOGANSPORT  4  ENE 

MfiX 

47 

44 

50 

1 

56 

80 

76 

69 

40 

37 

36 

34 

35 

36 

36 

47 

57 

57 

38 

31 

30 

33 

35 

39 

57 

55 

45 

48 

47 

45 

35 

46.2 

MIN 

29 

16 

25 

62 

33 

20 

15 

29 

29 

30 

25 

25 

20 

41 

27 

26 

25 

20 

20 

29 

36 

21 

20 

22 

20 

31 

27.9 

HINDEN 

MfiX 

48 

46 

44 

4? 

SB 

65 

75 

76 

48 

38 

n 

>  i 

34 

33 

31 

45 

57 

38 

32 

31 

32 

34 

37 

53 

58 

41 

41 

37 

44 

44 

34 

44.3 

24 

19 

20 

23 

21 

PLAIN  DEAL  INC 

MfiX 

46 

46 

44 

50 

55 

Eg 

74 

77 

49 

38 

37 

31 

33 

33 

33 

42 

54 

38 

31 

30 

33 

33 

34 

43 

51 

39 

40 

37 

45 

46 

31 

43.3 

21 

15 

15 

21 

22 

RED  RIV  VfiLLET  EXP  STB 

MfiX 

47 

46 

44 

4B 

55 

64 

78 

76 

47 

36 

37 

35 

35 

55 

38 

32 

31 

31 

32 

36 

47 

SI 

39 

42 

36 

44 

45 

33 

43.7 

MIN 

41 

30 

19 

21 

29 

SI 

54 

44 

19 

17 

22 

28 

3! 

25 

20 

22 

23 

22 

25 

20 

20 

22 

26 

30 

38 

23 

22 

23 

23 

26 

30 

27.3 

SHREVEPORT  WSO  fiP 

MAX 

45 

43 

50 

55 

68 

79 

78 

55 

37 

35 

32 

32 

33 

34 

45 

56 

38 

30 

29 

28 

30 

32 

39 

48 

45 

42 

35 

43 

45 

34 

34 

42.9 

■ 

MIN 

21 

15 

52 

56 

25 

18 

15 

27 

28 

29 

19 

17 

30 

21 

27 

23 

19 

18 

26 

24 

39 

31 

21 

21 

8 

29 

26.8 

NORTH   CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

50 

44 

51 

59 

65 

78 

75 

60 

40 

38 

36 

34 

34 

32 

46 

54 

40 

31 

31 

30 

32 

40 

47 

60 

57 

42 

39 

45 

46 

34 

36 

45.4 

MIN 

24 

16 

23 

60 

58 

18 

6 

30 

' 

21 

17 

33 

24 

27 

25 

23 

22 

28 

7 

32 

23 

20 

23 

20 

30 

30 

28.6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

48 

SO 

41 

49 

59 

67 

77 

75 

48 

37 

38 

34 

33 

33 

32 

44 

52 

30 

29 

33 

36 

41 

S3 

59 

44 

40 

41 

42 

44 

32 

44.5 

r.  , 

38 

30 

16 

24 

53 

48 

1 8 

1 S 

1  9 

26 

30 

29 

18 

20 

27 

26 

24 

22 

25 

26 

32 

43 

23 

20 

21 

20 

24 

29 

27.1 

FflRMERV I LLE 

MAX 

45 

44 

49 

57 

68 

75 

76 

75 

42 

35 

32 

34 

32 

3B 

56 

46 

36 

32 

31 

37 

41 

43 

48 

42 

56 

42 

41 

40 

37 

36 

45.5 

40 

IS 

49 

36 

17 

26 

30 

26 

19 

38 

22 

27 

24 

25 

21 

27 

26 

38 

32 

23 

23 

21 

22 

28 

28.7 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

47 

47 

43 

49 

60 

70 

70 

75 

49 

37 

37 

31 

32 

32 

30 

46 

53 

38 

30 

30 

34 

35 

37 

52 

57 

42 

39 

39 

44 

44 

44.3 

40 

29 

4 

41 

1 

14 

25 

30 

24 

17 

26 

22 

24 

24 

22 

27 

25 

29 

4  1 

20 

20 

18 

22 

25 

26.3 

MONROE  FAR  AP 

MAX 

51 

40 

41 

55 

67 

74 

50 

34 

33 

■ : 

32 

33 

32 

40 

50 

39 

28 

29 

30 

33 

40 

47 

56 

40 

37 

41 

40 

3  7 

36 

43.2 

25 

22 

39 

28 

26 

28 

MONROE  NLU 

MAX 

48 

52 

41 

50 

57 

70 

77 

75 

53 

37 

35 

33 

33 

33 

31 

43 

53 

39 

29 

30 

35 

36 

a  i 

53 

60 

44 

41 

41 

41 

41 

32 

44.6 

36 

3 1 

1 6 

1 8 

22 

5  3 

56 

50 

1  9 

1  6 

26 

30 

29 

19 

22 

29 

26 

20 

32 

35 

2 1 

2  3 

20 

29 

27.0 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

49 

50 

43 

51 

SB 

65 

78 

75 

49 

38 

39 

34 

33 

39 

31 

35 

37 

41 

54 

56 

43 

41 

42 

44 

47 

32 

45.5 

40 

30 

1 1 

2  2 

30 

54 

55 

36 

18 

17 

22 

26 

31 

27 

17 

33 

25 

25 

23 

23 

24 

28 

28 

31 

42 

22 

22 

22 

22 

29 

29 

27.9 

W  I  NNF I  ELD  2  W 

MAX 

SI 

47 

48 

60 

70 

78 

77 

68 

39 

37 

41 

36 

3b 

35 

47 

53 

53 

33 

31 

30 

32 

39 

45 

59 

60 

43 

37 

47 

48 

43 

35 

47.0 

■ 

29 

19 

45 

56 

34 

19 

15 

28 

29 

3' 

27 

19 

39 

26 

25 

25 

23 

18 

28 

26 

43 

34 

26 

20 

23 

19 

29 

30 

28.8 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

46 

44 

49 

51 

68 

77 

75 

71 

45 

37 

32 

33 

35 

34 

41 

51 

50 

38 

29 

36 

38 

43 

43 

54 

59 

59 

44 

44 

42 

36 

37 

46.7 

MIN 

43 

29 

19 

49 

59 

36 

19 

IS 

2  3 

30 

2B 

20 

37 

29 

2  6 

4 

26 

29 

4  1 

36 

23 

2  3 

2 1 

23 

29 

29 

29.9 

EPPS  6  W 

48 

52 

)B 

45 

56 

57 

75 

75 

54 

33 

34 

33 

34 

35 

32 

44 

SO 

35 

32 

29 

32 

35 

44 

54 

59 

44 

40 

38 

38 

40 

34 

43.8 

MIN 

44 

30 

21 

33 

52 

59 

50 

20 

20 

24 

28 

30 

29 

22 

27 

30 

26 

25 

26 

20 

27 

30 

33 

4  3 

24 

2  6 

24 

24 

28 

29 

30 . 0 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

48 

54 

36 

54 

67 

75 

74 

44 

31 

35 

33 

34 

35 

33 

44 

SO 

34 

36 

30 

32 

37 

40 

46 

59 

44 

38 

42 

41 

40 

34 

43.5 

4  1 

29 

1  9 

52 

6 

2 1 

25 

27 

28 

22 

28 

29 

25 

27 

24 

1 9 

26 

28 

34 

34 

28 

25 

24 

24 

25 

28 

29.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MfiX 

51 

52 

i8 

46 

60 

67 

74 

7  3 

S3 

33 

37 

42 

35 

36 

32 

49 

55 

35 

31 

29 

29 

33 

41 

56 

61 

49 

39 

4  1 

41 

42 

34 

45  .0 

42 

30 

52 

59 

2 1 

22 

26 

30 

3 1 

31 

22 

26 

32 

27 

29 

25 

1 5 

20 

3 1 

36 

4  9 

28 

24 

27 

23 

30 

3 1 

30.6 

TfiLLULAH 

49 

53 

38 

46 

S8 

69 

78 

76 

56 

33 

35 

36 

34 

'  5 

30 

29 

30 

35 

41 

53 

59 

46 

38 

42 

39 

40 

33 

44.5 

MIN 

39 

30 

17 

22 

26 

50 

58 

54 

19 

16 

22 

27 

30 

30 

19 

21 

31 

25 

25 

25 

IS 

22 

28 

32 

45 

25 

21 

23 

21 

27 

29 

28.2 

W I NNSBORO 

50 

55 

i 

47 

57 

69 

78 

75 

52 

34 

37 

41 

35 

37 

33 

47 

SS 

35 

30 

30 

31 

35 

41 

56 

60 

47 

41 

44 

42 

43 

34 

45-5 

■ 

MIN 

4  1 

30 

1 7 

1 9 

26 

50 

59 

5 1 

20 

1 B 

2 1 

26 

3 1 

30 

20 

24 

30 

26 

26 

25 

1 5 

25 

29 

34 

46 

25 

22 

24 

2  2 

28 

30 

28  .8 

WEST    CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

MA  I 

50 

J  3 

42 

j  | 

55 

E  ? 

70 

■: 

50 

4  1 

35 

38 

33 

35 

33 

48 

54 

37 

31 

28 

28 

30 

35 

53 

60 

42 

40 

38 

45 

46 

32 

44  .2 

MIN 

39 

32 

1  3 

2  Q 

28 

50 

SO 

45 

1 9 

1 5 

1 9 

27 

3 1 

25 

17 

24 

24 

24 

24 

23 

1  8 

2 1 

26 

30 

40 

22 

1 9 

20 

1 8 

2  0 

28 

26  -2 

CONVERSE 

SO 

49 

43 

50 

57 

67 

70 

78 

47 

39 

35 

39 

35 

35 

37 

51 

55 

39 

31 

32 

2-5 

32 

36 

55 

58 

40 

45 

34 

48 

48 

35 

45-1 

MIN 

43 

3 1 

1 4 

1  4 

25 

56 

54 

4  3 

20 

1 6 

2 1 

3  □ 

32 

27 

21 

24 

24 

23 

25 

22 

2 1 

2  1 

29 

34 

39 

23 

24 

23 

2  1 

24 

3  1 

27  .6 

LEESV ILLE 

MAX 

53 

45 

52 

58 

71 

80 

76 

48 

42 

35 

49 

39 

38 

42 

53 

57 

38 

33 

31 

29 

32 

38 

58 

60 

43 

46 

36 

48 

51 

)6 

47.4 

MIN 

42 

3 1 

2 1 

23 

26 

57 

5B 

45 

21 

27 

33 

33 

29 

24 

31 

27 

27 

27 

25 

26 

28 

3 1 

38 

42 

27 

27 

28 

24 

31 

33 

31.1 

MANY 

MAX 

Si 

4S 

50 

51 

58 

71 

78 

77 

42 

41 

35 

42 

32 

35 

37 

4S 

56 

38 

32 

30 

28 

30 

35 

55 

60 

40 

44 

35 

49 

46 

35 

45.3 

35 

3D 

B 

1  H 

1  9 

57 

59 

35 

20 

1 8 

30 

27 

21 

26 

24 

24 

26 

2  i 

26 

30 

33 

40 

24 

2  i 

24 

20 

24 

3  ! 

27  .8 

NATCHITOCHES 

MAX 

50 

52 

46 

51 

58 

73 

80 

77 

49 

40 

38 

44 

36 

37 

37 

SO 

54 

'  s 

32 

32 

3  2 

31 

37 

54 

60 

44 

45 

36 

48 

48 

35 

46.6 

MIN 

42 

22 

22 

23 

29 

54 

59 

47 

.  : 

21 

22 

3] 

33 

26 

25 

27 

26 

26 

26 

23 

24 

25 

10 

<c 

42 

26 

25 

28 

23 

29 

31 

29.8 

ROlIPINE  EXP.  STA. 

MAX 

5 

54 

44 

51 

58 

71 

79 

75 

47 

43 

35 

40 

38 

42 

51 

59 

45 

34 

30 

3!) 

33 

40 

60 

60 

47 

38 

47 

52 

37 

4B.2 

•          ■  ■ 

M  1  N 

42 

32 

22 

25 

28 

55 

63 

46 

2  2 

22 

2B 

34 

32 

25 

23 

23 

27 

27 

27 

25 

24 

27 

28 

38 

4  2 

27 

26 

28 

25 

30 

33 

30  .6 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

S3 

5S 

45 

46 

59 

72 

80 

75 

54 

39 

37 

46 

36 

38 

16 

47 

59 

38 

32 

31 

30 

34 

42 

55 

60 

47 

44 

39 

47 

60 

35 

47.2 

MIN 

41 

32 

22 

26 

32 

52 

52 

43 

23 

22 

25 

28 

33 

32 

26 

27 

29 

2  7 

27 

23 

28 

30 

3  6 

44 

29 

27 

29 

25 

30 

32 

30.9 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

53 

52 

43 

49 

61 

70 

82 

75 

SO 

42 

40 

4S 

36 

37 

38 

S3 

55 

40 

31 

30 

V 

38 

47 

56 

60 

43 

48 

44 

48 

49 

36 

47.8 

MIN 

44 

30 

19 

24 

40 

S4 

62 

44 

21 

18 

28 

37 

33 

32 

26 

35 

29 

27 

26 

26 

28 

35 

40 

39 

27 

23 

27 

23 

31 

37 

31  .5 

BOTCE  3  WNH 

MAX 

S3 

43 

46 

66 

70 

77 

72 

67 

37 

36 

44 

37 

36 

37 

45 

56 

36 

33 

32 

30 

33 

42 

51 

50 

69 

44 

37 

45 

48 

37 

36 

46. 8 

MIN 

41 

29 

25 

26 

50 

6  ] 

56 

30 

23 

24 

30 

33 

32 

29 

27 

37 

27 

30 

27 

25 

26 

30 

36 

36 

35 

27 

27 

28 

26 

31 

32 

32.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
6 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 


DRY   OF  MONTH 

STRT I  ON 

a 

cc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1 4 

IS 

1  6 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUNK  1 E 

SS 

5G 

42 

48 

62 

61 

78 

76 

50 

39 

37 

50 

40 

47 

38 

48 

61 

36 

35 

31 

31 

35 

44 

59 

58 

48 

,  i 

39 

45 

48 

38 

47  .7 

niN 

45 

33 

25 

.' ' 

29 

51 

61 

48 

25 

25 

27 

31 

33 

31 

27 

30 

31 

31 

30 

28 

26 

28 

34 

40 

47 

31 

28 

31 

27 

30 

34 

33.0 

GRAND  COTEBU 

56 

5? 

62 

72 

74 

74 

77 

45 

36 

51 

45 

40 

40 

63 

SS 

40 

39 

31 

37 

42 

54 

62 

60 

46 

43 

4S 

SO 

41 

SI  ■? 

i  !  N 

42 

oh 

28 

52 

59 

6  1 

35 

25 

24 

34 

33 

34 

29 

24 

32 

36 

29 

28 

28 

28 

28 

40 

40 

3) 

28 

32 

27 

35 

34  .0 

MINESTON  4  NNE 

MAX 

5  i 

54 

43 

51 

60 

71 

e : 

75 

47 

42 

36 

47 

37 

37 

44 

49 

S7 

36 

32 

30 

30 

35 

39 

S6 

61 

47 

46 

46 

46 

50 

35 

47.5 

KIN 

41 

J  ' 

20 

20 

23 

S3 

61 

44 

0? 

IB 

IB 

30 

32 

28 

22 

37 

29 

27 

23 

25 

24 

26 

34 

36 

46 

27 

23 

27 

21 

3| 

31 

30  -0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

SI 

53 

40 

4  g 

59 

70 

79 

7S 

53 

37 

38 

46 

38 

36 

32 

47 

56 

38 

32 

30 

31 

35 

.i 

SS 

61 

S2 

40 

40 

42 

45 

36 

46.4 

MIN 

44 

30 

24 

24 

30 

SO 

62 

52 

22 

23 

23 

33 

33 

32 

25 

26 

31 

28 

28 

26 

22 

2S 

30 

36 

44 

29 

29 

28 

26 

26 

31 

31  .4 

LSU  OEAN  LEE  EXP  SIB 

no  i 

SO 

54 

42 

47 

56 

72 

78 

75 

47 

38 

36 

46 

36 

33 

34 

48 

58 

35 

31 

30 

32 

32 

41 

S3 

S3 

45 

42 

36 

45 

48 

36 

45. 5 

MIN 

41 

31 

22 

25 

30 

S2 

63 

45 

0  i 

20 

24 

32 

33 

30 

2S 

28 

29 

29 

29 

27 

26 

29 

30 

38 

45 

30 

27 

28 

25 

09 

32 

31  .5 

MBHOU   4  S 

MAX 

55 

53 

46 

59 

70 

75 

74 

70 

4S 

38 

SI 

49 

40 

43 

48 

60 

56 

38 

34 

32 

32 

41 

S3 

62 

61 

49 

4- 

45 

49 

47 

40 

50.4 

MIN 

42 

32 

28 

31 

S3 

62 

64 

45 

06 

26 

36 

39 

34 

30 

28 

40 

33 

34 

30 

29 

29 

29 

29 

40 

4  | 

33 

35 

33 

30 

35 

35 

35  .8 

MELVILLE 

MAX 

51 

56 

39 

48 

70 

70 

74 

75 

50 

38 

38 

48 

40 

37 

38 

50 

62 

35 

35 

31 

34 

39 

45 

S6 

60 

S3 

43 

40 

46 

SO 

37 

48.0 

MIN 

44 

34 

24 

24 

30 

60 

48 

4 

24 

27 

33 

34 

30 

26 

28 

33 

31 

31 

27 

26 

31 

33 

4 1 

50 

31 

27 

28 

25 

29 

33 

32.3 

NEH  ROODS  S  ESE 

MAX 

62 

59 

4  1 

49 

59 

73 

75 

76 

56 

39 

40 

48 

46 

37 

37 

45 

S9 

37 

3S 

33 

33 

40 

4* 

58 

61 

S7 

4S 

45 

48 

51 

1 

49.4 

MIN 

46 

34 

25 

28 

36 

50 

SO 

55 

25 

24 

2S 

33 

34 

32 

25 

28 

34 

31 

32 

27 

27 

28 

33 

43 

55 

32 

08 

31 

2S 

25 

33 

33.4 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

60 

S3 

40 

49 

60 

70 

76 

75 

SS 

40 

39 

SO 

43 

37 

36 

45 

60 

36 

35 

32 

31 

34 

44 

SS 

61 

S4 

4  4 

39 

44 

48 

38 

47.8 

MIN 

43 

34 

24 

21 

27 

47 

62 

S3 

24 

23 

2S 

33 

33 

32 

25 

2S 

3S 

31 

30 

27 

24 

24 

31 

41 

54 

32 

26 

29 

25 

24 

34 

32  .2 

OLLB  3  SSH 

MAX 

49 

52 

42 

SO 

61 

70 

79 

76 

SO 

40 

37 

41 

35 

35 

34 

47 

55 

36 

31 

30 

29 

34 

43 

S6 

60 

46 

4  4 

39 

45 

46 

34 

46.1 

MIN 

42 

30 

16 

16 

22 

42 

66 

48 

O'J 

17 

16 

28 

32 

30 

20 

22 

29 

26 

23 

23 

23 

24 

29 

31 

45 

06 

20 

25 

19 

22 

30 

27.5 

HOODHORTH  2  SE 

MAX 

55 

55 

48 

60 

71 

80 

75 

49 

39 

36 

50 

38 

37 

39 

51 

59 

38 

33 

31 

31 

35 

43 

55 

60 

tt 

46 

38 

47 

49 

37 

47.8 

MIN 

42 

30 

23 

24 

34 

54 

62 

45 

22 

22 

25 

33 

32 

28 

23 

26 

28 

09 

28 

25 

25 

27 

29 

38 

45 

28 

25 

28 

23 

22 

31 

30  .8 

EAST  CENTRAL 

06 

BtllTE 

MAX 

60 

60 

4  1 

SO 

64 

73 

73 

71 

59 

40 

43 

49 

51 

36 

35 

48 

60 

40 

35 

35 

35 

42 

50 

58 

61 

59 

48 

46 

50 

54 

38 

SO. 6 

MIN 

48 

34 

24 

24 

34 

45 

60 

58 

24 

21 

25 

31 

33 

33 

23 

2S 

39 

30 

31 

27 

27 

28 

26 

42 

S6 

32 

25 

30 

25 

26 

32 

32  -9 

8BT0N  ROUGE  HSO  BP 

MAX 

56 

46 

44 

57 

71 

75 

'4 

68 

4 

40 

50 

49 

39 

39 

4( 

63 

54 

35 

35 

33 

43 

46 

54 

61 

60 

47 

42 

49 

52 

41 

41 

SO.O 

MIN 

46 

33 

27 

28 

46 

63 

64 

39 

Ob 

24 

33 

36 

3S 

27 

25 

36 

34 

32 

30 

29 

28 

34 

42 

SO 

38 

31 

26 

32 

27 

34 

36 

35  .2 

BOGBLUSB 

MAX 

65 

58 

41 

50 

63 

72 

71 

71 

61 

39 

43 

47 

54 

37 

36 

47 

63 

42 

38 

36 

34 

41 

52 

57 

60 

60 

46 

SO 

48 

SI 

35 

SO. 6 

MIN 

47 

34 

24 

!  4 

26 

49 

60 

58 

23 

22 

22 

27 

32 

32 

22 

24 

40 

30 

30 

28 

27 

28 

31 

40 

53 

32 

25 

25 

25 

28 

31 

32.3 

CLINTON  S  SE 

MAX 

62 

57 

40 

SO 

60 

70 

72 

74 

59 

40 

41 

47 

46 

35 

33 

47 

61 

35 

34 

33 

31 

38 

49 

57 

61 

5  8 

45 

41 

46 

SI 

36 

48.7 

MIN 

.1: 

33 

24 

26 

34 

49 

62 

58 

23 

22 

24 

31 

33 

32 

23 

24 

35 

29 

30 

27 

26 

27 

32 

35 

52 

31 

24 

29 

2S 

27 

32 

32.4 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

60 

56 

49 

61 

69 

71 

69 

73 

64 

43 

47 

SB 

47 

37 

45 

62 

58 

38 

37 

36 

43 

SO 

-.6 

62 

bO 

4  '• 

48 

50 

52 

SO 

40 

52-9 

MIN 

SI 

35 

25 

25 

39 

54 

55 

43 

24 

22 

27 

37 

3S 

32 

20 

28 

35 

33 

29 

29 

28 

33 

40 

48 

40 

33 

23 

32 

25 

32 

32 

33-7 

FRBNKL I N T ON  3  SM 

MAX 

5  9 

43 

51 

62 

69 

70 

69 

61 

4 

43 

47 

51 

39 

35 

47 

63 

56 

35 

34 

33 

4  0 

SO 

56 

59 

59 

46 

49 

49 

SO 

39 

37 

49.7 

MIN 

43 

30 

23 

25 

4  1 

55 

6  0 

35 

22 

22 

OB 

32 

33 

06 

22 

32 

30 

29 

28 

27 

27 

31 

40 

48 

39 

28 

2S 

26 

26 

31 

33 

32  .2 

HBMnOND   3  NH 

MAX 

6  0 

59 

41 

47 

57 

68 

70 

69 

6  0 

39 

42 

49 

54 

37 

38 

54 

62 

40 

37 

36 

36 

42 

49 

58 

62 

SB 

46 

46 

48 

SO 

39 

SO.I 

MIN 

49 

34 

24 

25 

35 

SI 

58 

25 

23 

28 

32 

34 

33 

22 

30 

39 

30 

32 

28 

08 

32 

38 

43 

55 

32 

24 

30 

24 

32 

32 

33.4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MAX 

58 

63 

44 

48 

60 

71 

73 

74 

60 

39 

36 

48 

52 

37 

38 

SO 

63 

37 

37 

35 

33 

43 

45 

S7 

61 

S7 

46 

44 

47 

57 

39 

50.4 

MIN 

50 

38 

27 

27 

32 

SO 

63 

60 

26 

24 

27 

32 

34 

32 

24 

26 

36 

31 

31 

29 

28 

29 

36 

42 

55 

33 

26 

32 

25 

30 

34 

34.5 

SLIDELL  HSO  RFC 

MAX 

65 

62 

42 

50 

62 

70 

74 

67 

63 

41 

44 

48 

57 

38 

38 

45 

61 

45 

40 

37 

37 

44 

48 

57 

62 

62 

49 

49 

SO 

S2 

37 

51  .5 

•          •  • 

H  1  N 

47 

38 

27 

26 

28 

S3 

57 

58 

26 

24 

24 

28 

36 

33 

22 

25 

40 

30 

30 

29 

29 

29 

34 

40 

52 

35 

26 

26 

26 

26 

33 

33.5 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STBTION 

HP  , 

6? 

59 

40 

49 

61 

72 

74 

74 

51 

39 

34 

49 

45 

39 

42 

55 

63 

39 

36 

33 

41 

40 

43 

61 

62 

50 

48 

44 

46 

50 

39 

49.7 

MIN 

46 

33 

26 

29 

36 

S3 

61 

49 

06 

25 

Ob 

34 

34 

OS 

25 

28 

32 

31 

31 

.  B 

28 

28 

30 

4  1 

47 

33 

31 

32 

29 

34 

35 

33.9 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

56 

55 

44 

53 

60 

71 

77 

75 

47 

43 

37 

49 

42 

42 

45 

55 

61 

40 

37 

32 

31 

34 

42 

62 

63 

SS 

48 

42 

52 

4  9 

38 

49.6 

MIN 

42 

32 

23 

26 

35 

53 

62 

46 

24 

22 

09 

34 

33 

23 

25 

26 

Ob 

28 

29 

25 

27 

28 

28 

37 

42 

06 

29 

27 

24 

34 

33 

31  .6 

DE  R I  ODER 

MAX 

56 

54 

44 

5  5 

60 

7  1 

79 

7S 

18 

42 

36 

52 

40 

40 

42 

53 

59 

38 

38 

33 

33 

39 

46 

58 

60 

43 

46 

39 

46 

53 

37 

48.8 

MIN 

44 

32 

24 

?6 

30 

53 

63 

46 

24 

25 

09 

34 

33 

27 

25 

29 

29 

06 

28 

26 

26 

26 

30 

40 

43 

09 

28 

29 

31 

33 

33 

32.4 

ELIZABETH 

MAX 

SB 

58 

47 

50 

60 

71 

79 

76 

41 

36 

SI 

40 

38 

41 

52 

59 

38 

34 

31 

30 

34 

40 

59 

62 

45 

48 

38 

46 

SO 

37 

48.3 

MIN 

4 1 

32 

24 

26 

31 

56 

64 

47 

24 

24 

Ob 

33 

33 

09 

2S 

30 

30 

29 

28 

26 

26 

26 

30 

39 

44 

28 

29 

30 

26 

31 

31 

32.3 

HflCKBERRv  8  SSH 

MAX 

58 

=  9 

42 

49 

67 

73 

70 

50 

41 

38 

48 

44 

42 

56 

59 

42 

38 

34 

32 

34 

i. 

60 

63 

47 

47 

46 

46 

42 

48-9 

50 

35 

32 

35 

4  4 

59 

42 

28 

29 

33 

35 

34 

30 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

30 

34 

40 

45 

34 

35 

33 

40 

37 

35  .5 

JENNINGS 

MAX 

53 

5? 

41 

45 

SS 

12 

72 

75 

50 

38 

37 

SO 

45 

39 

42 

54 

63 

39 

38 

32 

33 

39 

42 

61 

62 

56 

45 

43 

46 

SO 

40 

48.7 

"  !  S 

48 

32 

26 

26 

32 

53 

59 

48 

27 

27 

30 

32 

35 

0  9 

26 

34 

33 

33 

32 

0  9 

29 

29 

33 

42 

45 

32 

32 

33 

28 

32 

35 

34  .2 

LAKE  ARTHUR  10  SM 

MAX 

64 

59 

49 

58 

68 

70 

70 

SI 

40 

38 

SO 

50 

39 

48 

52 

60 

4  0 

38 

38 

33 

37 

42 

61 

60 

49 

SO 

47 

51 

49 

SO.  4 

M I  N 

46 

28 

28 

35 

54 

60 

47 

27 

27 

3) 

38 

34 

28 

29 

30 

33 

32 

32 

09 

29 

31 

34 

42 

48 

34 

33 

32 

39 

36 

35.4 

LAKE  CHARLES  NSO  AP 

MAX 

S9 

IE 

SO 

SB 

72 

74 

73 

61 

42 

36 

49 

46 

43 

46 

46 

61 

43 

37 

35 

32 

35 

40 

SS 

63 

56 

SO 

43 

48 

49 

43 

41 

49.4 

45 

32 

28 

32 

S2 

61 

60 

34 

27 

27 

34 

39 

30 

08 

28 

42 

32 

34 

30 

29 

30 

34 

40 

S4 

38 

33 

34 

33 

29 

38 

37 

36-3 

OBERLIN  FIRE  'ONER 

MAX 

60 

59 

43 

51 

61 

71 

79 

73 

49 

43 

36 

SO 

42 

39 

45 

SS 

60 

42 

34 

31 

32 

34 

42 

60 

62 

45 

50 

4  1 

48 

52 

36 

49-2 

MIN 

45 

32 

24 

27 

39 

SB 

62 

47 

29 

25 

!  b 

35 

34 

27 

26 

32 

31 

31 

30 

27 

27 

29 

33 

41] 

44 

29 

30 

30 

27 

34 

34 

33.7 

RuCKEFELLER  ML  REFUGE 

MAX 

65 

61 

40 

48 

64 

70 

70 

72 

52 

41 

39 

52 

SO 

39 

43 

56 

64 

40 

38 

34 

33 

36 

43 

60 

63 

49 

49 

48 

45 

49 

44 

SO- 2 

MIN 

35 

30 

33 

39 

69 

60 

48 

2B 

27 

30 

36 

35 

29 

29 

32 

33 

33 

32 

30 

30 

30 

35 

42 

44 

34 

33 

34 

33 

40 

36 

35.6 

VERMIL ION  LOCK 

MAX 

64 

39 

58 

58 

70 

73 

74 

S7 

42 

39 

52 

52 

39 

42 

SS 

59 

39 

38 

38 

33 

37 

43 

58 

62 

S4 

4  ' 

49 

49 

S2 

43 

50.9 

47 

35 

26 

26 

33 

52 

60 

52 

26 

26 

;  h 

35 

35 

28 

08 

29 

33 

33 

30 

29 

28 

28 

33 

42 

SI 

33 

09 

29 

28 

30 

35 

34.1 

SOUTH  CENTRAL 

- 

CARVILLE  2  SN 

-..  ■ 

•  i 

6? 

48 

49 

62 

69 

72 

70 

59 

39 

39 

50 

S3 

39 

38 

49 

63 

38 

36 

35 

3  4 

41 

SI 

SS 

60 

SB 

4« 

42 

48 

SI 

39 

SO. 4 

MIN 

45 

33 

27 

32 

31 

47 

56 

54 

2S 

24 

27 

32 

33 

30 

23 

27 

35 

29 

32 

28 

27 

28 

34 

43 

47 

32 

27 

31 

27 

27 

3  4 

33.1 

FRANKL IN  3  NH 

65 

Si 

49 

64 

71 

73 

72; 

62 

44 

39 

52 

52 

41 

42 

SO 

65 

S4 

39 

36 

35 

4  0 

42 

59 

63 

62 

SO 

so 

48 

S3 

45 

4  3 

52. 1 

MIN 

50 

35 

30 

30 

43 

59 

SB 

37 

28 

25 

39 

4 

33 

29 

27 

29 

34 

34 

30 

29 

27 

32 

40 

6  4 

40 

34 

30 

34 

29 

38 

36 

35.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


JEANERETTE  EXP  STA 

c  2 

72 

"IN 

49 

u 

:a 

28 

49 

59 

52 

27 

26 

26 

jj 

35 

24 

29 

35 

30 

31 

29 

28 

29 

28 

*>■ 

55 

31 

29 

30 

31 

36 

35 

34. 

LAFAYETTE   FAA  BP 

MAX 

61 

47 

50 

64 

73 

75 

74 

62 

40 

39 

52 

49 

40 

41 

47 

66 

55 

38 

38 

33 

42 

43 

56 

>  a 

60 

47 

45 

47 

53 

43 

44 

51  . 

MORGAN  CITY 

68 

64 

63 

75 

M  I  N 

50 

38 

33 

31 

32 

SO 

55 

57 

30 

29 

. ! 

35 

37 

II 

27 

28 

40 

33 

35 

30 

30 

30 

35 

42 

56 

36 

32 

34 

35 

35 

37 

36. 

NEW   I  8E  R  1  H  5  NW 

67 

62 

40 

49 

61 

72 

72 

74 

54 

42 

40 

55 

52 

40 

42 

52 

62 

35 

MIN 

50 

36 

28 

28 

34 

SI 

59 

52 

28 

29 

i 

37 

36 

31 

■■ 

29 

35 

30 

32 

30 

29 

29 

35 

4/ 

52 

32 

30 

35 

33 

37 

37 

35. 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  wso 

MAX 

62 

45 

58 

69 

70 

64 

43 

42 

60 

40 

42 

63 

55 

MIN 

50 

4  1 

34 

35 

47 

53 

57 

42 

31 

35 

37 

47 

37 

31 

30 

40 

38 

' 

32 

32 

33 

38 

43 

'  a 

4  1 

35 

35 

35 

35 

39 

43 

39. 

OONALOSONVILLE 

MAX 

63 

g  2 

45 

50 

B  0 

7  | 

75 

62 

40 

40 

51 

54 

38 

49 

63 

40 

36 

39 

40 

43 

58 

61 

59 

48 

49 

42 

MIN 

49 

38 

29 

30 

34 

50 

56 

60 

29 

30 

32 

35 

36 

31 

.  9 

30 

38 

35 

34 

32 

27 

28 

32 

41 

56 

37 

33 

34 

32 

33 

36 

36. 

CBL  L I RNO 

MAX 

6  1 

62 

4B 

63 

76 

72 

62 

43 

50 

63 

40 

40 

57 

65 

45 

45 

39 

42 

43 

61 

62 

62 

53 

48 

45 

MIN 

54 

36 

32 

31 

56 

58 

58 

31 

29 

31 

16 

39 

34 

26 

30 

44 

38 

36 

30 

31 

33 

< 

41 

45 

37 

34 

36 

32 

31 

38 

37. 

HOUMB 

MAX 

66 

49 

48 

64 

76 

70 

59 

39 

49 

60 

59 

42 

53 

65 

43 

39 

36 

60 

53 

MIN 

SO 

)8 

30 

30 

36 

55 

59 

59 

29 

29 

30 

34 

37 

33 

25 

30 

4  1 

33 

34 

30 

32 

31 

36 

44 

50 

35 

31 

30 

33 

i6 

38 

36. 

NEW  ORLEBNS  wSfin  BP 

MAX 

60 

4  8 

56 

7  0 

79 

7  J 

63 

40 

SB 

46 

60 

46 

61 

56 

40 

40 

36 

39 

44 

53 

60 

60 

46 

45 

48 

■ 

40 

SO 

MIN 

46 

37 

31 

27 

42 

59 

61 

40 

30 

30 

32 

4  1 

36 

33 

.  9 

38 

36 

34 

33 

33 

33 

38 

42 

49 

43 

37 

29 

36 

36 

39 

38 

37. 

N  0  BD80N  WSF  0  CI 

MAX 

63 

48 

65 

74 

8  ! 

75 

69 

42 

50 

65 

47 

42 

48 

67 

57 

38 

65 

64 

50 

51 

49 

S3 

46 

MIN 

51 

J 

34 

35 

49 

61 

65 

43 

31 

31 

34 

43 

38 

34 

31 

41 

37 

34 

33 

32 

33 

38 

43 

51 

43 

39 

33 

37 

35 

39 

)9 

39. 

PRRBO 1 5  7  S 

MAX 

62 

62 

70 

77 

70 

52 

47 

60 

56 

63 

38 

43 

36 

61 

MIN 

50 

36 

28 

29 

42 

54 

60 

46 

29 

27 

30 

40 

36 

33 

24 

34 

36 

33 

33 

29 

30 

35 

41 

5  0 

43 

37 

30 

34 

30 

37 

37 

36. 

PLBOUEMINES  EXP  STB 

MAX 

60 

58 

46 

70 

76 

70 

63 

63 

40 

MIN 

54 

38 

33 

37 

43 

5  2 

60 

48 

29 

30 

31 

41 

37 

34 

28 

37 

39 

35 

35 

31 

32 

35 

42 

48 

46 

36 

31 

33 

30 

33 

38 

38. 

OUBRBN  T I NE 

MAX 

60 

60 

43 

46 

EG 

65 

68 

60 

40 

42 

54 

61 

42 

40 

51 

63 

48 

49 

42 

37 

47 

48 

62 

63 

63 

49 

49 

45 

48 

S3 

51  . 

MIN 

51 

42 

)8 

38 

43 

48 

48 

48 

32 

30 

34 

37 

40 

35 

29 

32 

45 

37 

36 

30 

31 

34 

41 

45 

SO 

40 

37 

38 

35 

36 

42 

38. 

RESERVE 

MAX 

64 

61 

46 

61 

71 

73 

72 

72 

42 

39 

45 

56 

42 

47 

47 

61 

42 

39 

36 

45 

53 

61 

59 

50 

48 

55 

50 

38 

52. 

MIN 

46 

30 

30 

32 

51 

55 

SS 

28 

26 

26 

33 

36 

26 

28 

34 

4  1 

31 

32 

29 

28 

40 

51 

31 

30 

35 

40 

29 

31 

35. 

SBINT  BERNARD 

MAX 

62 

58 

45 

58 

72 

80 

76 

SS 

49 

40 

41 

58 

42 

59 

43 

36 

40 

46 

52 

58 

63 

65 

47 

49 

47 

49 

48 

41 

S3. 

MIN 

52 

37 

30 

41 

55 

60 

48 

27 

27 

31 

30 

29 

26 

35 

38 

32 

34 

29 

29 

34 

4  1 

43 

46 

45 

37 

10 

34 

31 

36 

36 

36. 

THIBODBUX 

MAX 

64 

62 

41 

50 

64 

72 

76 

75 

60 

44 

38 

50 

58 

39 

42 

47 

64 

41 

42 

37 

36 

42 

45 

58 

62 

61 

5.7 

54 

50 

49 

42 

52. 

MIN 

51 

!8 

30 

31 

34 

55 

57 

58 

29 

29 

30 

35 

37 

32 

26 

30 

38 

34 

35 

30 

31 

34 

37 

40 

55 

36 

33 

35 

31 

33 

37 

36. 

10    11    12    1  3    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   25   27   28   29    30  31 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
JANUARt  1 918 


X 

OUT   OF  MONTH 

o 

STATION 

0. 

E 

1 

2 

3 

s 

6 

8 

9 

1  0 

1 1 

I? 

1 4 

IS 

16 

|7 

18 

1 9 

20 

2| 

23 

24 

25 

26 

29 

30 

31 

a 

OE 

a 

CALHOUN  EXP  STB! ION 

1  IN  1 

4 

HBX 
HIN 

43 
41 

50 
41 

4 

40 

4  | 

37 

49 

ig 

55 
4" 

i  , 
J 

6  1 
57 

57 
4( 

4' 

39 

43 

3b 

41 

39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

43 

37 

47 
4  J 

46 
40 

4" 

38 

38 
38 

39 
38 

41 

37 

46 
38 

47 
38 

SI 
47 

49 
45 

46 

39 

42 

37 

<  4 

37 

4  b 

36 

39 
38 

45 

40 

9 
6 

CL  INION  S  SE 

1  IN  1 

4 

HBX 
HIN 

60 
45 

5  1 
47 

1 

J  J 

SI 

•<» 

53 
39 

57 
46 

F.B 

57 

55 
SO 

50 

J  4 

50 
41 

45 

38 

4). 

40 

4  5 
41 

42 
40 

40 

39 

4b 

3b 

50 
4:' 

47 
4 : 

41 

39 

49 

38 

49 

36 

45 

36 

48 

39 

50 
43 

SO 
49 

55 
4| 

SO 
39 

43 

39 

SO 
38 

56 
37 

4| 
10 

SO 

41 

4 

6 

CROHLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

HBX 
HIN 

SO 
4? 

IS 

lb 

le 

32 

44 

32 

47 

32 

SI 
43 

5  b 
50 

5b 
50 

50 
3  3 

4 

I  | 

32 
31 

4t 

3  1 

38 

35 

35 
30 

38 

30 

40 

;jg 

43 

29 

37 
32 

32 
3 1 

31 
29 

29 
28 

34 

28 

33 
3  | 

4  ) 

3  j 

46 
4  3 

46 

32 

43 

32 

IE 
32 

4 

30 

42 

30 

36 
34 

41 

33 

2 
b 

MOUHB 

1  INI 

4 

HBX 
HIN 

60 
5? 

52 

47 
1 

52 
39 

57 
42 

63 
46 

54 

5  3 

59 

57 

57 
4  | 

43 

39 

4 

39 

52 
38 

4S 
4 ; 

45 

39 

4  4 

36 

51 
35 

48 
40 

41 

40 

4 

39 

41 

36 

38 
36 

41 

36 

44 

38 

50 
42 

54 

50 

54 
38 

46 

37 

SO 
37 

49 

37 

47 

36 

41 
41 

49 

40 

1 

8 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

HBX 
HIN 

SI 

52 

45 
.1 

4- 

39 

4>- 

38 

SI 
46 

64 

5  | 

64 

55 

54 
4  ; 

43 
40 

42 
38 

44 

36 

42 

4 

4" 

32 

38 
37 

44 

32 

46 
40 

4  I 

39 

39 
37 

37 
37 

40 

37 

40 

36 

43 

48 
4] 

SO 
47 

SI 
39 

46 

38 

39 
32 

47 

37 

48 

37 

41 
40 

46 

39 

3 
7 

RED  RIV  VALLEr  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

HBX 
H  I  N 

47 
44 

47 
4 

J 

43 

35 

47 

36 

S4 
46 

61 
50 

52 
51 

5.' 
44 

46 

38 

43 

35 

38 

37 

39 
37 

1" 

37 

3b 

36 

40 
34 

46 

39 

42 

36 

36 
33 

36 
34 

37 
34 

36 
34 

39 

34 

42 

3S 

48 

41 

4  4 

37 

40 

3S 

39 
3S 

41 
34 

41 

37 

37 
36 

43 

37 

4 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  SIB 

1  IN  1 

4 

HBX 
HIN 

50 
46 

50 
■< 

42 

S  1 

43 

37 

47 

J  ' 

SS 
42 

61 

55 

62 
5b 

58 
40 

43 

11 

40 

37 

47 

37 

39 
38 

39 
37 

37 
35 

43 

35 

46 

4 : 

41 

37 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

38 

35 

47 

37 

S2 
47 

51 
38 

45 

37 

40 

3  1 

43 

3  b 

4  3 

IE 

37 
37 

44 

38 

S 
9 

H 1 NNSBORO 

1  INI 

4 

HBX 
HIN 

48 
46 

»9 
41 

42 

36 

J 

IE 

44 

36 

SI 

44 

59 
51 

60 

57 

57 
<  J 

41 

37 

39 
36 

41 

36 

38 
38 

38 
38 

38 
3S 

4 

34 

45 

39 

41 

37 

37 
35 

36 
35 

3S 
35 

36 

14 

42 

35 

46 

36 

SO 

46 

SO 
38 

44 

3b 

41 

3  7 

41 

35 

42 

35 

37 
36 

43 

38 

S 

4 
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SNOWF  RL  L   FIND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
JPNUAR  Y  1978 


DRY 

OF 

MONTH 

STRTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

J 

5 

6 

7 

8 

g 

?0 

?1 

12 

?3 

27 

?8 

29 

30 

31 

NOR  T  HWE  S  T  01 
COTTON  VALLEY 

>NOWFALL 
>N  ON  GND 

.5 
2 

1 

i 

1  .0 

2 

T 

i 

T 

LOGANSPORT  4  ENE 
MINDEN 

PLAIN  DEAL  INC 
5HRE  VE  POR  T  WSO  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
jN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
' 

T 

T 
T 

.S 
T 

T 

i 

1 .2 
1 

2.6 

I 

.2 

T 

T 

2 

1  .8 

1 

3 

.8 
1 

2.8 
3 

2 

3 

T 

1  .5 

T 

1  .0 
1 

.8 

T 

T 

WESTDALE  3  SW 

SNOHF  PL  L 
SN  ON  GND 

1  .8 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

1 

F ARMERV I LLE 
HOMER  EXP  STATION 

SNOWF  AL  L 
SN   ON  GND 

SN  )WI  Al 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

3 

4.5 

1  .0 

T 
T 

T 

MONROE    FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

I 

2.B 
X 

T 

T 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
W  I  NNF  I  EL  D   2  W 

c wnur  qi  i 

oNUnt  ML  L 

SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 
T 

T 
!  .0 

: 

3.0 

3 

2 

1  .0 

1 

T 

T 

T 

T 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

EPPS  6  N 

LAKE  PROVIOENCE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SN  '  w 1  i'  i 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1  .5 
2 

1  .2 

3.0 
3 

4  .0 

^ 

2 
4 

1 

.5 

2 

T 

T 

T 

T 

IALLULAH 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

W I NNS80R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

l 

CONVERSE 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GNC 

1 

2.C 

T 

T 

LEESV I LLE 

SN  ON  GN[ 

T 

T 

T 

MANY 

CMflUP  QI  1 
DNUnr  ML  L 

SN  ON  GNI 

- 

NATCHI TOCHES 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

) 

2  • 

T 

CENTRAL  OS 

BELAH  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

BUNK  I E 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

GRANO  COTEAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

• 

T 
T 

HINESTON  4  NNE 

N  >H>  H 

SN  ON  GN 

0 

i 

T 

2 

MELVILLE 

SNO WF fiL  L 
SN  ON  GN 

D 

NEW  ROADS  5  ESE 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GN 

D 

T 
' 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

SNOWFALL 
SN   ON  GN 

D 

i . 

0 
1 

EAST  CENTRAL  06 

• 

T 

AMITE 

SNOWF AL  L 
SN   ON  Gl> 

D 

T 

T 

1 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  G^ 
WTR  EOU 

D 
V 

T 

1 

1 

1 
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SNOHFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND  lou.s.«n« 


STOT ION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

BOGALUSA 

COVINGTON  4  NNH 
F RANKL INION   3  SH 
SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

SOUTHHEST  07 
CROHLEY  E«P  STAT  ION 

OE  R 1  DOER 

ELIJABETM 

JENNINGS 

LUKE   ARTHUR    10  SH 
LAKE  CHARLES  HSO  AP 

SOUTH  CENTRAL  08 
CARV 1 LLE  2  SH 

LAFAYETTE  FAA  AP 

SOUTHEAST  09 
NEH  ORLEANS  HSHO  AP 

RESERVE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  E0U1V 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

■ ) 
1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

1 .0 
T 

I  .0 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

t 
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i  OUISIANA 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRT I  ON 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


ABBEVILLE 

RB I  TO  SPRINGS  FIRE  TWR 
ALE  XANDR I R 
AMI  TE 

RSHLRNO  2  S 
BRSTROP 

BATON  ROUGE  WSO  RP  F 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL AH  FIRE  TOWER 

BIENVILLE   3  NE 
BOGALUSA 
BOOTHVILLE  WSO 
BOYCE   3  WNW 
BUNK  I  E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CLINTON  S  SE 
COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 

COTTON  VALLEY 

COVINGTON  4  NNW 

CROWLEY  EXP  STATION 

DE  QUINCY  4  N 

OE  RIDDER 

DONALDSONV I LLE 

ELIZABETH 

EPPS  6  W 

EUNICE 

F ARMERV I LLE 

FRANKLIN   3  NW 
F RANKL I NTON  3  SW 
GALLIANO 
GLOSTER   1  W 
GONZALES 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  2 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 

HAMMOND  3  NW 
H ANN A  3  S 
HAYNESV  ILLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KE  I  THV  ILLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESV  I  LLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGV I LLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MAMOU  4  S 
MANSFIELD  3  WSW 


0007 
0021 
0098 
0205 
0349 
0537 
0549 
0565 
0617 
0639 

0800 
0945 
1  157 
1232 
1287 
14  11 
1565 
1899 
1979 
2023 

2121 
2151 
2212 
2361 
2367 
2534 
2800 
2971 
2981 
3079 

3313 
3327 
3433 
3657 
3695 
3800 
3804 
3815 
3867 
3979 

4034 
4050 
4131 
4260 
4288 
4355 
4398 
4407 
4674 
4700 

4732 
4739 
4816 
4859 
4884 
4931 
5021 
5026 
5065 
5074 

5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 
56  30 
5852 
5874 


VERM  1  L ION 

ST  TAMMANY 

RAPIDES 

TANGIPAHOA 

NATCHI  TOCHES 

MOREHOUSE 

E  BATON  ROUG 

IBERVILLE 

EVANGEL INE 

LA  SALLE 

BIENVILLE 

WASHINGTON 

PLAQUEMINES 

RAPIDES 

AVOYELLES 

OUACHI TA 

IBERVILLE 

E  FELICIANA 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TAMMANY 

ACADIA 

BEAUREGARD 

BEAUREGARD 

ASCENSION 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
ST  LANDRY 
UNION 

ST  MARY 

WASHINGTON 

LAFOURCHE 

DE  SOTO 

ASCENSION 

ST  LANDRY 

NATCHITOCHES 

JEFFERSON 

E  BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

CLAIBORNE 

RAPIDES 

SABINE 

CLAIBORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CATAHOULA 

CADDO 

TANGI PAHOA 

ALLEN 

BOSS  I ER 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 
EAST  CARROLL 
VERNON 
DE  SOTO 
BEAUREGARD 
E  BATON  ROUG 
RAPIDES 
EVANGEL INL 
DE  SOTO 


29  58 

30  26 

31  19 
30  43 

32  07 
32  47 
30  32 
30  08 

30  47 

31  38 

32  22 

30  47 

29  20 

31  23 

30  57 

32  31 
30  12 

30  48 
32  10 

31  45 

32  49 

30  32 
30  15 
30  31 
30  50 
30  07 
30  52 
32  37 
30  29 
32  46 

29  49 

30  49 

29  26 
32  12 

30  14 

30  26 

31  48 

29  14 

30  34 

29  53 

30  32 

31  54 

32  57 
31  11 

31  22 

32  45 
32  53 
29  35 

29  57 

30  14 

32  13 

31  29 

32  21 
30  56 
30  30 
32  25 
30  13 
30  12 
30  00 
30  15 

30  07 
32  49 

31  09 
31  59 
30  36 

30  22 

31  11 
30  34 

32  01 


92  08 

90  03 

92  28 

90  30 

93  06 

91  54 


91 
91 


□  3 
19 


92  34 
92  1  1 

92  56 
89  52 

89  24 
92  43 
92  10 
92  20 

91  07 

90  58 

92  06 

93  42 

93  25 
90  07 

92  22 

93  26 
93  18 

90  59 
92  48 

91  34 

92  26 

92  24 

91  33 
90  1  1 
90  18 

93  50 
90  54 

92  02 

93  06 
90  00 
90  59 
93  25 

90  29 
93  21 
93  10 

92  45 

93  23 
93  04 
93  53 

90  44 

91  43 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  01 

91  59 

92  48 

93  13 

93  13 
91  12 
93  16 
93  57 


93 
91 


92  24 

92  26 

93  44 


10 
30 
87 
180 
225 
140 
64 
15 
105 
200 

307 
103 
0 

1  10 
80 

180 
25 

200 
80 

220 

230 
40 
25 
95 

180 
40 

150 
99 
50 

170 

12 
145 

2 

255 
10 
55 
150 
2 
60 
6 

45 
125 
330 
240 
420 
380 
200 
15 
20 
30 

322 
70 

200 

218 
53 

175 
35 
38 
10 
5 

9 

105 
240 
210 
1  14 
21 
70 
55 
373 


8A 
8A 
8A 
5P 
MID 


9A 

MID 
8A 
MID 
MID 
8A 
8A 
8A 
8A 

8A 

7A 
5P 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 

5P 

MID 
MID 
8A 


5P 


8  A 


9  R 


Hi, 


MID 
8A 


MID 
8A 
8A 
5P 

8A 
8A 
5P 


8A 
IP 
8A 
8A 
8A 
5P 
MID 
8A 
IP 
IP 

MID 
8A 
MID 
MID 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 

7A 
SP 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
7A 
5P 

MIO 
MID 
8A 
7A 

5P 
7A 

7A 
8A 

9A 
8A 
7A 
7A 
8A 
8A 
4P 
8A 
8A 
8A 

IP 
8A 
7A 
5P 
7A 
8A 

MID 
8A 
8A 

MID 
8A 
8A 
5P 
7A 
8A 
8A 
5P 
7A 


H 
H 
H 

HJ 
H 


H 

C  HJ 


C  H 
8ACGH 
H 

CG 

H 
H 

C  H 
GH 
H 
H 
H 
H 

C  H 

H 

H 
H 
H 


H 
H 

H 

H 

GH 
H 

C  H 


8  A 


HJ 
H 
H 
H 


F3  A 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 
SOLOMON  G  •  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LACHNEY 
LSU  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
LSU   IDLEWILD  EXP  STA 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL  I  AM  R  .  OTT 

MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINARY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
LA  CORR  AND   INO  SCH 
CITY  WATER  PLANT 
MAR  I ANGE  G  GUILLOT 
CALCASIEU  PAPER  CO 
TRUCKL  I  NE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 
HUMBLE  W  THURSTON  JR 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET  E.  JAMISON 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESADIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 
LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 
MARION  E  BLANCHARD 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO- 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U   S   F  ISH  I   WILDLIFE  SER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 
C   R.  EVANS 
JAMES  M.  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 


SEE  REFERENCE 
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LOUISIANA 
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STRT  I  ON 


COUNTY 


o 
<z 
z 

a 
ar 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 

Ul 
UJ 

0BSERVRT ION 
TIME  UNO 
TABLES 

a. 
IE 
UJ 

a. 
(_> 

UJ 

or 
a. 

ti- 
ll 
> 
UJ 

_,  S 
a  £ 

—  o 
(_>  x 

UJ  ... 

a. 

to  t/> 

1  2 

31 

34 

93  29 

260 

80 

80 

H 

9 

32 

54 

92  15 

190 

80 

2 

31 

09 

92  02 

87 

80 

1  1 

32 

06 

93  14 

270 

c 

1 

30 

4  1 

91  45 

30 

80 

80 

H 

7 

30 

1  l 

92  35 

16 

80 

1  i 

32 

35 

93  17 

1  85 

80 

80 

C  H 

4 

30 

42 

92  53 

1  20 

80 

9 

32 

31 

92  03 

78 

MID 

MI0 

H 

9 

32 

32 

92  04 

70 

80 

80 

c 

1  1 

32 

42 

93  58 

200 

80 

1 

29 

41 

91  11 

5 

80 

80 

c 

1  ! 

31 

45 

93  05 

1  30 

8R 

80 

C  H 

2 

30 

03 

91  53 

25 

80 

80 

H 

8 

29 

57 

90  04 

3 

MID 

8 

29 

59 

90  1 5 

4 

MID 

MID 

:  hj 

8 

29 

55 

90  08 

6 

MID 

MID 

H 

8 

29 

56 

90  02 

2 

MID 

6 

30 

03 

89  59 

0 

MID 

8 

29 

57 

90  08 

22 

MID 

8 

29 

56 

90  06 

2 

MID 

8 

29 

59 

90  01 

10 

MID 

8 

29 

59 

90  04 

1  2 

MID 

6 

29 

59 

90  07 

0 

MID 

8 

30 

41 

91  22 

45 

80 

80 

H 

4 

30 

49 

92  4  1 

100 

70 

3 

32 

51 

91  26 

1  1  0 

80 

6 

30 

44 

90  59 

1  30 

70 

4 

30 

36 

92  47 

67 

90 

IP 

H 

8 

31 

00 

91  40 

70 

80 

80 

C 

1  1 

31 

52 

92  16 

1  00 

80 

80 

c 

2 

30 

29 

92  04 

60 

70 

5 

29 

47 

90  26 

5 

4P 

4P 

H 

10 

30 

27 

89  47 

30 

80 

6 

30 

42 

90  45 

190 

IP 

1  1 

32 

54 

93  4  1 

291 

80 

80 

H 

8 

29 

35 

89  50 

4 

5P 

5P 

8 

30 

27 

91  13 

1  5 

80 

8 

29 

1  3 

89  16 

5 

80 

80 

H 

1  1 

32 

25 

93  38 

1  55 

80 

80 

80 

CG 

8 

30 

04 

90  34 

1  3 

80 

80 

H 

5 

29 

44 

92  49 

4 

80 

80 

c 

1  1 

32 

58 

94  00 

200 

70 

4 

30 

57 

93  17 

238 

80 

80 

9 

32 

32 

92  36 

300 

80 

c 

9 

32 

3  1 

92  39 

275 

80 

80 

H 

5 

29 

52 

89  50 

5 

5P 

5P 

8 

31 

57 

91  14 

78 

80 

80 

80 

GH 

10 

30 

51 

89  59 

330 

IP 

1  1 

32 

31 

93  45 

180 

80 

1  1 

32 

28 

93  49 

254 

MID 

MID 

C  HJ 

1 

30 

59 

91  49 

50 

80 

4 

31 

12 

93  08 

290 

80 

6 

30 

17 

89  46 

1  0 

80 

80 

C  H 

9 

32 

54 

92  34 

200 

IP 

C 

1  1 

33 

00 

93  27 

250 

80 

c 

6 

30 

26 

90  39 

32 

IP 

H 

9 

32 

43 

92  05 

60 

80 

4 

30 

51 

93  01 

170 

70 

4 

30 

14 

93  23 

12 

80 

3 

32 

24 

91  13 

85 

80 

80 

M 

5 

29 

48 

90  49 

20 

80 

80 

5 

29 

47 

92  12 

1  4 

80 

80 

H 

8 

31 

35 

91  26 

60 

80 

c 

12 

30 

12 

93  35 

19 

80 

1  1 

32 

08 

93  30 

1  40 

70 

H 

1  1 

31 

56 

92  41 

160 

6P 

70 

C  H 

9 

32 

09 

91  42 

80 

80 

80 

CGH 

1  1 

32 

02 

92  39 

220 

IP 

OBSERVER 


MONT 

MORION 

MORKSV  I  LLE 

MARTiN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTOU 

MINDEN 

MITTIE  2  SE 

MONROE  FOO  OP 

MONROE  NLU 

MOORINGSPORT   1  N 
MORGON  CITY 
NOTCH! TOCHES 
NEW   IBERIO  5  NW 
NEW  ORLEONS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEONS  WSMO  OP  R 
N  0  O0B0N  WSFO  CI  R 
NEW  ORLEONS  ALGIERS  R 
NEW  ORLEONS  CITRUS  R 
NEW  ORLEONS  DUBLIN  R 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 
NEW  ORLEANS  JOURDON  R 
NEW  ORLEONS  LONDON  R 
NEW  ORLEONS  ME  TO  I  R I E  R 
NEW  ROODS  5  ESE 
OOKDOLE 

OAK  GROVE  2  WSW 
OOKNOL 10 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 

OLLO  3  SSW 

OPELOUSOS 

PORADIS  7  S 

PEORL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLOIN  DEALING 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

PORT  OLLEN 

OUORONT INE 

RED  RIV  VOLLEY  EXP  STO 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
ROOESSO 

ROSEPINE  EXP.  STO. 
RUSTON 

RUSTON-LO  TECH  UNIV 
SOINT  BERNARD 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
SHERIOAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  OOWNTOWN 

SHREVEPORT  WSO  OP  R 

SIMMESPORT 

SLOGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 
SPEORSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
SUGORTOWN 
SULPHUR 

TOLLULOH 
THIBODOUX 
VERMILION  LOCK 
VIDOLIO  NO  2 
VINTON 

WESTDOLE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 


5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
6142 
6244 
6271 
6303 
6314 

6364 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 

6671 
6672 
6675 
6679 
6686 
6836 
6866 
691  1 
6938 
6962 

6978 
6995 
7096 
7161 
7304 
7344 
7368 
7448 
7572 
7738 

»7E  1 
7932 
7950 
8046 
8065 
8067 
8108 
8163 
8405 
8436 

8440 
8507 
8524 
8539 
8669 
8683 
8715 
8785 
8828 
8831 

8923 
9013 
9319 
9357 
9375 
9610 
9803 
9806 
9809 


SOBINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LONORY 

OCOOIO 

WEBSTER 

OLLEN 

OUOCHITO 

OUOCHI TA 

CODOO 

ST  MARY 

NOTCHI TOCHES 

IBERIO 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEONS 

POINTE  COUPE 

OLLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
OLLEN 

POINTE  COUPE 

LO  SOLLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLAQUEMINES 
W  BATON  ROUG 
PLAQUEMINES 
BOSSIER 

ST  JOHN  BAPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

L INCOLN 

ST  BERNARD 

TENSAS 

WASHINGTON 

CODDO 

CODDO 

OVOYELLES 

VERNON 

ST  TOMMONY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUOCHI TO 

BEOUREGORD 

COLCOSIEU 

MADISON 

LOFOURCHE 

VERMILION 

CONCORDIO 

COLCOSIEU 

RED  RIVER 

WINN 

FRONKL IN 
WINN 


ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MORION 
TOWN  OF   MORKSV I LLE 
HERSHEL  L ■  CULPEPPER 
MRS  RUTH  T  HEBERT 
HOROLD  P  BROUSSORD 
MUNICIPAL  POWER  PLONT 
MRS  OLLIE   M  MAHOFFEY 
U  S  FED  OVIOTION  AGENCY 
NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLONT 
GULF  S .  RESEARCH  INST . 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
SWG  OND  WOTER  BOORD 
SWG  ONO  WOTER  BOORD 
SWG  OND  WOTER  BOORO 

SWG  OND  WOTER  BOORO 
SWG  ONO  WOTER  BOORD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0-   SWG .   ANO  WTR.  BO- 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONORO  A.  RICHMOND 
MRS  JESSEE  PETERSON 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNITED  COS  PIPE  LINE  CO 
HOROLD  L .  BAQUE 
RUDOLPH  MELANCAN  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 
LEON  SONDERS.  JR. 
LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 
CITY-PORT  ALLEN  SEW  PL T 
OELTO  NOT  WILOLIFE  REF . 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

GOOCHOUX-HENOERSON 
LO  WLOLF   &  FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LO  EXP  STO 
CITY  OF  RUSTON 
LO  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NOTL  COS  CO- 
NE  LO  EXPERIMENT  STO 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 
MEOFORD  B  BENNETT 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 
MRS  CORMEN  R  ROBOLOIS 
JOMES  H  HUDGENS 
NOOO-NOTL  WEOTHER  SERV 
HOROLD  L  OTWELL 
MRS  RUTH  M  MOTLOCK 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 
LO  POWER  *  LIGHT  CO 
MRS  PEORL  M  MCOONOLD 
CITY  WOTER  PLONT 

PEOPLES  WOTER  SERV  CO 
CITY  OF   THIBODOUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDOLIO  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
OBSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMON 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 
LOUISIONO  FORESTRY  COMM 
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STATION  INDEX 


'  OUISI ANA 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


WOODWORTH  2  SE 
ZRCHRRY  2  ESE 


9865 
9930 


RRPIOES 

E  BATON  ROUG 


31  07 
30  38 


92  28 
91  08 


1  16 

85 


KM 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE 


NOTES   FOLLOWING  STRTION  INOEX 

1  4 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


i2oiJi0r""  lnfornatlon  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle.  N.C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  ml les.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  lime  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table     "Dally  Precipitation"  table 
"Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   arc  lor  the  24 
hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  est 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVI SIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station         Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1"  to  south 

Crowley  Exp.  Station  Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  :    Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.  :     Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace  Bare  Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTER*  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

J     Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published,  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  excopt  where  Indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  obseivatlon  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION    3-BLACK    4-CALCASIEU    S-GULF  OF  MEXICO    6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  B-MISSISSIPPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLI  MA  TO  LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:    $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  -ailing;  40f  ■ln£^f""«"l>UBl 
summary        Make  check" payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications.  
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SNOW 
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UJ 

g 
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o 

o 

1 

o 

o 

| 
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NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

49 

.  1M 

26 

.SH 

37 

8M 

70 

25 

16 

23- 

755 

0 

0 

23 

0 

2.45 

1  .5 

T 

18 

0 

LODANSPORT   4  ENE 

53 

.9 

28 

.4 

4  1 

2 

76 

25 

13 

22 

661 

0 

0 

21 

0 

2.04 

-  2.09 

.60 

12 

2.0 

0 

6 

1 

0 

MINOEN 

49 

.1 

27 

.2 

38 

2 

-11.4 

70 

26- 

16 

22 

743 

o 

o 

22 

:;: 

2.52 

-  1  .90 

.97 

13 

T 

0 

4 

2 

0 

PLAIN  DEAL ING 

48 

.5 

25 

.  3 

36 

9 

-11.4 

72 

25 

12 

22 

780 

0 

0 

24 

0 

2.51 

-   1  .60 

.75 

1  3 

.3 

T 

9 

4 

3 

0 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

49 

.1 

28 

.3 

38 

7 

70 

26. 

19 

22 

733 

D 

0 

Z3 

G 

2.13 

.82 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

49 

•  0 

27 

.2 

38 

1 

-12.4 

7  1 

28» 

1  2 

22 

746 

0 

3 

2: 

0 

1  .90 

-    |  .81 

•  67 

17. 

2.0 

T 

10. 

4 

2 

0 

DIVISION 

38 

5 

-11.1 

2  .26 

-   1  .96 

1  .0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

5  1 

.5 

29 

.5 

40 

5 

72 

25 

1  6 

22 

679 

0 

0 

2  a 

0 

2.10 

1  .45 

1  2 

T 

0 

3 

1 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

49 

.0 

27 

.5 

38 

3 

-1  1  .8 

70 

25 

17 

22 

741 

rj 
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24 

o 

2.63 

-  2.02 

1.16 

13 

.0 
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4 

2 
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48 
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1 

25 

0 
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1  3 

.0 

0 

4 

3 

0 
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47 

.2 

28 

.4 

37 

e 

-12.0 

67 

24 

19 

22 

755 

0 

3 

24 

0 

1  .97 

-  2  .86 

1.14 

12 

T 

0 

4 

1 

1 

MONROE  NLU 

48 

.9 

26 

.6 

37 

8 

71 

26. 

1  4 

22 

757 

D 

1 

24 

0 

3.13 

1  .31 

1  3 

T 

0 

5 

3 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

49 

.5 

28 

.6 

39 

i 

-10.0 

71 

25 

17 

22 

721 

o 

o 

23 

o 

2.78 

-   1  .98 

1  .30 

1  3 

.0 

0 

5 

? 

1 

WINNF IELD  2  W 

54 

.6 

29 

.4 

42 

0 

-  9.5 

78 

28 

16 

22 

641 

Q 

0 

23 

0 

2-24 

-  2  .87 

1  .07 

1  3 

.2 

T 

10 

3 

2 

1 

DIVISION 

39 

0 

-10.9 

2.47 

-  2.38 

T 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

51 

.3 

29 

.6 

40 

5 

-  9.4 

71 

24 

21 

22. 

683 

0 

0 

22 

3 

3.65 

-   1  .40 

1  .33 

1  3 

.0 

0 

6 

3 

2 

EPPS  6  W 

47 

.7 

29 

.2 

38 

5 

67 

25 

21 

22 

737 

0 

0 

22 

0 

2.64 

1  .44 

1  3 

.0 

0 

4 

2 

I 

LAKE  PROVIDENCE 

48 

.3 

26 

.5 

38 

4 

-10.7 

70 

25 

19 

22. 

737 

0 

0 

23 

0 

3.05 

-  2.45 

1  .79 

1  3 

1  .0 

1 

1 

4 

2 

1 
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T 
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5 

2 
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49 

.0 

27 
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38 

5 

-1  1  .5 
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0 

0 

18 

0 

3.13 

1  -47 

1  3 

•  0 

0 

5 

2 

2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

51 

.5 

31 

.3 

41 

4 

73 

26 

23 

22 

652 

o 

Q 

20 

o 

3.21 

1  .64 

13 

T 

0 

4 

2 

2 

MAMOU  4  S 

56 

.9 

38 

.4 

47 

7 

79 

28 

27 

21 

464 

0 

0 

4 

0 

2.26 

•  94 

1 

T 

0 

4 

3 

0 

MELVILLE 

52 

.0 

32 

.2 

42 

1 

-12.5 

73 

26 

21 

22 

633 

0 

0 

16 

0 

3.07 

-  2.16 

1  .05 

1 

T 

o 

6 

3 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

53 

.  4 

33 

.7 

43 

6 

75 

26 

25 

22  + 

593 

0 

0 

15 

0 

4  .23 

1.45 

.0 

0 

5 

4 

] 

OLD  RIVER  LOCK 

53 

.  1M 

31 

.4 

42 

3M 

77 

26 

22 

22 

631 

0 

20 

0 

2.51 

1.14 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

OLLA  3  SSW 

SI 

.2 

28 

.0 

39 

6 

70 

26+ 

17 

22 

703 

o 

o 

23 

o 

3  .20 

1  .64 

13 

T 

0 

3 

2 

2 

WOODWORTH  2  SE 

53 

.4 

29 

.9 

4  1 

7 

77 

26 

20 

22* 

647 

0 

0 

2D 

0 

3.91 

-   1  .00 

1  .70 

26 

.0 

0 

S 

2 

2 

DIVISION 

42 

6 

-10. S 

3-27 

-   1  .71 

T 

EAST  CENTRAL  06 

AM  I  TE 

55 

.4 

33 

.0 

44 

2 

-  9.1 

75 

26 

20 

22 

575 

0 

0 

16 

0 

2.85 

.78 

28 

T 

0 

S 

3 

0 

BATON  RO'T-E  WSO  AP  R 

55 

.3 

35 

.  2 

45 

3 

-  8-6 

75 

26 

•y  a 

22 

546 

0 

0 

13 

0 

2  .24 

-  2.52 

.  79 

] 

■  0 

0 

5 

1 

o 

BOGALUSH 

54 

.6 

30 

.9 

42 

8 

-10.  f. 

73 

26 

21 

22 

616 

0 

0 

18 

0 

2.22 

-  2.94 

.61 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

CLINTON  5  SE 

53 

.4 

32 

.4 

42 

9 

-10.6 

73 

26 

21 

22 

612 

0 

0 

n 

0 

2.97 

-  2.25 

.90 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

COVINGTON  4  NNW 

57 

.0 

32 

.7 

44 

9 

-  9.9 

73 

28 

17 

22 

557 

0 

0 

15 

0 

2.22 

-  2.98 

.75 

2 

T 

0 

5 

2 

0 

FRANKL INTON  3  SW 

56 

.6 

31 

.3 

44 

0 

75 

28- 

20 

22 

584 

0 

0 

17 

0 

2.34 

.84 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

HAMMOND   3  NW 

54 

0 

32 

.7 

43 

4 

-11.7 

74 

26 

20 

22 

597 

0 

0 

IS 

0 

2.70 

-  2.85 

.67 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

53 

.3 

34 

.5 

43 

9 

73 

26 

21 

22 

583 

0 

0 

16 

0 

2.32 

.72 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

SLIDELL  WSO  RFC 

SS 

■  1 

31 

.9 

43 

5 

71 

26 

22 

23- 

593 

0 

0 

16 

0 

2.75 

.68 

28 

T 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

43 

9 

-10. 0 

2.51 

-  2.73 

T 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

FEBRUARY  1978 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TAT  I  ON 

S  T  A  T  I  ON 

3  § 

1  I 

u.  C 
<x  c 

uj  Z 

o 
a 

% 

UJ  c 

=>  o 

S  E 

- 

| 

\ 

v> 
a 

1 

s  ' 

OF 

DAYS 

8 
a 

1  1 

K  ' 

UJ  C 

g 

5 

I 

SNOM 

SLEET 

NO. 

OF 

OA'S 

MAX. 

KIN. 

£  o 
a  o 
i  * 

c  £ 

o 

s 
s 

e 

_ 

o 
Q 

_ 
& 

g„ 

M 

■  , 

■ 

'-  i 

• 

hi 

•  i 
■  i 

•       •  . 

SOUTHWEST  07 

ror>ui  c  v    rvD    ctd!  inii 
L "UHL  t  T    t*"    O  111  1  I  UN 

52  .8 

34  . 3 

43.6 

73 

26 

22 

22 

592 

0 

0 

1 1 

0 

2 

41 

-  2.35 

1  .00 

1 

T 

0 

7 

1 

1 

OE    QUINC*    4  N 

54  .0 

31  .6 

42.8 

75 

26 

18 

22 

61  3 

0 

0 

19 

0 

2 

OS 

-  2  .81 

.65 

I 

.0 

0 

6 

1 

0 

DE  R  I  DOER 

53.0 

32.2 

42.6 

75 

26 

19 

22 

621 

0 

0 

1 7 

0 

2 

SO 

1.13 

1 

T 

0 

4 

2 

1 

EL  IZWBETH 

53.4 

32  .3 

42.9 

-  9.9 

75 

26 

20 

22 

613 

0 

0 

17 

0 

2 

4b 

-  2.43 

1  .05 

1 

1 

0 

3 

2 

2 

HfiCKBERRT  8  SSH 

51  .8" 

36. 3M 

44  .  in 

-10-4 

70 

26 

25 

22 

578 

0 

0 

7 

o 

3 

1  2 

-  .79 

.76 

13 

.0 

0 

6 

4 

0 

JENNINGS 

53 .  1 

33.5 

43.3 

-12.3 

72 

26 

22 

23- 

600 

0 

0 

1  3 

0 

2 

58 

-  2.49 

.67 

1 

■  3 

0 

6 

2 

0 

L«KE  ARTHUR   10  SH 

52.4 

35. 1 

43.8 

-10.7 

70 

26 

26 

23^ 

586 

0 

0 

10 

0 

2 

73 

-  2.07 

.60 

1 

T 

0 

7 

1 

0 

LfiKE  CHHRLE5  HSO  OP 

54  .4 

36  .7 

45  .6 

-  9.S 

76 

28 

23 

22 

539 

0 

0 

4 

0 

2 

10 

-  2.37 

■  55 

12 

T 

0 

5 

1 

0 

CBERL IN  FIRE  TOWER 

54  .5 

33.9 

44  .2 

73 

26 

20 

22 

576 

0 

0 

15 

0 

2 

66 

1.12 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROCKEFELLER  ML  REFUCE 

52  .5 

36  .6 

44  .6 

71 

26 

25 

22 

566 

0 

0 

6 

0 

2 

70 

■  66 

1 

T 

0 

6 

2 

0 

VERMILION  LOCK 

53 . 1 

34  .2 

43.7 

73 

26 

25 

22 

591 

0 

0 

IS 

0 

2 

5  J 

.85 

2 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

43.7 

-10.7 

2 

55 

-  2.14 

T 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

53  .6 

33  .8 

43.7 

-11.1 

72 

26 

25 

22 

590 

0 

0 

14 

0 

2 

33 

-  2  .62 

.80 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

FRANKLIN  3  NH 

56.1 

37.1 

46.6 

-  9.7 

74 

28 

24 

22 

510 

0 

0 

9 

0 

2 

2  7 

-  2.62 

.55 

1 

.0 

0 

s 

2 

0 

iCailEDCTTC     CvD  CTQ 

JtHHCKC 1  1 1    t  Xr    5  1  H 

53.0 

33  .8 

43.4 

72 

26 

22 

22 

599 

0 

0 

n 

0 

2 

1 

-  2. SB 

.70 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAFAYETTE  FAA  BP 

54  .8 

37.6 

46.2 

-  8-5 

74 

25 

26 

22 

523 

0 

0 

6 

0 

2 

13 

-  2.51 

.66 

1 

T 

0 

5 

1 

0 

MORGAN  CITY 

54  .5 

37 . 1 

45.8 

-11-0 

72 

26 

29 

22 

530 

0 

0 

- 

0 

2 

E  5 

-  2  .26 

.58 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEW   IBERIA  5  NH 

53.6 

3S .  1 

4  4.4 

72 

26 

23 

22 

572 

0 

0 

:  < 

0 

I 

72 

.52 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

0 1  V  I S I  ON 

45.0 

-10.4 

2 

16 

-  2. 54 

T 

■      ■  ■ 

SOUTHEBST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

55.3 

41.1 

48.2 

70 

25 

32 

22» 

464 

0 

0 

2 

0 

2 

21 

.76 

2 

.0 

0 

5 

7 

0 

DELTfl-BRETON  HL  REFF 

54  .3(1 

39  .5" 

46  .9M 

67 

26 

32 

22- 

500 

0 

0 

3 

0 

3 

73 

1  .29 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

D0NBLDS0NV1LLE 

54  .4 

36.6 

45.5 

-1  1  .0 

73 

26 

27 

22 

536 

0 

0 

7 

0 

2 

35 

.73 

2 

.0 

0 

7 

.1. 

0 

CALL  I BNO 

57  .411 

37.3 

47. 4M 

72 

26 

26 

22 

479 

0 

0 

6 

0 

2 

96 

.68 

16 

T 

0 

5 

2 

0 

HOUMA 

55  .9M 

36  .7 

46.  3M 

-11-4 

71 

26 

26 

22 

517 

0 

0 

10 

0 

3 

60 

-  .81 

1  .21 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

53.4 

36.6 

45. 0 

-10.6 

73 

28 

26 

22« 

556 

0 

0 

7 

0 

2 

53 

-  2.29 

.62 

28 

T 

0 

5 

3 

0 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

58.4 

40.6 

49.5 

-  6.9 

79 

28 

32 

22^ 

434 

0 

0 

3 

0 

2 

7  0 

-  2.1 1 

.91 

28 

T 

0 

5 

1 

0 

PARADIS  7  S 

56. 3 

37.0 

47.7 

75 

28 

25 

22 

480 

0 

0 

1  0 

0 

3 

0? 

-  2.25 

.86 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

PLAOUEMINES  EXP  STA 

56-3 

37.6 

47.0 

76 

28 

23 

22 

500 

0 

0 

6 

0 

2 

96 

.71 

28 

.0 

0 

B 

2 

0 

RESERVE 

S6.1 

33.6 

44.9 

-  9.5 

72 

27 

26 

23- 

553 

0 

0 

15 

0 

3 

08 

-  2.23 

.65 

2 

.0 

0 

8 

4 

0 

SAINT  BERNARD 

57.5 

35.8 

46.7 

75 

28 

24 

22 

507 

0 

0 

10 

0 

2 

10 

.72 

1  3 

.0 

0 

6 

3 

0 

TH1B0DAUX 

56.5 

37.3 

46.9 

-  9.8 

75 

26 

29 

22 

501 

0 

0 

7 

0 

3 

02 

-  2. 25 

.57 

16 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

46.8 

-  9.9 

2 

93 

-  1  .67 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNO  STATION  IN0E» 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NORTHWEST 

C3TT3N  VALLEY 
GLQSTER   1  w 
HANNA  3  S 
HQSSTQN 
KE ITMVIlLE 

(MM 

LOGANSPQRT  4  ENE 
MANSf IELD  3  WSU 
MINDEN 

MOOR INGSPQRT  1  N 

PLAIN  DEAL INQ 

RED  RIV  VALLEY  EXP  S 

RODESSA 

SHREvEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT  USO  AP 


north  central  02 

bienvil  l£  3  ne 
calhoun  exp  station 
Columbia  locks 
haynesville  2  usui 
homer  exp  station 

j0nes60r0  f  ire  tower 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTQN 

HUSTON -L  A   TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
WlNNF IEL 0  2  U 
WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK   GROVE    2  wSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 


TALLULAH 
WINNSBORO 


WEST  CENTBAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
L  EESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 
SLAGLE 


GRAND  C0TEAU 

HINESTON    4  NNE 
J0NE5VJLLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE   EXP  ST 


OLLA  3  SSU 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIOALIA  NO  2 


W03DW0BT 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  F 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO 
BOGAl  USA 
CLINTON  5  SE 


COVINGTON  A  NNW 
FRANKL IN TON  3  SW 
GREENWELL  SPRINGS 
hammond  3  hu 
kEntwOOD 

lsu  ben-hub  exp  5ta 
oaknol  ia 

pearl  river  lock  no  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SL I DEL  L   WSO  RFC 
SPRINGV IL  L  E   FIRE  TOWER 
WATSON  6  EHE 
ZflCHARY  2  ESE 


3.  OS 
2.4S 
2  .82 


DRY   OF  MONTH 


5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.02     .06  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


SOUTHWEST 

ABBEVILLE 
CBOWXET  EXP  ST 
DC  OUINCY  4  N 
DC  BIODEB 
El  RMCTH 


1  e  ssw 


HACKBEBBY 
JENNINGS 
XlNOER  3  W 
LAxC  ABTMUB  10  SW 
LMC  CHABlCS  2  N 

LAXE  CHABLCS  USQ  AP 
L  ONGv II  L  E 
MEQMENTAu 
MI TT IE  2  5C 
OAXDALE 

OBEBl  IN  r  ibe  TOwtR 

■J.i  Wt         ■  ' 

SUQABTOWft 

SULPHUB 
VERMR ION  LOCK 

VINTON 


CENTBAL 


BAYOU  SOBQEL  LOCK 
CABVKLC  2  Sw 

FBAN*L IN    3  NW 
JEANEBETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE    FAA  AC 


SOUTHEAST  00 

BOOTWVILLE  WSO 

_ I    TA-6BE TON  UL  BEFF 

OQNAlOSONVILLC 

QALL IANO 

MflUNA 

NEW  OBLEANS  NF  wSO  CI 
NEW  OBLEANS  USMO  AP 
N  0  A060N  MSFQ  CI 
NEW  OBLEANS  ALGIEBS 
NEW  OBLEANS  CIT8US 

NEW  OBLEANS  OUBL IN 
NEW  OBlEANS  JEFFEBSON 
NEW  OBLEANS  JOUBOAN 
NEW   OBLEANS  LONDON 

OBLEANS  NCTAIBIE 


NCI 

PABAOIS    7  S 

PL  AQUEMINES  EXP  STA 

BCseavE 

SAINT  6CBNAB0 
TMIBOOAUX 


2.64 
2. 41 
2.06 
2.  SO 


3.  12 
2.68 

3.33 


2.  IS 
3.03 
2.66 
2.61 

2.  B6 
2.70 

3.  A3 
2.66 
2.64 

2. SO 


2.33 
2.22 
2.03 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


.32     .36  .OS 


4    5    6     7    8  9 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  StOIION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
cr 

K 

STRT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

MB. 

35 

35 

36 

46 

51 

53 

42 

50 

45 

55 

39 

35 

41 

56 

38 

60 

59 

70 

69 

58 

58 

49.1 

MIN 

30 

32 

27 

22 

22 

22 

23 

32 

34 

32 

28 

17 

22 

22 

16 

16 

25 

25 

41 

34 

34 

26.5 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

40 

37 

46 

55 

55 

48 

4  1 

44 

41 

46 

60 

62 

54 

50 

47 

58 

56 

36 

48 

62 

54 

63 

63 

73 

76 

71 

60 

60 

S3. 9 

MIN 

32 

32 

22 

25 

23 

26 

28 

28 

27 

26 

23 

38 

36 

25 

27 

26 

33 

29 

16 

21 

21 

13 

32 

24 

47 

44 

36 

36 

28.4 

MINDEN 

MAX 

3S 

36 

37 

47 

S3 

53 

41 

36 

39 

34 

47 

60 

60 

50 

50 

46 

58 

39 

36 

47 

56 

40 

58 

60 

70 

70 

58 

58 

49.1 

MIN 

30 

32 

28 

26 

24 

24 

23 

24 

25 

27 

27 

30 

40 

26 

27 

33 

33 

28 

20 

22 

21 

16 

17 

25 

24 

41 

34 

35 

27.2 

PLAIN  OEALING 

MAX 

34 

34 

35 

45 

52 

53 

42 

33 

36 

34 

51 

61 

57 

50 

49 

43 

56 

38 

34 

46 

56 

40 

61 

60 

72 

69 

60 

56 

48.5 

MIN 

29 

31 

25 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

25 

24 

24 

38 

26 

26 

32 

33 

28 

15 

16 

18 

12 

13 

25 

28 

39 

32 

34 

25.3 

RED  RIV  VOLLEY  EXP  STA 

MAX 

35 

38 

39 

47 

51 

52 

44 

34 

42 

35 

46 

57 

60 

SO 

47 

47 

56 

40 

35 

46 

56 

41 

59 

61 

70 

70 

60 

57 

49.1 

MIN 

31 

32 

29 

25 

25 

24 

26 

22 

26 

27 

26 

31 

39 

28 

30 

30 

34 

30 

21 

23 

22 

19 

22 

27 

32 

42 

34 

36 

28.3 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

35 

37 

44 

51 

53 

43 

32 

37 

32 

43 

58 

59 

50 

45 

43 

54 

38 

31 

46 

56 

39 

60 

60 

70 

71 

59 

SS 

7  i 

49  .0 

MIN 

31 

30 

28 

24 

24 

22 

25 

25 

25 

26 

22 

38 

31 

25 

27 

33 

29 

21 

15 

22 

19 

12 

28 

22 

42 

38 

35 

43 

27.2 

NORTH  CENTRAL  0? 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

37 

41 

50 

SS 

54 

43 

37 

43 

34 

48 

60 

60 

51 

5 1 

47 

58 

44 

36 

47 

57 

42 

59 

62 

71 

72 

60 

58 

65 

51  -5 

MIN 

33 

32 

29 

25 

25 

24 

25 

27 

30 

27 

28 

38 

34 

26 

30 

28 

32 

28 

21 

24 

23 

16 

33 

25 

46 

36 

34 

48 

29  .5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

36 

35 

45 

48 

53 

51 

36 

36 

40 

33 

SO 

58 

59 

52 

47 

45 

55 

46 

34 

45 

S7 

40 

56 

61 

70 

69 

56 

58 

49.0 

MIN 

29 

31 

26 

24 

25 

22 

22 

23 

26 

27 

23 

2B 

40 

29 

28 

27 

30 

27 

26 

23 

24 

17 

23 

25 

32 

40 

33 

37 

27  .5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

34 

33 

35 

46 

52 

53 

39 

35 

36 

32 

44 

59 

60 

SO 

48 

45 

57 

56 

34 

45 

55 

40 

56 

69 

68 

57 

59 

48.0 

MIN 

28 

30 

26 

23 

24 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

30 

39 

26 

31 

32 

32 

26 

18 

23 

21 

15 

24 

24 

39 

32 

44 

27.0 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

34 

44 

45 

51 

48 

32 

35 

36 

31 

45 

54 

59 

52 

45 

42 

5 1 

4  4 

32 

43 

53 

38 

53 

59 

67 

66 

51 

55 

56 

47.2 

MIN 

31 

32 

28 

25 

26 

22 

21 

24 

28 

24 

25 

32 

34 

29 

29 

27 

31 

26 

24 

23 

24 

19 

32 

24 

44 

36 

32 

43 

28.4 

MONROE  NLU 

MAX 

37 

35 

46 

47 

53 

50 

34 

37 

39 

32 

48 

57 

60 

53 

50 

44 

53 

46 

34 

45 

46 

50 

57 

61 

71 

71 

S3 

59 

48.9 

MIN 

31 

32 

27 

26 

25 

22 

22 

23 

24 

25 

23 

23 

37 

31 

28 

26 

27 

27 

24 

24 

25 

14 

17 

26 

27 

39 

34 

37 

26.6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

35 

35 

43 

50 

54 

54 

38 

40 

41 

33 

45 

55 

59 

52 

50 

46 

57 

44 

40 

42 

SB 

40 

57 

62 

71 

69 

57 

58 

49.5 

MIN 

29 

31 

28 

25 

26 

22 

22 

23 

26 

28 

27 

37 

39 

27 

30 

32 

3  i 

27 

23 

28 

22 

17 

26 

26 

40 

41 

32 

35 

28.6 

W I NNF I E  LD  2  W 

MAX 

39 

4  7 

51 

56 

55 

50 

37 

47 

39 

52 

6 1 

62 

59 

5 1 

45 

58 

50 

40 

46 

59 

53 

58 

63 

71 

72 

66 

6 1 

78 

54  .6 

MIN 

32 

32 

29 

24 

24 

24 

25 

28 

29 

27 

23 

28 

39 

25 

28 

25 

31 

28 

25 

21 

23 

16 

37 

24 

48 

42 

31 

55 

29.4 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

35 

42 

48 

54 

52 

47 

37 

4111 

35 

49 

58 

60 

59 

49 

46 

56 

4  4 

38 

46 

57 

53 

56 

62 

71 

68 

55 

58 

59 

51  -3 

MIN 

31 

31 

26 

24 

26 

21 

23 

23 

28 

24 

26 

34 

42 

32 

26 

28 

32 

27 

22 

22 

24 

21 

39 

29 

47 

39 

32 

47 

29.6 

EPPS  6  H 

MAX 

39 

38 

43 

44 

48 

46 

39 

34 

37 

37 

45 

56 

63 

53 

45 

42 

5 1 

49 

35 

42 

55 

39 

51 

60 

67 

66 

52 

60 

47.7 

MIN 

31 

31 

28 

28 

26 

22 

23 

23 

25 

25 

32 

35 

42 

31 

30 

30 

32 

28 

23 

26 

26 

21 

26 

28 

38 

36 

33 

38 

29.2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

35 

37 

42 

46 

51 

45 

39 

38 

38 

39 

47 

58 

64 

S3 

43 

4  3 

54 

52 

34 

42 

55 

38 

SO 

59 

70 

66 

53 

60 

48.3 

MIN 

31 

32 

27 

26 

27 

19 

22 

23 

24 

22 

28 

35 

44 

30 

28 

30 

32 

27 

22 

27 

24 

19 

24 

29 

40 

38 

32 

37 

28.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

37 

40 

39 

45 

48 

52 

36 

41 

41 

31 

47 

60 

68 

56 

44 

46 

54 

57 

35 

44 

56 

40 

51 

60 

67 

71 

55 

65 

49-5 

MIN 

32 

34 

31 

29 

29 

22 

23 

28 

26 

26 

28 

33 

45 

29 

30 

31 

33 

30 

27 

26 

27 

19 

28 

27 

40 

4  1 

38 

30.6 

TALLULAH 

MAX 

39 

40 

38 

45 

50 

45 

33 

40 

38 

38 

47 

59 

68 

SS 

42 

43 

S3 

55 

35 

43 

57 

38 

S3 

60 

70 

72 

54 

49-0 

MIN 

3  0 

32 

29 

28 

26 

20 

21 

25 

25 

24 

24 

29 

37 

30 

27 

32 

3  J 

29 

19 

23 

25 

18 

27 

25 

35 

39 

33 

37 

27.9 

W I NNSBORO 

38 

4  1 

43 

46 

53 

48 

35 

42 

40 

34 

48 

59 

68 

57 

47 

55 

54 

36 

45 

58 

42 

53 

64 

69 

74 

55 

63 

50 . 4 

■ 

MIN 

30 

33 

29 

26 

26 

22 

23 

25 

26 

25 

25 

28 

42 

28 

29 

29 

32 

29 

23 

25 

21 

20 

24 

27 

31 

39 

35 

36 

28-1 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

35 

38 

41 

46 

53 

S3 

42 

35 

35 

35 

47 

58 

60 

53 

45 

56 

4  7 

42 

37 

45 

57 

40 

57 

60 

70 

71 

58 

49.2 

MIN 

30 

32 

29 

2S 

23 

24 

24 

25 

28 

26 

27 

31 

39 

24 

26 

32 

29 

30 

17 

20 

22 

13 

25 

23 

36 

42 

33 

35 

27.5 

CONVERSE 

nn . 

35 

40 

39 

49 

55 

55 

45 

34 

46 

46 

50 

60 

62 

55 

50 

59 

53 

40 

35 

48 

60 

42 

60 

61 

72 

74 

61 

60 

51  .6 

" : 

32 

34 

29 

26 

24 

26 

26 

26 

28 

28 

24 

25 

37 

25 

27 

27 

30 

30 

16 

17 

23 

1  1 

12 

24 

25 

45 

35 

36 

26.8 

LEESV ILLE 

MAX 

38 

4  1 

41 

53 

57 

57 

46 

34 

50 

38 

53 

59 

63 

57 

52 

46 

6 1 

53 

37 

49 

60 

43 

60 

64 

72 

75 

58 

52.9 

MIN 

35 

35 

32 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

31 

23 

33 

43 

29 

32 

28 

33 

32 

21 

23 

26 

16 

22 

24 

32 

46 

36 

42 

30-5 

MANY 

MAX 

36 

39 

40 

50 

56 

52 

44 

39 

46 

35 

52 

60 

61 

56 

50 

45 

58 

48 

40 

48 

60 

41 

58 

62 

72 

73 

58 

60 

51  .4 

M  IN 

33 

34 

30 

26 

29 

25 

26 

2B 

28 

26 

23 

2B 

41 

26 

27 

25 

32 

30 

18 

16 

23 

14 

18 

24 

37 

45 

35 

28.1 

NATCHITOCHES 

MAX 

36 

40 

47 

55 

57 

57 

44 

37 

46 

38 

52 

58 

60 

58 

51 

46 

59 

49 

38 

48 

61 

43 

60 

63 

73 

75 

60 

52.7 

MIN 

32 

34 

32 

29 

29 

26 

26 

27 

30 

28 

28 

35 

4  1 

29 

30 

29 

29 

30 

22 

23 

24 

21 

22 

29 

32 

44 

36 

38 

29.8 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

39 

42 

40 

52 

58 

58 

47 

34 

5 1 

38 

54 

58 

64 

62 

54 

37 

49 

60 

40 

59 

6  5 

7  l 

74 

6  1 

53.1 

MIN 

34 

35 

30 

29 

29 

28 

28 

28 

31 

32 

27 

31 

31 

29 

31 

31 

34 

32 

22 

24 

26 

16 

24 

26 

35 

46 

38 

37 

30-1 

CENTRAL  OS 

alexanor: 

MAX 

37 

42 

47 

51 

56 

57 

44 

38 

50 

40 

52 

59 

65 

SO 

49 

59 

54 

38 

47 

59 

42 

57 

62 

70 

73 

59 

62 

52. 8 

MIN 

34 

35 

33 

30 

31 

27 

23 

26 

31 

31 

27 

32 

47 

29 

32 

33 

35 

33 

29 

26 

28 

21 

26 

3  0 

37 

36 

36 

43 

31  .5 

BELAH  FIRr  TOWER 

MAX 

39 

42 

46 

50 

60 

55 

42 

40 

46 

38 

56 

61 

65 

60 

54 

48 

59 

55 

37 

50 

62 

44 

59 

66 

72 

74 

54 

69 

S3. 7 

MIN 

32 

34 

32 

28 

21 

25 

27 

28 

30 

30 

24 

3  0 

28 

28 

30 

31 

27 

30 

25 

2  5 

1  9 

26 

27 

36 

43 

34 

43 

29  -9 

BOYCE  3  WNW 

Mfi  . 

41 

37 

50 

69 

55 

43 

38 

48 

40 

52 

58 

61 

58 

49 

45 

59 

51 

39 

46 

59 

42 

57 

61 

6  9 

73 

57 

61 

78 

S3  .4 

MIN 

33 

35 

34 

JS 

31 

27 

30 

32 

31 

30 

30 

37 

39 

37 

33 

32 

36 

3  1 

28 

30 

30 

23 

38 

3  1 

48 

42 

31 

55 

34  . 1 

BUNK  IE 

MAX 

39 

42 

38 

44 

54 

59 

40 

40 

46 

44 

50 

60 

69 

61 

51 

48 

58 

58 

51 

48 

55 

47 

51 

62 

69 

75 

57 

65 

52.9 

MIN 

35 

37 

35 

29 

29 

27 

28 

31 

32 

33 

26 

30 

35 

31 

33 

33 

35 

34 

29 

29 

27 

23 

27 

27 

34 

45 

38 

4  1 

32.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

f eexuaot 


ORY   OF  MONTH 

g 
<z 

5TRT ION 

oc 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

<z 

GRAND  COTEfiU 

MAX 

41 

41 

46 

56 

56 

SI 

40 

47 

48 

5? 

59 

68 

67 

SS 

65 

60 

59 

47 

42 

66 

47 

52 

65 

67 

72 

6  3 

65 

74 

55.8 

- :  s 

36 

37 

35 

J  2 

37 

29 

31 

34 

33 

33 

30 

37 

49 

32 

32 

34 

37 

35 

31 

29 

27 

23 

4  ] 

32 

SO 

45 

43 

57 

35.7 

MINESTON  4  NNE 

37 

41 

44 

50 

55 

57 

45 

)6 

51 

4 

6  3 

64 

60 

59 

SO 

49 

60 

54 

37 

50 

60 

4  9 

59 

65 

71 

76 

60 

63 

S3. 4 

- ;  n 

32 

35 

33 

26 

28 

26 

28 

31 

0  7 

B 

35 

41 

;  6 

27 

29 

29 

32 

2S 

22 

25 

16 

IS 

25 

25 

44 

33 

34 

28.8 

JONESV 1 LLE  LOCKS 

MAX 

39 

42 

41 

41 

53 

51 

19 

42 

44 

39 

49 

60 

60 

46 

47 

54 

SB 

18 

43 

57 

42 

54 

63 

66 

74 

67 

67 

SI  .3 

niN 

33 

36 

33 

29 

.•9 

2< 

25 

3 

30 

29 

28 

30 

39 

3 1 

30 

12 

34 

32 

30 

30 

26 

22 

26 

33 

33 

43 

37 

40 

31 .2 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

MAX 

37 

41 

45 

48 

54 

54 

42 

37 

46 

>•< 

51 

58 

64 

58 

48 

41 

57 

51 

52 

45 

57 

4  4 

4  6 

60 

66 

73 

SB 

62 

SI  .5 

niN 

34 

36 

33 

29 

29 

26 

0  6 

10 

31 

29 

26 

32 

4' 

3 1 

30 

30 

33 

32 

32 

2  6 

26 

23 

29 

29 

29 

4  4 

34 

4  | 

31  -3 

HAMOU   4  S 

MAX 

42 

43 

46 

56 

55 

55 

4  1 

48 

48 

54 

59 

69 

65 

60 

52 

59 

58 

48 

4  6 

57 

S3 

63 

67 

69 

72 

72 

63 

79 

56  .9 

bin 

37 

99 

36 

n 

33 

30 

90 

33 

34 

34 

34 

35 

46 

36 

42 

40 

4  L 

36 

34 

42 

27 

33 

4  J 

34 

SI 

SO 

46 

59 

38.4 

MEL  V  I  LLE 

MAX 

J  9 

42 

39 

50 

55 

53 

42 

41 

47 

48 

46 

60 

6  0 

63 

S3 

45 

49 

60 

43 

44 

57 

4| 

4-: 

63 

6  9 

73 

62 

67 

52.0 

HIN 

55 

36 

36 

/'A 

3  0 

27 

28 

li 

32 

32 

27 

35 

4 

32 

31 

33 

34 

33 

30 

06 

28 

21 

25 

29 

)u 

40 

39 

4S 

32.2 

NEW  ROODS  S  ESE 

MAX 

41 

43 

42 

46 

58 

56 

47 

41 

49 

46 

5  1 

58 

64 

6  3 

SI 

49 

58 

62 

39 

42 

S7 

43 

54 

65 

70 

75 

64 

62 

S3. 4 

- ;  s 

37 

34 

36 

30 

3: 

27 

28 

31 

32 

3  3 

30 

36 

46 

33 

31 

32 

37 

35 

30 

25 

28 

25 

31 

29 

36 

49 

42 

46 

33.7 

OLD  RIVER  LOCH 

-9» 

40 

41 

40 

42 

55 

52 

4 

43 

45 

4 

SO 

59 

;H 

60 

58 

49 

60 

60 

47 

56 

42 

S2 

64 

6  9 

77 

60 

65 

53.1 

- :  s 

34 

36 

32 

28 

28 

29 

06 

30 

31 

31 

27 

28 

40 

3  2 

30 

32 

34 

33 

30 

25 

28 

22 

05 

31 

3  2 

44 

36 

42 

31  -4 

OLLA  3  S5H 

»9, 

36 

40 

45 

47 

55 

S3 

38 

40 

42 

38 

51 

60 

BE 

57 

54 

46 

56 

51 

36 

47 

59 

4  2 

S5 

63 

70 

70 

SS 

63 

51 .2 

M  I  N 

30 

34 

30 

26 

25 

24 

24 

26 

27 

29 

24 

25 

34 

27 

30 

29 

0  I 

29 

29 

22 

23 

17 

18 

24 

26 

42 

39 

4  3 

28.0 

HOOOHORTh  2  SE 

40 

44 

46 

50 

56 

56 

44 

38 

49 

44 

51 

60 

64 

60 

45 

52 

47 

60 

37 

49 

59 

44 

0 

69 

70 

77 

6  0 

65 

S3. 4 

M1N 

33 

3: 

33 

28 

!8 

25 

26 

27 

30 

28 

26 

28 

43 

2  9 

33 

30 

30 

31 

0  6 

26 

20 

20 

21 

27 

34 

4  ; 

3S 

4  3 

29.9 

ERST  CENTRAL 

06 

AMITE 

*9 . 

40 

44 

42 

46 

6  0 

56 

47 

46 

46 

4: 

57 

6 1 

.  b 

67 

55 

SI 

55 

66 

42 

4 1 

56 

45 

SS 

65 

70 

75 

66 

66 

55.4 

MIN 

33 

39 

34 

28 

31 

25 

27 

31 

30 

30 

28 

33 

SO 

32 

30 

36 

37 

36 

28 

.  4 

29 

20 

31 

2  9 

39 

44 

98 

50 

33-0 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

i 

43 

43 

45 

,  6 

56 

47 

40 

49 

46 

52 

6  o 

66 

64 

53 

49 

6  2 

61 

4'. 

43 

57 

45 

6  | 

>  4 

69 

74 

64 

62 

7S 

55.3 

HIN 

3G 

39 

35 

30 

31 

28 

31 

33 

32 

31 

31 

39 

15 

34 

3  ; 

36 

37 

34 

2  9 

27 

30 

.4 

42 

3  0 

47 

45 

41 

55 

3S-2 

bogalusa 

MAX 

J 

47 

42 

45 

<  « 

55 

44 

4 

44 

4^ 

0  4 

63 

6  6 

67 

52 

53 

63 

46 

IS 

58 

4  4 

54 

63 

69 

73 

6  i 

66 

54  .6 

MIN 

33 

36 

35 

29 

30 

25 

05 

29 

29 

30 

29 

31 

42 

33 

0  9 

29 

36 

36 

29 

0  5 

26 

21 

23 

0  8 

30 

40 

37 

40 

30.9 

Clinton  s  se 

MAX 

39 

42 

40 

46 

I  b 

56 

45 

4  1 

46 

44 

55 

6 1 

65 

64 

52 

51 

6  0 

63 

39 

43 

56 

41 

5  3 

62 

69 

73 

64 

63 

53.4 

MIN 

36 

37 

35 

1 

32 

25 

26 

30 

30 

31 

31 

39 

4  5 

32 

2  9 

31 

35 

33 

30 

05 

2B 

21 

06 

24 

37 

48 

3  3 

43 

32.4 

COV I NG ton  4  NNH 

MAX 

50 

48 

4  3 

57 

58 

52 

43 

45 

46 

55 

60 

67 

67 

6: 

S4 

64 

67 

S3 

45 

54 

52 

48 

6S 

65 

72 

•■9 

•  4 

73 

57. 0 

MIN 

34 

40 

36 

28 

28 

26 

29 

32 

29 

3  = 

27 

33 

4  = 

31 

28 

35 

34 

38 

29 

22 

31 

17 

32 

05 

34 

49 

3  5 

53 

32.7 

FRANKlINTON   3  SH 

MAX 

45 

42 

45 

-  g 

55 

44 

4  1 

45 

46 

55 

6  3 

68 

69 

54 

S3 

63 

6  8 

SO 

43 

58 

45 

SS 

65 

69 

75 

61 

66 

75 

56.6 

MIN 

34 

38 

31 

28 

31 

24 

29 

30 

27 

31 

0  6 

32 

35 

31 

31 

35 

34 

33 

26 

02 

25 

20 

33 

27 

34 

41 

35 

53 

31  .3 

HAMMOND  3  NH 

MAX 

41 

46 

43 

45 

55 

56 

45 

42 

46 

4. 

54 

60 

58 

65 

S3 

60 

6  2 

65 

42 

45 

55 

45 

55 

i  4 

66 

74 

62 

54.0 

MIN 

34 

19 

35 

28 

30 

27 

3 

32 

29 

34 

0  6 

35 

4S 

31 

28 

36 

33 

37 

29 

0  3 

21 

20 

32 

27 

35 

49 

37 

53 

32.7 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

42 

44 

42 

45 

52 

55 

46 

41 

49 

48 

SI 

59 

64 

84 

51 

49 

6  0 

61 

39 

42 

57 

43 

54 

63 

68 

73 

64 

64 

53.3 

HIN 

3S 

ii 

37 

31 

31 

28 

2  9 

32 

31 

31 

31 

39 

47 

32 

31 

35 

37 

36 

31 

25 

29 

21 

31 

29 

45 

50 

43 

SO 

34.5 

SLIDELL  HSO  RFC 

MAX 

4 

55 

44 

47 

58 

59 

47 

44 

47 

48 

S3 

58 

63 

67 

55 

52 

66 

63 

S2 

4  6 

54 

46 

4  ■ 

65 

66 

71 

65 

62 

55 . 1 

MIN 

35 

38 

38 

30 

31 

28 

0*3 

30 

30 

31 

28 

28 

42 

34 

33 

33 

37 

37 

31 

06 

26 

22 

22 

30 

29 

39 

37 

4  | 

31  .9 

9UU' nnco i 

07 

L"UHLC '    L         3IH l tun 

42 

■ 

46 

e  e 

55 

44 

39 

49 

4 

51 

57 

68 

62 

52 

49 

59 

59 

39 

43 

55 

44 

S3 

6  6 

68 

73 

61 

65 

52.8 

MIN 

35 

37 

34 

32 

33 

30 

33 

34 

32 

32 

0  9 

34 

47 

33 

32 

34 

36 

38 

34 

29 

27 

22 

25 

30 

41 

18 

42 

48 

34.3 

OE   OU 1 NC  T    4  N 

45 

49 

57 

58 

50 

35 

5  1 

4 1 

53 

57 

65 

60 

57 

45 

63 

53 

36 

53 

60 

45 

58 

67 

68 

7S 

62 

64 

54  .0 

MIN 

35 

36 

31 

28 

30 

28 

29 

30 

32 

32 

2  5 

30 

44 

30 

32 

30 

35 

34 

24 

!  3 

25 

18 

24 

OH 

42 

47 

37 

45 

31  -6 

Ut   K I Uutn 

40 

56 

58 

47 

<  5 

50 

36 

54 

60 

64 

59 

52 

46 

6  0 

S3 

37 

48 

60 

43 

59 

',9 

71 

75 

62 

62 

53-0 

NIK 

34 

36 

31 

30 

30 

29 

30 

31 

32 

32 

28 

33 

44 

30 

34 

30 

34 

33 

23 

26 

26 

19 

28 

41 

46 

39 

43 

32-2 

c  I  I joor  T  u 
t  L I cHBt 1 H 

42 

43 

49 

56 

37 

49 

42 

54 

60 

66 

60 

S3 

47 

61 

53 

45 

50 

60 

43 

63 

65 

72 

75 

61 

64 

S3. 4 

HIN 

34 

36 

34 

30 

30 

28 

29 

30 

31 

31 

29 

38 

46 

30 

32 

3 1 

34 

34 

25 

27 

26 

20 

30 

09 

34 

47 

fn 

4 1 

32.3 

HACKBERRT   8  SSH 

57 

45 

37 

47 

40 

47 

54 

60 

59 

54 

46 

57 

SO 

39 

55 

52 

45 

SO 

6  6 

63 

70 

62 

62 

SI  -8 

- :  s 

37 

38 

36 

35 

34 

30 

34 

33 

35 

37 

46 

30 

2  B 

36 

35 

35 

29 

30 

29 

25 

3  9 

40 

49 

SO 

44 

49 

36.3 

JENN [ NGS 

53 

45 

40 

44 

40 

SO 

57 

67 

61 

52 

SO 

60 

58 

40 

43 

59 

44 

52 

65 

70 

72 

El 

65 

S3. 1 

MIN 

3 

18 

35 

3. 

'. 

30 

31 

33 

13 

32 

30 

32 

45 

33 

32 

34 

34 

35 

29 

30 

28 

22 

22 

33 

33 

47 

43 

46 

33.5 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

- . 

45 

39 

48 

40 

50 

56 

63 

5  3 

5  0 

48 

60 

61 

40 

42 

54 

45 

52 

66 

63 

70 

62 

62 

S2.4 

- : 

37 

38 

35 

3  ! 

32 

33 

32 

32 

34 

34 

31 

31 

49 

34 

33 

35 

35 

37 

29 

29 

29 

26 

26 

38 

38 

SO 

43 

49 

35.1 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

4? 

50 

40 

49 

66 

63 

62 

55 

49 

59 

54 

4. 

43 

S7 

46 

S3 

69 

67 

72 

65 

62 

76 

54  .4 

MIN 

... 

39 

36 

33 

34 

33 

33 

35 

35 

33 

31 

48 

41 

34 

35 

35 

39 

33 

0  8 

33 

28 

23 

40 

35 

S3 

4  4 

41 

58 

36.7 

OBERL IN  F  IRE  TOHER 

MAX 

jg 

42 

44 

52 

58 

58 

46 

38 

51 

42 

5  6 

58 

65 

55 

50 

62 

SS 

38 

52 

61 

47 

SS 

68 

69 

73 

62 

65 

54.  S 

MIN 

36 

37 

34 

32 

30 

29 

30 

31 

32 

33 

29 

<~ 

45 

31 

32 

32 

36 

35 

25 

26 

27 

20 

35 

29 

SO 

47 

40 

47 

33.9 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

4  • 

44 

44 

45 

55 

55 

46 

36 

47 

40 

SO 

56 

67 

60 

52 

49 

50 

58 

41 

4  i 

S6 

45 

52 

55 

63 

71 

63 

62 

S2.S 

h  : ., 

)6 

38 

36 

34 

36 

35 

34 

34 

33 

34 

3  2 

34 

47 

35 

37 

37 

36 

39 

30 

32 

29 

25 

0" 

37 

52 

50 

44 

61 

36-6 

VERM I L 1  ON  LOCK 

MAX 

44 

46 

42 

4' 

57 

54 

.,■> 

39 

49 

44 

4  . 

55 

63 

6C 

SI 

48 

62 

62 

41 

43 

55 

45 

52 

65 

64 

73 

65 

65 

53  •  1 

MIN 

)6 

)B 

35 

31 

31 

29 

0  9 

31 

31 

33 

30 

32 

47 

34 

34 

35 

37 

36 

30 

31 

29 

25 

27 

30 

32 

50 

43 

49 

34.2 

SOUTH  C ■  4TRAL 

38 

CARVILLE  2  SH 

-HI 

42 

4. 

43 

j> 

55 

55 

'■■ 

41 

48 

46 

52 

60 

1  4 

68 

51 

49 

60 

61 

38 

4  4 

58 

44 

54 

60 

69 

72 

63 

6S 

53-6 

MIN 

34 

3b 

36 

30 

30 

28 

29 

31 

26 

30 

30 

38 

39 

34 

35 

35 

37 

36 

30 

26 

28 

25 

30 

31 

40 

49 

42 

49 

33.8 

FRANKL IN  3  NH 

47 

45 

46 

56 

57 

47 

50 

45 

53 

58 

6  9 

65 

SS 

SO 

6  3 

63 

51 

45 

54 

SO 

SI 

66 

72 

66 

64 

74 

56.1 

-IS 

36 

40 

37 

32 

35 

30 

34 

30 

34 

32 

33 

43 

44 

33 

34 

38 

39 

35 

31 

27 

29 

24 

42 

32 

SI 

SO 

49 

60 

37.1 

JEANERETTE    E<P  STA 

-91 

42 

45 

42 

45 

S? 

55 

42 

4" 

49 

•3 

SI 

58 

69 

64 

52 

48 

62 

S9 

40 

43 

55 

44 

St 

64 

67 

72 

65 

64 

53.0 

MIN 

36 

35 

36 

31 

32 

30 

0  9 

31 

31 

32 

32 

37 

46 

32 

32 

35 

35 

37 

3! 

27 

28 

22 

23 

30 

30 

49 

4  4 

48 

33.8 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1978 


STATION 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MAX 

44 

43 

48 

57 

55 

45 

40 

50 

41 

51 

56 

69 

61 

52 

50 

62 

61 

45 

43 

55 

44 

52 

65 

67 

74 

63 

67 

72 

M  I  N 

36 

39 

36 

34 

36 

32 

34 

35 

35 

35 

32 

41 

44 

35 

36 

36 

39 

36 

32 

30 

31 

26 

43 

35 

52 

45 

45 

60 
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43 

50 

45 

46 

57 

57 

48 

41 

47 

45 

53 

59 

69 

62 

54 

51 

63 

66 

45 

44 

55 

44 

50 

64 

67 

72 

64 

65 

MIN 

37 

42 

39 

36 

36 

33 

33 

32 

32 

35 

32 

36 

48 

39 

37 

37 

41 

41 

32 

31 

31 

29 

30 

33 

41 

43 

50 

52 

MAX 

42 

44 

4  1 

47 

5 1 

55 

43 

40 

49 

42 

53 

59 

70 

63 

52 

50 

6  3 

59 

40 

43 

58 

45 

52 

65 

68 

72 

64 

65 

M  [  N 

35 

38 

35 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

36 

48 

35 

32 

34 

36 

37 

32 

29 

29 

23 

30 

30 

42 

50 

45 

48 

MAX 

61 

6  1 

4b 

51 

55 

43 

45 

43 

45 

51 

55 

65 

64 

52 

54 

54 

GO 

53 

42 

52 

50 

49 

64 

65 

70 

69 

64 

66 

MIN 

47 

43 

42 

39 

3S 

34 

38 

39 

38 

38 

36 

45 

51 

42 

42 

41 

44 

39 

35 

32 

36 

32 

43 

37 

4  1 

50 

50 

58 
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54 

60 

47 

55 

57 

55 

45 

45 

45 

50 

59 

63 

55 

49 

55 

57 

61 

51 

43 

51 

45 

52 

58 

61 

67 

63 

63 

MIN 

41 

43 

42 

40 

38 

35 

32 

38 

38 

37 

43 

43 

38 

41 

43 

40 

39 

35 

35 

37 

32 

34 

36 

44 

45 

47 

SO 

42 

47 

43 

47 

55 

56 

48 

40 

47 

45 

53 

6 1 

66 

67 

52 

49 

62 

64 

44 

45 

58 

44 

56 

63 

69 

73 

64 

64 

MIN 

36 

40 

37 

34 

35 

29 

30 

34 

35 

36 

34 

36 

51 

37 

35 

36 

40 

39 

32 

30 

31 

27 

26 

36 

37 

52 

48 

49 

MAX 

46 

62 

S3 

46 

57 

58 

53 

43 

44 

50 

54 

54 

66 

65 

64 

6 1 

63 

63 

57 

49 

53 

65 

67 

72 

63 

65 

MIN 

39 

44 

39 

37 

34 

32 

32 

33 

34 

37 

33 

36 

49 

38 

38 

40 

42 

44 

33 

29 

31 

26 

30 

34 

40 

40 

46 

51 

MAX 

6  1 

47 

47 

57 

59 

47 

4 1 

45 

50 

54 

61 

67 

63 

55 

55 

62 

62 

49 

45 

45 

56 

52 

60 

66 

71 

64 

65 

MIN 

38 

42 

38 

36 

35 

32 

33 

32 

32 

35 

32 

36 

48 

37 

36 

37 

42 

42 

32 

30 

32 

26 

27 

32 

40 

49 

46 

51 
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52 

46 

44 

53 

54 

44 

39 

42 

43 

50 

57 

6 1 

65 

50 

47 

59 

60 

49 

4  J 

52 

4  3 

49 

61 

70 

70 

58 

63 

73 

MIN 

39 

44 

40 

36 

35 

34 

31 

33 

33 

34 

3  0 

41 

45 

38 

35 

38 

38 

35 

31 

26 

31 

26 

37 

31 

41 

44 

41 

57 

MAX 

63 

49 

47 

57 

59 

46 

42 

47 

49 

55 

64 

68 

70 

54 

52 

64 

66 

55 

45 

56 

51 

54 

67 

69 

75 

55 

68 

79 

MIN 

40 

43 

41 

39 

38 

32 

34 

36 

37 

39 

37 

48 

49 

41 

38 

44 

44 

39 

35 

32 

36 

32 

42 

37 

46 

48 

47 

62 

MAX 
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56 

45 

55 

57 

53 

43 

45 

47 

53 

59 

63 

67 

66 

55 

60 

62 

58 

49 

56 

57 

53 

64 

68 

74 

70 

66 

75 

MIN 

37 

42 

38 

32 

34 

301 

32 

32 

33 

35 

30 

43 

46 

38 

35 

39 

39 

40 

31 

28 

31 

25 

38 

31 

4  1 

51 

48 

57 

MAX 

62 

62 

45 

54 

56 

50 

40 

39 

44 

52 

56 

61 

66 

bb 

49 

60 

57 

52 

42 

56 

56 

5 1 

61 

65 

7  I 

66 

60 

76 

MIN 

39 

43 

33 

37 

34 

32 

33 

34 

32 

36 

32 

41 

49 

39 

38 

4  1 

39 

42 

34 

27 

35 

23 

37 

31 

41 

52 

44 

56 
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41 

47 

44 

59 

54 

58 

45 

44 

47 

65 

63 

63 

65 

67 

54 

48 

62 

61 

48 

45 

56 

45 

53 

65 

70 

65 

72 

64 

MIN 

36 

40 

37 

33 

32 

29 

30 

33 

34 

32 

30 

30 

32 

36 

29 

32 

39 

28 

31 

28 

31 

26 

26 

33 

45 

40 

42 

47 

MAX 

56 

56 

46 

52 

5  5 

54 

42 

44 

45 

52 

59 

62 

69 

66 

51 

62 

63 

52 

46 

57 

55 

53 

63 

69 

74 

66 

64 

75 

MIN 

36 

42 

38 

34 

34 

29 

28 

27 

26 

25 

33 

30 

51 

37 

36 

38 

38 

42 

32 

28 

34 

24 

36 

32 

43 

51 

41 

56 
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43 

53 

42 

47 

57 

59 

48 

42 

46 

48 

56 

63 

68 

69 

58 

52 

64 

65 

48 

46 

59 

47 

55 

67 

73 

75 

66 

66 

MIN 

39 

40 

38 

34 

35 

31 

32 

33 

34 

36 

35 

36 

51 

38 

36 

39 

40 

40 

31 

31 

31 

29 

31 

35 

37 

52 

48 

52 

DRY   OF  MONTH 


28   29   30  31 


LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NU 

SOUTHEAST  C 
BOOTHV I L L E  HSO 
OEITA-BRETON  HI  REFF 
OONALOSONVILLE 
GALL IANO 
HOUMA 

NEW   ORLEANS   WSMO  AP 
N  0  AD80N  WSFO  CI 
PARAOIS  7  S 
PLAOUEM I NES  EXP  STB 
RESERVE 
SAINT  BERNARO 
THIBODBUX 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 
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X 

DAY  OF  MONTH 

iS 

STATION 

(L 

O 

8 

9 

1 3 

1 4 

IS 

1 6 

17 

16 

19 

20 

21 

22  • 

23 

24 

26 

26 

27 

26 

26 

30 

31 

tx 

CALHOUN  EXP  ST  BT | ON 

1  IN  1 

4 

MAX 

< : 

48 

60 

5? 

50 

46 

41 

46 

(6 

50 

52 

49 

5  3 

52 

47 

55 

45 

40 

61 

60 

45 

60 

64 

56 

56 

5 '3 

54 

49 

0 

MIN 

ie 

I  B 

39 

3  4 

3  6 

39 

'6 

38 

37 

3  7 

3  1 

16 

40 

41 

40 

41 

<7 

39 

36 

37 

36 

39 

36 

39 

39 

47 

46 

45 

39 

3 

CLINTON  S  SE 

1  INI 

4 

max 

42 

42 

43 

46 

55 

54 

44 

4: 

47 

4. 

53 

54 

55 

59 

ss 

46 

59 

55 

47 

49 

52 

49 

53 

58 

62 

62 

62 

59 

52 

0 

min 

40 

4  ' 

42 

4  ] 

36 

4  ] 

)g 

3T 

37 

37 

39 

36 

42 

45 

42 

41 

42 

43 

43 

42 

40 

41 

36 

4: 

41 

47 

47 

46 

40 

9 

CROHLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 

35 

3'.. 

36 

4.' 

44 

39 

39 

34 

4  i 

46 

47 

46 

5? 

39 

48 

43 

39 

4  4 

41 

44 

50 

52 

S3 

54 

49 

43 

7 

min 

34 

3S 

3  3 

3  J 

30 

3.' 

31 

30 

31 

31 

30 

3  1 

34 

33 

33 

33 

U 

- 

31 

30 

30 

29 

34 

33 

4  2 

42 

42 

33 

2 

HOUMA 

1  IN  1 

4 

MBx 

47 

4  6 

4t 

51 

51 

49 

41 

44 

47 

50 

53 

55 

57 

55 

48 

58 

58 

52 

47 

53 

51 

56 

59 

61 

6  0 

61 

61 

52 

s 

MIN 

4: 

4 : 

44 

39 

39 

3  6 

32 

3  6 

36 

36 

38 

37 

4S 

42 

38 

41 

43 

43 

4^ 

38 

37 

37 

«6 

41 

41 

46 

6  2 

52 

40 

5 

LSU  DEBN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

MAX 

41 

41 

46 

50 

s; 

44 

16 

45 

41 

SO 

52 

55 

55 

52 

47 

55 

48 

42 

50 

44 

43 

'« 

SI 

54 

59 

56 

55 

48 

B 

niN 

10 

39 

39 

38 

38 

39 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

43 

40 

40 

39 

38 

4  2 

38 

38 

3  6 

38 

36 

36 

39 

46 

44 

44 

39 

0 

RED  RIV  VRLLET  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

max 

39 

40 

42 

40 

48 

49 

41 

37 

43 

38 

46 

50 

49 

50 

51 

46 

56 

40 

41 

49 

SO 

45 

<« 

54 

55 

56 

57 

SO 

47 

1 

MIN 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

3  5 

35 

35 

16 

36 

3  1 

36 

38 

39 

3  8 

37 

3  6 

36 

35 

34 

36 

37 

46 

45 

44 

37 

1 

SBINT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

MAX 

38 

41 

4 

45 

47 

49 

4 

38 

40 

38 

44 

50 

52 

5? 

47 

45 

52 

48 

40 

48 

46 

44 

4" 

-4 

56 

56 

67 

5  9 

46 

9 

MIN 

36 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

3  6 

36 

35 

35 

37 

41 

39 

37 

37 

37 

39 

37 

37 

37 

36 

36 

40 

40 

40 

4  4 

4  4 

37 

8 

HINNSBORO 

1  INI 

4 

MAX 

37 

38 

40 

42 

46 

44 

3  6 

38 

38 

3  5 

44 

42 

48 

41 

46 

41 

4>l 

45 

3S 

45 

47 

46 

46 

55 

56 

5  6 

SI 

52 

44 

6 

MIN 

35 

36 

36 

K 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

36 

38 

35 

38 

37 

36 

38 

3  6 

35 

3  3 

36 

35 

4  0 

40 

46 

43 

4  2 

36 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

STRT I  ON 

2  x.  o 

O  °  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2  8 

29 

30 

31 

°  a 

NOR  Th  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

E  V  AP 

.  or 

.  1  0 

.14 

.06 

.04 

.09 

.02 

.  0  ! 

,  Q5 

.  09 

•  32 

•  1 5 

2  4 

.  1  4 

.  1 ' 

.05 

„  [  NC 

3  J 

4C 

5G 

3C 

21 

54 

47 

7c 

^  1 

S  1 

1 6 

33 

1  0  1 

95 

36 

30 

40 

76 

h  J 

25 

1  1  2 

gc 

66 

5  7 

6; 

HI 

2t 

5  4 

1  499 

.      .  . 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  S T A 

EVAP 

.60 

- 

■  00 

.OB 

.13 

.02 

.09 

■  11 

.15 

■ 

.32 

.26 

.03 

.15 

.12 

. 

.21 

.13 

.10 

.09 

.12 

.25 

.02 

.  1  3 

.11 

3.346 

H  I  NO 

6 

s 

54 

64 

117 

65 

82 

33 

49 

126 

1 16 

75 

65 

46 

104 

1  32 

31 

1  24 

B! 

95 

61 

37 

72 

6C 

61 

I977B 

MAX 

j9 

42 

42 

51 

6 1 

60 

52 

4( 

52 

45 

62 

6? 

6^ 

61 

46 

66 

59 

42 

4  9 

60 

52 

5( 

65 

6  9 

6! 

69 

62 

56  .0 

MIN 

35 

37 

38 

36 

38 

33 

33 

34 

36 

45 

34 

36 

35 

40 

37 

33 

34 

39 

40 

48 

IS 

44 

37.7 

SOUTHEAST  09 

H0UT1A 

EVAP 

.09 

.03 

.09 

.09 

.32 

.02 

-10 

.16 

.16 

.12 

.07 

.  1  I 

.07 

. :  4 

.  :  •> 

■  13 

.00 

.21 

.15 

■  16 

■  05 

.07 

■  1  2 

2.718 

HIND 

96 

41 

70 

36 

30 

45 

59 

125 

56 

34 

14 

42 

64 

79 

46 

66 

35 

66 

67 

20 

57 

55 

46 

54 

23 

15 

3C 

62 

1469 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT ION  INDEX 
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SNOHFRLL   RND  SNON  ON  GROUND  Louisiana 

  FEBRUARY  1978 


Q  T  D  T  1  (111 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

J 

5 

6 

7 

8 

t 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

1  5 

1  6 

17 

;  e 

1  9 

20 

?  l 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
COTTON  VALLEY 

LOGANSPORT  4  ENE 

NINOEN 

PLAIN  OEBL 1  NO 
SHREVEPORT  MSO  BP 

WES  T DOLE  3  SN 

NOR  TH  CENTRAL  02 
MONROE   FSB  BP 

HINNFIELO  2  H 

NORTMEBSI  03 
LAKE  PR0V10ENCE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

HINNSBORC 

WEST  CENTRAL  04 
ASHLAND  2  S 

CONVERSE 

LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 

CENTRAL  OS 
GRAND  COTEAU 

MELVILLE 

EAST   CENTRAL  06 
BNITE 

COVINGTON   4  NNH 
SLIDELL  HSO  RFC 

SOUTHWEST  07 
CROHLET  EXP  STATION 

OE  RIODER 

EL  UABETM 

JENNINGS 

LAKE   ARTHUR    10  SM 
LAKE  CHARLES  HSO  AP 

■       •  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

LAFBYETTE  FAB  BP 

SOUTHEAST  09 
CALL IBNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E0U1V 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 .0 

1 

T 

T 

T 

T 
: 

T 

I 
1 

1 

T 
1 

T 

T 
T 
T 

T 
' 

T 

2.C 

•  2 
T 

I  .1 
■ 

1  .0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
• 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 
T 

T 
I 

T 

1  .5 
2 

T 

T 
T 

.3 

1.! 
I 

T 
1 
T 

i 

1 
T 

T 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1978 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

'6  ' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  9 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

:b 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  ORLEANS  WSNO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOU1V 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWINC  STATION 
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INOEX 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1978 


STATION 

INDEX  NO. 


01  VISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT 1  ON 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PREC IP. 

■ 

a 

UJ 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES l 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALE  XANDR I  0 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 

dcui  own    O  Q 
HonL  HNU    c.  o 

0349 

04 

NOTCH!  TnPHF<; 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

SA 

H 

SOLOMON  G-  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRYOU  SORREL  LOCK 

0S65 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BELRH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSR 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV ILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MIO 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RAPIDES 

I  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  1 1 

1287 

05 

Q 1/  O  Y  C  1   1   C  C 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

RfiriFRS    1   1  AfHNF  Y 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

3 1 

92 

20 

1  80 

8A 

8A 

8A 

3GH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU  IDLEWILD  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

3! 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

SP 

C  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REFF 

2330 

09 

PLAQUMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

b  t  HU  K  t  L>HK  U 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  ANO   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

1  8 

1  80 

8  A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

ROYNE  H.  FONTENOT 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

SP 

5P 

H 

INACTIVE  1/31/78 

FRANKLIN  3  NW 

331  3 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

Ut    OU 1 u 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1 0 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND  ISLE  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS .  LAURA  L .  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND  3  NW 

.:    •  4 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HAYNESV ILLE  2  WSW 

4  131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

M  I  0-  VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

d  n  d  t  n  c  c 
KHr 1 Ut 0 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

I RV I N  C ■   MORR I  SON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

1  2 

3  1 

22 

93 

23 

420 

8  A 

HOOGES  GAROENS 

HOMER  EXP  STAT  ION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  10  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARCANE  FLO  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  OAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MORION  E  BLANCHARO 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THV  ILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  H ILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

T  HNG 1 rHHUH 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO- 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

35 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UT1L 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MIO 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C  •  R  •  EVANS 

LEESV'.LE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPOR  T  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

SP 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV ILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

8A 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

80 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  5 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

SP 

TRANSCONTINENTAL  0  P  C 
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U- 
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Q_ 
E 

PREC IP . 

Q_ 
CT 
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MQMQF  1  Fl    D     "3     I.I  C  LI 
nHINor  ltLU    J  WoW 

R  Q  "7  A 
b  O  /  4 

n  i 
U  1 

n  F   r  p  t  p 
uc   o  U  1  u 

1  o 

Cl  o 
JC 

n  i 
U  1 

a  3 

4  4 

"3  *7  "2 
O  /  J 

/  H 

RFMMFTT  RTRPMP.F 

D  U  » N  1 N  L  11      O  1  lAnl^L/L 

MANY 

b  o  y  ^ 

n  a 
U4 

CQD I MC 
O  H  □  I  IN  L 

1  o 

0  1 

3  0 

9  Q 

c.  y 

o  r  n 

R  Q 
OH 

□  H 

H 

RRRFRT    R  flFNTRY 
r\UDLr\l      r\.  L7LlNlr\l 

mcp r  n  m 
nh K  1  UN 

5908 

02 

U IN  I  U IN 

9 

CJ  o 
0£ 

54 

Q9 

1  c 
1  o 

1  90 

OH 

TnuiN    OF    MRR  I  ON 
i  unii    U'      i  inn  i  uii 

MODkCl/  t  1    1  F 

rlHKr\oV  l  LLt 

5920 

05 

Ql/riYFI    1  F^ 
HVU 1 LLLlj 

2 

J  1 

09 

no 
y  L. 

n.9 

85 

OH 

TnUM    PF    MPPK^Ull 1  F 
lUrJlN     Ur     MnnnO  V  1  LLC 

MQPT  1  M     c  I  DC     T  Pl.l  C  P 

b  y  o  b 

n  i 
U  i 

RED  RIVER 

1  1 

CJ  1 

n  c 
Ub 

93 

1  4 

9  "7  n 
c.  I  U 

r 
L 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

Q  Q 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  I ndex . 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
try . 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry   in  time  of  observatic 


:>lumn  in  Station   Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R" .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  he  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  3<K  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 

Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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5 

287 

0 

0 

4 

0 

2-15 

-   3  •  37 

.70 

7 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

55 

6 

-  3.2 

2.15 

-  3.18 

■  0 

■       ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

68 

.2 

43 

•  5 

55 

9 

-  3.3 

83 

16* 

25 

5 

283 

0 

0 

2 

0 

3.61 

1  .26 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

68 

.1 

46 

.1 

57 

1 

-  2.6 

84 

31 

27 

5 

258 

0 

0 

2 

0 

1  -86 

-  3.28 

.55 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

BOGALUSA 

68 

.3 

43 

.4 

55 

9 

-  3.0 

82 

16» 

25 

5 

287 

0 

0 

2 

0 

3.14 

-  3.25 

1  .24 

8 

•  0 

0 

6 

2 

1 

CL  INTON  5  SE 

66 

.2 

44 

•  1 

55 

2 

-  3-7 

80 

31 « 

25 

5 

300 

0 

0 

3 

a 

3.53 

-  2.71 

1  .34 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

COVINGTON  4  NNW 

69 

.3 

43 

.4 

56 

4 

-  3.4 

63 

31 

26 

5 

26B 

0 

0 

3 

0 

3.76 

-  2.49 

2.05 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

FRANKL INTON  3  SW 

68 

.5 

42 

.2 

55 

4 

84 

31. 

25 

S 

297 

0 

0 

2 

0 

3-61 

1  .10 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

HAMMOND  3  NW 

67 

.5 

43 

.4 

55 

5 

-  4.6 

82 

15 

24 

5 

291 

0 

0 

3 

0 

3  .40 

-  2  .60 

.92 

8 

.0 

0 

6 

4 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

66 

.8 

44 

.8 

55 

8 

82 

31* 

25 

5 

284 

0 

0 

1 

0 

2.13 

.57 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

SL IDELL  WSO  RFC 

67 

.4 

4S 

.0 

56 

.' 

81 

15 

29 

5 

272 

0 

0 

1 

0 

3.67 

2.40 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

55 

9 

-  3.4 

3.19 

-  2.72 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

67 

.7M 

45 

.1M 

56 

4n 

81 

31. 

26 

S 

267 

0 

0 

2 

0 

1  .46 

-  2-74 

.64 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

DE  OUINCY  4  N 

69 

.1 

42 

.7 

55 

9 

83 

16 

24 

6. 

283 

0 

0 

5 

0 

1  -86 

-  2.74 

.73 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

MARCH  1978 


STATION 

TEMPERATURE 

PREC I P I  TOT  I  ON 

a  e 

>  a 

Vt 
a 

> 

* 

r 

i 
> 

a 
*  * 

i  ' 

a  * 

_ 

5 

w 
a 

S 

o 

w 
a 

o 

5 

NO 

1)1 

OATS 

a 

o 

ff 

|  | 

S  c 
*  * 

<  ^-^  1 

o 
a 

s 

u 
g 

SNON 

SLEET 

NO. 

n 

OATS 

RAX  . 

niN. 

1 
o 

°  i 

-  o 

a  x 
r  n 

w 
o 

c 

7 
s 

- 

■ 

o 

3 

| 

8 

g 

kl 

I 

hi 

a  - 

hi 

?,  I 
t  : 

DE  R I  DDE  R 

68-6 

43 

.6 

56.1 

62 

31. 

27 

5 

274 

0 

0 

2 

0 

1  .53 

.70 

24 

.0 

0 

3 

t 

0 

ELIZABETH 

68  .7 

43 

.9 

56 . 3 

-  2.4 

83 

31  • 

26 

S 

262 

0 

0 

2 

0 

1  .64 

-  3.50 

.76 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

HACKBERRY  6  5SH 

66.  tn 

49 

on 

57.7H 

-    1  .8 

79 

31  • 

31 

S 

226 

0 

0 

1 

0 

.73 

-  2.63 

■  30 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

JENN 1 NCS 

69-1 

44 

56.9 

-  4.0 

82 

I6« 

28 

5 

258 

o 

o 

3 

o 

1  .  IS 

-  3.39 

.69 

24 

■  0 

0 

t 

1 

0 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

66.6 

47 

56.9 

-  2.9 

81 

15 

31 

6« 

2S1 

o 

o 

2 

o 

1  .01 

-  3.06 

.60 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAKE   CHARLES  MSO  BP 

69 -2 

46 

< 

57  -8 

-  2.5 

82 

14 

29 

5 

236 

o 

o 

2 

o 

1  .48 

-  2.36 

1  .28 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

08ERL IN  F IRE  TONER 

68-  3M 

44 

56. 6H 

85 

IS 

27 

S 

265 

0 

0 

? 

0 

2  .02 

.85 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

67.5 

47 

•S 

57.5 

82 

IS 

30 

S 

238 

0 

0 

1 

0 

1  .23 

■  64 

3 

.0 

0 

? 

2 

0 

VERHIL ION  LOCK 

67.5 

45 

.2 

56  .4 

82 

15 

26 

s 

27S 

0 

0 

3 

0 

3.32 

2.04 

3 

•  0 

0 

5 

2 

1 

0 1  V 1 S I  ON 

56. 8 

-  2.9 

1  .58 

-  2.63 

■  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARV1LLE  2  Sm 

67  .8 

45 

.? 

56-  S 

-  3-6 

82 

31  • 

27 

5 

262 

o 

o 

2 

o 

3  .47 

-   1  .S7 

1  .SO 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRBNKL IN  3  NH 

68.8 

46 

.i 

57.8 

-  3.3 

83 

30 

25 

5 

234 

o 

o 

2 

o 

3.38 

-  .97 

2. OS 

7 

.0 

0 

S 

2 

1 

JEANERETTE  EXP  STB 

66-6 

44 

55.5 

81 

IS 

27 

S 

290 

o 

o 

2 

o 

4  .09 

.43 

1  .64 

3 

.0 

0 

6 

4 

1 

LBFBTETTE  Fflfl  BP 

67  .9 

47 

.4 

57.7 

-  2.4 

81 

31  • 

28 

5 

237 

o 

o 

2 

o 

2  .78 

-  1  .80 

1  .32 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

MORGAN  CUT 

67.9 

47 

.b 

57  -8 

-  4.0 

82 

31 

32 

5 

227 

0 

0 

1 

0 

4  .74 

•  23 

1  .67 

8 

.0 

0 

G 

4 

2 

NEW  IBERIB  S  NH 

67.4 

46 

.  ;> 

56  .8 

Bl 

IS 

30 

5 

256 

o 

0 

1 

o 

1  .92 

.75 

24 

.0 

0 

S 

2 

0 

DIVISION 

57.0 

-  3.5 

3.40 

-1.18 

.0 

SOUTHEAST  09 

800THV I LLE  HSO 

66-8 

SO 

.2 

58.5 

79 

31 

38 

4 

202 

0 

0 

0 

0 

4  .74 

2.33 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

OELTA-BRETON  ml  reff 

64  .9 

48 

.7 

56-8 

79 

IS 

37 

5 

246 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1  .80 

8 

.0 

0 

5 

2 

2 

00NAL0S0NV1LLE 

67.8 

47 

.  4 

57  .6 

-  4.3 

82 

IS 

30 

S 

232 

0 

0 

1 

0 

3.13 

2.10 

8 

•  0 

0 

5 

2 

1 

CALL  I ANO 

69.7 

48 

.  b 

59  .2 

82 

16 

32 

4 

191 

0 

0 

1 

0 

6  .57 

2.80 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

Hounn 

68.9 

48 

.  1 

58.8 

-  3.5 

82 

15 

31 

5 

202 

0 

0 

1 

0 

3-93 

-  1  .31 

1  .66 

8 

.0 

0 

3 

3 

2 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

69.7 

so 

■  0 

59.9 

-  .8 

84 

31 

33 

5 

191 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-  2.82 

1  .60 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

70.6 

S  1 

.4 

61  .0 

-  .3 

85 

31 

3S 

S 

162 

0 

0 

0 

0 

3.47 

-  2.40 

I  .97 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

PBRBD1S  7  S 

70.7 

49 

.3 

60.0 

83 

31- 

28 

s 

173 

0 

0 

1 

0 

3.94 

-  2.32 

1  .68 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

PLAOUEM I NES  EXP  STB 

68-4 

48 

.7 

58.6 

80 

IS- 

35 

17< 

213 

0 

0 

0 

0 

6.66 

3.00 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

RESERVE 

68.  3M 

47 

.3M 

S7.8M 

-   1  .9 

82 

IS 

28 

6 

226 

0 

0 

1 

0 

2.99 

-  2.55 

1  .46 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAINT  BERNARO 

70.2 

48 

.1 

59.2 

86 

31 

32 

5 

201 

0 

0 

1 

0 

4  .48 

2.00 

7. 

.0 

0 

5 

2 

2 

THIBODAUX 

70.1 

48 

.8 

59.5 

-   1  .9 

85 

15 

31 

5 

195 

0 

0 

1 

0 

3.74 

-   1  .76 

1  .95 

8 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

58.9 

-  2.6 

4.15 

-   1  .06 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0MIN0  STATION  IN0C» 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


nobthuest 

cotton  valley 
gloster  1  u 

HANttA  3  S 
MOSSTON 
*EI THVIL  LE 

KORAN 

LQGANSPQBT  4  ENE 
MANSFIELD  3  USU 
MINOEH 

MOORINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEALING 

BED  BIV  VALLEY  EXP  S 

RODESSA 

SHOE VEPOBT  DOUNTOUN 
SHBEVEPOBT  WSO  AP 


NORTH  CENTBAL  I 

BIENVILLE    3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 

j  LOCKS 
HAVNESVILLE  2  W5H 
H0MER  EXP  STATION 


ibe  tower 


JONESBORO 

nD  ion 

monboe  faa  ap 

M0NR0E  NLU 
BOSTON 

BUSTQN— L  A    TECH  UNIV 
SPEARSV ILLE  FIRE  TQWER 
STEBL INQTQN 
UINNFIELD  2  W 
WINONA  F  IBE  T0WER 


NORTHEAST 

BASTflOP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OA*  QBOVE  2  USU 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 


WEST  CENTRAL 

ASHLANO  2  S 
CON VE BSE 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GABDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 

BOSEPINE  EXP . 
SLAGLE 


CENTBAL 

ALEXANDBIA 

BE  AVE  8  F  IBE  TQUEB 

BEL  AH  FIRE  TQWER 

BOYCE    3  WWW 

BUNKIE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
MINESTON  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STi 


OLL  A  3  SSM 
QPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SirttSPOBT 
vIDAL IA  NO  2 

WOQDWOHTH  2  SE 

EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGAL  USA 

CL INTON  5  SE 

COVINGTON  4  NNW 
DENHAM  SPRINGS 
FRANXL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENMELL  SPRINGS 

HAMMOND   3  NW 
KENTUOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL   RIVER  L OCR  NO  I 

PINE  GROVE   FIRE  TQWEB 
SHERIDAN  FIOE  TOWER 
SL  IOEL  L    WSO  HFC 
SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 
WATSON  6  ENE 


ZAtHSBV  2  ESE 


DRY   OF  MONTH 


10  1112    13  14  15    16  17  18 


9  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


S T D T  ION 


SOUTMUCST 

A66EVRLE 

crowiet  exp  st 
dc  ouinct  4  h 
oc  bioder 

El IZA«etm 


e  '.s- 


jcnninos 

MNDER   3  W 

I  AXE   ARTHUR    10  Sw 

.AVE  CHAat.ES  2  n 

LA*C  CHARLES  USO  AP 
lOMQVlLLE 

MERMEN  TAu 

MITT  IE  3  SE 
OA* DALE 

OBEflL  IN  F  I  BE  TQwER 
ROCKEFELLER  UL  REFUGE 

SUOARTOufl 

SULPHUR 

vERmIl  ion  LOCK 

VINTON 


sout 


CENTRAL 


OAVO<J  SORREL  LOCI 

carville  a  sw 

FRANXL IN    3  HU 
JEANERETTE  EXP  ST 
LAFArETTE   FAA  AP 

MORGAN  CITY 
new  IBERIA  *  nu 

PLAQUEMINE    3  N 


SOUTHEAST  OR 

OQQTHVILLE  USD 

OEL  TA-SRE  TON  Ml  RLFF 

OONAl  OSONVlLLE 

GAl I IANO 
GONZAL ES 

HOUMA 

new  orleans  nf  mso  ci 
mew  orleans  u5mq  ap 
n  0  adbon  wsfo  ci 
new  Orleans  Algiers 

new  orleans  citrus 
new  orleans  oubl in 
new  orleans  jefferson 
mew  orleans  jouroan 
new  orleans  lono0h 

new  orleans  me tair ie 
paraois  7  s 
plaquemines  exp  sta 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    1 3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOMINC  SIB! ION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

a 
a 

K 

STATION 

UJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

I  6 

1 7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■            ■  a 

NORTHWEST  01 

COTTON  VOLLEY 

MAX 

S7 

48 

57 

40 

4  4 

55 

62 

71 

41 

42 

67 

74 

62 

71 

74 

62 

62 

71 

79 

78 

74 

77 

80 

67 

58 

52 

59 

69 

76 

80 

81 

64  .8 

M  I  N 

42 

41 

40 

28 

23 

23 

47 

40 

37 

27 

27 

31 

31 

44 

45 

34 

28 

31 

37 

51 

58 

39 

41 

57 

40 

32 

31 

33 

36 

43 

43 

37.4 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

54 

61 

6  1 

46 

57 

67 

74 

65 

44 

68 

77 

75 

71 

76 

84 

75 

73 

82 

79 

75 

79 

81 

80 

69 

54 

65 

72 

77 

77 

83 

83 

70  .5 

MIN 

44 

40 

35 

28 

23 

44 

55 

38 

35 

24 

36 

30 

49 

44 

35 

35 

28 

36 

44 

59 

58 

42 

59 

50 

41 

31 

29 

32 

36 

SO 

43 

39.8 

MINDEN 

MAX 

61 

47 

58 

39 

45 

57 

63 

72 

41 

42 

66 

78 

60 

72 

74 

82 

60 

71 

79 

77 

75 

78 

79 

67 

58 

51 

60 

70 

76 

80 

82 

65-2 

MIN 

4  I 

39 

38 

29 

24 

26 

46 

40 

36 

31 

32 

34 

36 

48 

46 

38 

30 

35 

4  1 

S3 

58 

45 

50 

57 

41 

34 

32 

36 

40 

47 

45 

39.7 

PLAIN  DEAL  I NG 

MAX 

55 

48 

55 

39 

44 

55 

59 

73 

41 

42 

68 

76 

61 

68 

72 

82 

62 

72 

81 

79 

77 

78 

81 

69 

S4 

S3 

62 

71 

77 

79 

82 

65-0 

MIN 

4  1 

38 

37 

28 

21 

23 

46 

38 

35 

25 

26 

30 

32 

40 

40 

34 

26 

27 

37 

46 

51 

39 

40 

53 

39 

31 

30 

30 

34 

39 

41 

35.4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  5 T A 

MAX 

63 

49 

61 

40 

44 

56 

65 

72 

43 

43 

66 

7S 

61 

7| 

73 

8 1 

6 1 

71 

79 

77 

75 

76 

79 

67 

55 

SI 

62 

69 

76 

77 

81 

6S.2 

MIN 

42 

39 

39 

29 

26 

29 

46 

39 

36 

28 

33 

34 

42 

47 

46 

38 

32 

39 

47 

52 

67 

46 

54 

54 

41 

34 

33 

38 

43 

50 

47 

40-6 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

50 

60 

45 

42 

56 

66 

72 

43 

42 

68 

75 

60 

73 

74 

82 

62 

71 

80 

78 

76 

78 

80 

67 

57 

52 

64 

72 

76 

78 

81 

84 

66.6 

■          ■  ■ 

MIN 

39 

37 

30 

25 

21 

42 

42 

36 

30 

24 

38 

31 

46 

46 

42 

35 

28 

40 

47 

56 

52 

46 

56 

45 

40 

32 

31 

34 

40 

51 

47 

39.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

49 

60 

52 

45 

56 

65 

74 

47 

41 

67 

72 

61 

73 

76 

82 

62 

71 

79 

76 

75 

79 

80 

70 

65 

55 

62 

70 

77 

80 

83 

83 

67  .4 

MIN 

40 

3B 

32 

29 

24 

41 

46 

38 

35 

28 

38 

34 

46 

46 

35 

35 

28 

33 

36 

54 

52 

45 

57 

47 

40 

32 

30 

33 

38 

48 

41 

38.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

55 

49 

58 

40 

43 

56 

63 

73 

46 

40 

67 

68 

59 

72 

76 

81 

59 

6  9 

79 

77 

75 

79 

79 

68 

61 

53 

54 

67 

77 

79 

80 

64  .6 

MIN 

40 

39 

39 

29 

20 

30 

46 

42 

35 

29 

37 

34 

42 

SI 

47 

38 

29 

34 

44 

55 

59 

4  1 

53 

56 

42 

34 

30 

32 

40 

45 

48 

40.0 

HOMER  CXP  STATION 

MAX 

54 

47 

58 

3B 

43 

55 

61 

72 

52 

42 

67 

69 

60 

71 

75 

81 

59 

69 

78 

76 

77 

77 

79 

68 

64 

49 

57 

69 

76 

80 

81 

64  .6 

MIN 

39 

37 

36 

28 

22 

32 

46 

40 

34 

28 

41 

31 

40 

48 

40 

34 

26 

26 

49 

54 

se 

4  1 

40 

48 

41 

33 

31 

34 

46 

49 

49 

38  .8 

HONROE  FAA  AP 

MAX 

43 

S3 

46 

38 

SI 

61 

70 

46 

37 

61 

65 

S3 

70 

71 

78 

SS 

64 

75 

76 

71 

73 

74 

67 

63 

53 

54 

67 

75 

79 

61 

86 

63  . 1 

MIN 

37 

37 

31 

22 

19 

34 

46 

35 

33 

29 

38 

35 

44 

50 

45 

38 

29 

36 

43 

55 

49 

39 

50 

50 

44 

38 

34 

39 

44 

SO 

49 

39.4 

MONROE  NLU 

MAX 

56 

47 

57 

42 

41 

55 

64 

74 

48 

4  1 

65 

70 

57 

74 

77 

82 

59 

68 

79 

77 

75 

78 

80 

70 

59 

53 

54 

67 

75 

79 

80 

64  .6 

MIN 

42 

39 

40 

30 

20 

27 

43 

40 

37 

30 

30 

31 

42 

S3 

48 

4  1 

32 

32 

37 

51 

58 

39 

41 

49 

40 

37 

31 

31 

40 

40 

45 

38  .6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

57 

43 

61 

40 

42 

56 

63 

72 

44 

40 

63 

72 

59 

73 

76 

82 

6 1 

70 

80 

78 

76 

80 

79 

67 

59 

51 

60 

70 

76 

60 

80 

64  .8 

MIN 

40 

38 

38 

28 

23 

37 

47 

41 

35 

29 

39 

36 

46 

49 

48 

38 

29 

39 

45 

58 

59 

47 

55 

45 

40 

34 

31 

35 

42 

49 

45 

40.8 

WINNFIELO  2  H 

MAX 

65 

64 

46 

74 

56 

67 

76 

67 

43 

67 

72 

65 

73 

78 

84 

79 

70 

60 

79 

76 

78 

80 

71 

65 

57 

64 

70 

76 

79 

61 

85 

70. S 

■          ■  ■ 

MIN 

42 

39 

33 

28 

21 

39 

53 

40 

36 

26 

33 

36 

47 

SI 

43 

41 

29 

33 

4  1 

50 

57 

45 

58 

50 

43 

34 

31 

33 

39 

47 

42 

40 . 1 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

54 

55 

54 

42 

54 

64 

73 

70 

44 

67 

70 

67 

73 

74 

82 

82 

69 

80 

79 

78 

77 

BO 

78 

68 

68 

51 

67 

76 

79 

84 

85 

69.2 

MIN 

40 

39 

34 

28 

22 

38 

52 

43 

35 

34 

41 

40 

46 

53 

43 

39 

35 

42 

SO 

58 

61 

4  1 

54 

57 

42 

37 

33 

39 

46 

48 

56 

42.7 

EPPS  6  H 

MAX 

57 

44 

S3 

39 

37 

53 

65 

70 

46 

41 

62 

68 

59 

73 

71 

78 

57 

66 

77 

78 

74 

75 

78 

71 

72 

60 

48 

64 

74 

78 

61 

63.6 

MIN 

39 

40 

36 

28 

23 

26 

45 

44 

35 

32 

39 

39 

45 

54 

48 

40 

34 

42 

47 

54 

59 

40 

54 

56 

4  1 

36 

30 

35 

42 

44 

49 

41  .2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

56 

44 

51 

38 

38 

S3 

68 

68 

46 

41 

60 

69 

56 

73 

71 

78 

56 

66 

78 

77 

75 

75 

76 

77 

68 

SB 

48 

64 

72 

78 

84 

63.3 

m  ;  N 

38 

39 

38 

30 

23 

29 

44 

45 

34 

33 

39 

43 

46 

54 

47 

43 

35 

44 

51 

56 

58 

44 

52 

56 

43 

37 

36 

36 

43 

47 

46 

42.3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

66 

54 

60 

40 

35 

54 

70 

67 

50 

40 

61 

69 

61 

75 

75 

77 

57 

65 

72 

74 

73 

75 

77 

70 

60 

SO 

50 

62 

71 

77 

78 

63.4 

MIN 

4  4 

40 

38 

30 

24 

26 

40 

40 

36 

33 

39 

43 

46 

58 

52 

43 

35 

39 

48 

52 

56 

48 

58 

60 

44 

40 

34 

37 

42 

45 

46 

42.6 

TALLULAH 

MAX 

59 

45 

54 

40 

37 

55 

71 

71 

47 

42 

62 

70 

59 

76 

73 

81 

57 

65 

77 

78 

75 

75 

78 

75 

70 

47 

47 

63 

73 

78 

62 

63.9 

MIN 

39 

39 

37 

29 

19 

29 

43 

45 

35 

36 

36 

41 

46 

SS 

49 

44 

34 

37 

44 

54 

55 

42 

49 

56 

43 

3  1 

31 

34 

38 

44 

43 

40.7 

H I NNSBORO 

MAX 

63 

47 

57 

40 

38 

55 

68 

72 

46 

42 

64 

69 

60 

74 

77 

82 

60 

69 

79 

77 

74 

79 

78 

68 

67 

54 

53 

65 

74 

79 

78 

64.8 

■          ■  ■ 

MIN 

40 

39 

39 

30 

20 

.'9 

43 

44 

35 

32 

38 

40 

45 

55 

50 

41 

35 

37 

47 

55 

56 

46 

54 

56 

43 

37 

30 

35 

4  1 

46 

45 

4  1.4 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

76 

49 

6: 

41 

44 

S5 

58 

75 

42 

42 

65 

73 

66 

71 

76 

83 

60 

70 

78 

78 

70 

78 

80 

70 

59 

53 

61' 

69 

75 

78 

82 

65.8 

M  I  N 

42 

38 

40 

26 

22 

28 

42 

39 

35 

26 

34 

31 

42 

46 

42 

38 

26 

33 

45 

54 

57 

SO 

55 

55 

4  1 

31 

29 

34 

38 

47 

47 

39 . 1 

CONVERSE 

MAX 

78 

54 

67 

42 

43 

56 

69 

75 

44 

42 

62 

68 

73 

70 

76 

78 

61 

71 

79 

75 

75 

74 

80 

70 

59 

56 

64 

71 

76 

77 

82 

66.7 

MIN 

44 

40 

40 

29 

23 

25 

49 

40 

35 

25 

27 

39 

38 

45 

42 

40 

26 

29 

37 

53 

58 

50 

51 

57 

42 

33 

3  | 

31 

33 

38 

4 1 

38  -5 

LEESVILLE 

MAX 

BO 

60 

67 

43 

45 

57 

69 

78 

46 

44 

67 

71 

70 

73 

80 

85 

63 

71 

79 

74 

74 

75 

80 

70 

64 

59 

66 

71 

77 

79 

83 

68. 4 

MIN 

46 

42 

43 

31 

23 

35 

50 

42 

37 

28 

35 

35 

50 

48 

44 

44 

30 

34 

42 

59 

60 

51 

59 

58 

44 

36 

3  3 

34 

38 

50 

4  2 

42.0 

MANY 

MAX 

78 

55 

69 

41 

43 

58 

69 

77 

44 

42 

66 

69 

66 

71 

78 

85 

62 

71 

79 

77 

75 

74 

82 

69 

65 

64 

60 

70 

76 

78 

81 

67.5 

M  I  N 

45 

4  1 

40 

30 

22 

28 

49 

40 

36 

25 

30 

34 

38 

46 

42 

42 

28 

34 

40 

54 

57 

48 

60 

57 

40 

32 

30 

32 

38 

4  4 

4  3 

39  -5 

NATCHI TOCHES 

MAX 

80 

56 

67 

46 

46 

59 

69 

78 

45 

43 

67 

73 

64 

72 

7  9 

83 

64 

73 

81 

78 

76 

78 

82 

70 

62 

54 

65 

72 

76 

78 

68.3 

MIN 

40 

41 

41 

30 

26 

30 

45 

42 

34 

30 

33 

39 

38 

49 

47 

43 

34 

41 

45 

53 

5  9 

51 

54 

57 

44 

37 

36 

38 

44 

S2 

4  | 

41  .9 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

MAX 

60 

BO 

66 

53 

45 

56 

69 

76 

47 

45 

68 

71 

68 

72 

80 

82 

62 

71 

78 

71 

74 

75 

79 

to 

65 

60 

6  5 

70 

75 

75 

8? 

68.1 

•          ■  ■ 

MIN 

46 

43 

37 

33 

24 

24 

37 

42 

37 

28 

30 

42 

46 

51 

45 

43 

34 

36 

45 

57 

58 

5 1 

59 

58 

45 

35 

3  3 

35 

4  J 

52 

44 

4  1.6 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

MAX 

78 

59 

64 

46 

43 

55 

70 

74 

47 

45 

64 

66 

66 

74 

79 

82 

63 

71 

77 

74 

7  5 

77 

78 

IB 

65 

57 

64 

69 

73 

77 

80 

67.2 

M  I  N 

46 

42 

35 

32 

27 

33 

47 

41 

19 

34 

i 

42 

50 

S7 

4  6 

35 

43 

47 

5 1 

56 

53 

52 

55 

46 

39 

36 

40 

44 

52 

48 

43.6 

RFl  Qh    Ft(JF  TIYuFB 
DtLMn    r « 

h 

77 

8  1 

83 

62 

79 

6  1 

72 

78 

8  1 

80 

69 . 3 

MIN 

42 

40 

39 

29 

21 

39 

49 

43 

32 

36 

4  1 

50 

54 

4  9 

44 

32 

39 

44 

49 

60 

49 

60 

68 

44 

36 

3  1 

35 

44 

SO 

45 

42.7 

BOYCE    3  HNH 

MAX 

55 

64 

58 

40 

54 

66 

75 

51 

43 

63 

64 

68 

71 

78 

B2 

62 

71 

'6 

78 

74 

77 

78 

79 

65 

65 

62 

69 

73 

60 

76 

80 

67.8 

MIN 

43 

43 

34 

31 

28 

42 

51 

27 

37 

32 

43 

42 

52 

55 

53 

38 

39 

39 

51 

50 

58 

55 

56 

49 

42 

38 

39 

39 

56 

42 

47 

43.6 

BUNK  IE 

MAX 

79 

57 

60 

46 

42 

SS 

72 

73 

47 

45 

64 

69 

67 

71 

80 

80 

61 

69 

76 

75 

74 

79 

80 

72 

71 

58 

62 

68 

70 

78 

81 

67.1 

MIN 

45 

42 

45 

34 

26 

51 

45 

39 

35 

39 

41 

48 

57 

49 

46 

37 

42 

45 

52 

56 

56 

60 

60 

46 

38 

38 

41 

40 

54 

48 

44.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INOEx 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


OA  Y   OF  MONTH 

O 

5TPT ION 

<x 

QE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

il 

<r 

GRAND  COTERU 

not 

70 

60 

57 

52 

SS 

70 

7S 

65 

49 

63 

69 

77 

72 

81 

79 

69 

69 

73 

12 

73 

78 

~83 

~^ 

76 

~68 

63 

88 

72 

75 

79 

69  •  S 

MIN 

40 

47 

42 

29 

25 

40 

59 

46 

40 

35 

39 

4b 

45 

59 

46 

51 

60 

SS 

59 

53 

48 

19 

57 

40 

43 

54 

48 

45.7 

Ml  NEST  ON  4  NNE 

MAX 

60 

S3 

65 

46 

55 

57 

70 

78 

47 

43 

68 

70 

69 

72 

82 

84 

62 

71 

72 

75 

77 

8 

70 

64 

F-,  1 

66 

70 

7  7 

'6 

6 1 

68  •  3 

n  [N 

3S 

4  1 

41 

33 

22 

39 

45 

43 

37 

26 

26 

37 

45 

5? 

38 

S4 

6  4 

49 

50 

59 

45 

lb 

31 

32 

36 

40 

42 

40.0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

75 

55 

60 

44 

39 

56 

70 

71 

47 

45 

64 

66 

64 

73 

77 

7S 

69 

8 

78 

75 

74 

78 

'9 

70 

<  .8 

6 1 

66 

1 0 

77 

f9 

67.3 

MIN 

45 

42 

42 

32 

24 

28 

44 

45 

37 

35 

34 

41 

44 

5  7 

5  i 

42 

46 

4' 

5  0 

S4 

57 

58 

46 

.8 

37 

42 

42 

42 

50 

43.3 

LSU  DERN  LEE  ExP  SIB 

HB  > 

7B 

56 

61 

44 

42 

S3 

70 

71 

45 

43 

62 

bb 

65 

12 

• 

80 

60 

bb 

76 

74 

75 

76 

j  g 

b  g 

68 

54 

b  1 

66 

7? 

76 

76 

6S  .  6 

MIN 

40 

42 

44 

32 

24 

31 

41 

44 

19 

33 

37 

43 

47 

56 

42 

49 

BI 

56 

S3 

6  0 

•0) 

46 

3  b 

35 

38 

43 

S3 

46 

43.5 

HRMOU   4  S 

MAX 

75 

60. 

60 

47 

54 

73 

70 

70 

49 

66 

72 

72 

73 

83 

BO 

74 

69 

75 

74 

74 

81 

75 

68 

6  5 

70 

73 

76 

H  1 

8  0 

70 . 8 

MIN 

49 

47 

41 

36 

28 

43 

59 

46 

19 

35 

4  4 

48 

58 

62 

4  " 

SI 

55 

63 

S9 

61 

•  4 

48 

41 

41 

44 

47 

S3 

SI 

48-3 

MELVILLE 

MRX 

75 

61 

S9 

47 

43 

45 

71 

65 

5  1 

46 

58 

70 

69 

72 

12 

70 

60 

75 

74 

75 

73 

72 

E  9 

72 

72 

5  9 

6  1 

65 

72 

75 

7  5 

65  . 6 

MIN 

46 

46 

44 

33 

25 

38 

44 

45 

38 

35 

"3 

>' 

54 

50 

46 

37 

4  g 

45 

60 

54 

53 

52 

60 

48 

)H 

36 

38 

43 

52 

1 

44  .8 

NE  H  ROODS  S  ESE 

MRX 

7S 

61 

56 

47 

43 

56 

69 

62 

51 

45 

62 

70 

73 

74 

81 

76 

59 

68 

76 

77 

'? 

72 

71 

71 

76 

1  0 

6  1 

65 

72 

75 

H 

66  .4 

MIN 

47 

47 

45 

34 

26 

31 

47 

48 

38 

39 

18 

47 

52 

60 

50 

46 

36 

41 

46 

51 

53 

SS 

IB 

'3 

48 

)8 

36 

39 

41 

49 

4 

436 

OLD  RIVER  LOCK 

HH\ 

77 

SB 

59 

45 

39 

55 

70 

70 

51 

44 

64 

71 

71 

73 

19 

78 

59 

68 

75 

75 

74 

76 

re 

-o 

76 

60 

6  0 

67 

75 

77 

I 

67.0 

MIN 

4S 

4S 

42 

33 

23 

25 

44 

47 

38 

35 

33 

4 

45 

60 

51 

48 

> 

33 

44 

50 

I  3 

57 

55 

60 

49 

37 

33 

36 

40 

4  4 

47 

43.2 

OLLB  3  SSH 

MRX 

12 

51 

63 

43 

42 

57 

67 

75 

47 

44 

56 

69 

63 

67 

74 

80 

"3 

7  0 

69 

79 

78 

77 

79 

70 

63 

57 

6  0 

69 

75 

•8 

60 

66.4 

MIN 

43 

39 

39 

30 

20 

23 

42 

43 

37 

30 

3? 

37 

44 

6  6 

SI 

46 

42 

37 

42 

40 

S3 

46 

54 

5( 

43 

34 

0  3 

33 

■  b 

4S 

42 

40.2 

HOODUORTH  2  SE 

MRX 

60 

62 

64 

45 

45 

57 

70 

7S 

49 

58 

68 

70 

67 

73 

82 

83 

62 

12 

78 

7  6 

70 

78 

BO 

72 

69 

60 

6! 

69 

75 

76 

'8 

68.6 

• 

MIN 

45 

42 

43 

32 

26 

29 

47 

44 

38 

32 

35 

41 

46 

55 

47 

45 

4 

55 

S3 

6  5 

58 

<H 

3  b 

34 

34 

4  4 

4' 

48 

42. S 

EBST  CENTRAL 

Ob 

BMITE 

MRX 

75 

64 

60 

SO 

40 

56 

70 

6 1 

54 

47 

6b 

65 

75 

H 

83 

62 

>  e 

77 

75 

73 

75 

77 

74 

76 

•  4 

69 

75 

" 

68.2 

MIN 

49 

47 

46 

33 

25 

26 

43 

52 

39 

38 

ib 

37 

48 

42 

47 

56 

51 

56 

S7 

SO 

1  i 

35 

37 

38 

1" 

47 

43. S 

BBTON  ROUCE  HSO  BP 

MAX 

64 

5  B 

56 

42 

55 

7| 

61 

59 

45 

63 

70 

74 

72 

b: 

64 

67 

>. 

76 

74 

72 

78 

12 

76 

62 

6  1 

66 

73 

8  1 

H  4 

68  *  1 

MIN 

49 

50 

36 

30 

2  ' 

39 

57 

45 

41 

39 

37 

49 

61 

5 9 

52 

42 

39 

45 

50 

66 

55 

59 

57 

48 

4 

36 

39 

46 

5  i 

47 

46-1 

BOGBLUSB 

MRX 

74 

64 

58 

52 

46 

57 

67 

62 

bb 

45 

66 

70 

76 

75 

H. 

82 

■ 

'4 

75 

75 

73 

72 

^8 

78 

77 

6  3 

60 

65 

73 

79 

8  0 

66 . 3 

MIN 

51 

46 

47 

33 

25 

26 

39 

56 

39 

36 

36 

4  j 

54 

39 

45 

4i 

52 

55 

57 

S3 

37 

34 

37 

39 

44 

4. 

43.4 

CL I  NT  ON  S  SE 

MAX 

74 

b  1 

59 

45 

4  ] 

5  b 

69 

60 

52 

44 

6  3 

57 

74 

<t 

90 

79 

:  0 

10; 

75 

75 

70 

73 

77 

70 

75 

b  | 

59 

66 

'  i 

77 

8  7 

66 . 2 

MIN 

46 

46 

44 

32 

25 

31 

46 

49 

19 

37 

36 

43 

55 

45 

19 

SS 

54 

58 

56 

49 

37 

33 

39 

41 

48 

4b 

44  .  1 

COVINGTON   4  NNH 

MRX 

7] 

60 

5g 

47 

53 

66 

63 

63 

54 

65 

r  g 

74 

76 

a: 

B2 

7S 

62 

72 

73 

72 

1  < 

76 

7  3 

7  5 

7 1 

64 

6  5 

73 

'8 

B 

8  ) 

69.3 

MIN 

52 

47 

41 

34 

26 

33 

51 

53 

41 

35 

3  4 

55 

SS 

6  0 

1  b 

45 

31 

34 

34 

42 

6  0 

SI 

6? 

52 

S3 

35 

30 

33 

37 

44 

41 

43.4 

F RBNKL I N T ON  3  SH 

MRX 

62 

56 

54 

46 

56 

67 

60 

59 

47 

66 

66 

76 

76 

83 

84 

65 

67 

77 

76 

71 

73 

78 

75 

75 

62 

6  0 

> 

73 

79 

8'"' 

84 

68  .5 

MIN 

49 

46 

35 

29 

25 

34 

52 

45 

39 

34 

35 

52 

S4 

SS 

49 

36 

33 

35 

39 

44 

SS 

51 

50 

51 

45 

35 

33 

36 

18 

4- 

4' 

42.2 
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55 
51 

6  6 
5? 

6  0 
47 

58 
41 

59 
41 

60 
4  3 

6  9 
4  4 

57 
47 

60 
53 

65 

s? 

65 
54 

64 
49 

69 
44 

58 
43 

62 

4  0 

65 
44 

64 
46 

64 
49 

57 
43 

1 

9 

Hounfl 

1  IN  1 

4 

nn> 
hin 

65 
59 

6S 
56 

61 

S3 

',8 
45 

56 
4  0 

59 
47 

62 
56 

59 
56 

6  4 

50 

5! 
44 

60 

61 
45 

71 
56 

6  4 

5  9 

7  6 

57 

56 

71 
SO 

6  9 
SO 

71 
52 

75 

60 

70 
S7 

71 
61 

77 
6  ; 

76 
63 

70 
5  9 

70 

63 

71 
SI 

72 
SO 

76 
SI 

76 
54 

76 

S7 

67 
S3 

i 
4 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STB 

1  INI 

4 

n.u 

n  :  n 

66 
5S 

59 

50 

57 
SO 

52 
4? 

4  ' 

)9 

52 

18 

57 
4  4 

65 

50 

50 
46 

47 
44 

60 
42 

57 
46 

61 

50 

6  1 

56 

71 
5b 

69 

5  3 

60 
47 

55 
47 

63 
SO 

66 

SI 

65 
SS 

70 
59 

72 
■  9 

66 
62 

67 
55 

6  0 
49 

6! 
48 

65 
49 

70 
51 

70 
54 

70 
58 

61 
50 

8 

RED  RIV  VALLET  EXP  STB 

1  IN  ) 

4 

"  !  N 

6  3 
46 

46 

53 
46 

4H 

4  1 

50 

4  0 

51 
38 

52 
4  4 

60 
47 

48 
43 

45 

10 

68 
39 

59 
44 

57 
44 

59 
49 

6  8 

48 

f  1 
4  7 

6? 
44 

61 
44 

62 
49 

65 
52 

65 
56 

70 

S4 

69 
54 

63 
59 

S9 
SO 

56 
45 

63 

44 

66 

4  6 

68 
47 

69 
SO 

70 
SS 

59 
46 

9 
9 

SB  I  NT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

MRX 
"IN 

SO 
16 

61 
48 

SI 
<■ 

46 

19 

41 

36 

50 
36 

56 

43 

60 

50 

50 
45 

45 
41 

59 
41 

6  ' 
4 

SB 
49 

60 

5  3 

68 

56 

67 
52 

59 
46 

6: 

4S 

6  8 
48 

68 

SO 

67 
57 

68 

6  8 

72 
56 

68 

62 

6  0 
55 

55 
SO 

55 
47 

6  0 
48 

67 
46 

71 
53 

72 
56 

60 
48 

3 

7 

H I NNSBORO 

1  IN  1 

4 

HBX 

n  1  n 

55 
48 

48 
45 

48 
45 

46 

39 

40 

36 

49 

35 

5  0 
42 

59 
SI 

51 
4! 

4  6 
41 

58 
40 

55 
4  5 

56 
48 

58 
51 

66 

55 

65 

52 

60 
47 

65 
46 

66 
49 

68 

S3 

66 
59 

70 
5b 

71 
55 

60 
60 

6: 

55 

55 
50 

50 
4S 

8 
44 

65 
47 

6  8 

SI 

63 
SS 

56 
48 

: 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


EVAPORATION  AND  WIND 


S  TR  T ION 

DRY  OF  MONTH 

£  «  o 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  B 

1  9 

zc 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2°S 

NORTHMEST  01 

RED  RIV  VALLET  EXP  STA 

EVAP 
HINC 

.IS 
5C 

.05 

72 

.OS 
70 

66 

. 

41 

8" 

.07 

73 

.16 
124 

.03 
45 

3( 

.  1  7 
45 

■  15 
1  06 

.10 

72 

.04 

'9 

.  12 

22 

.32 
1 1! 

.  16 
4  4 

.20 
4* 

.33 

1 135 

.26 

1  25 

.17 
1  27 

.18 

35 

.22 
9  3 

.  1 1 
a  2 

.09 
66 

.08 
4  ] 

-  1  4 
40 

.  1  7 

22 

.18 

2  3 

-  1  4 

1J 

.16 

4.438 

1998 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STAT  ION 

EVAP1 
W  I  NO 

.  0? 
4S 

.06 
42 

■  OS 
67 

•OS 

7; 

.08 

32 

.15 
68 

.  1 1 
76 

•  1 1 
6E 

03 
64 

•  02 
38 

.  1  5 
42 

.  12 
9? 

.  1  0 
38 

.  1  0 

>i 

.  1  7 
31 

•  3C 
1  09 

.  1  6 

60 

.  !  9 

36 

•  2( 
83 

.  2  3 

9  I 

.  1  9 
100 

.  1  9 

35 

.  22 
37 

■  1  0 
66 

•  2( 
75 

.  1  ( 

5S 

.14 
47 

•  1( 

25 

.  1  8 

1  . 

.  I  e 
1 

.  1 1 
2 

4  .26 
1691 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP   S T A 

EVAP 

.13 

.06 

.00 

.13 

.07 

.05 

•  03 

.10 

.15 

-13 

•  1  1 

.16 

.22 

.  1  7 

.20 

.21 

.24 

.  15 

.10 

.  16 

■  15 

•  10 

.06 

.  IC 

.13 

.  15 

.  1 1 

-0C 

3.90B 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
NINO 
MAX 

niN 

.14 

71 
7S 
50 

.14 

62 
70 
49 

.04 

67 

5  1 

48 

.09 
169 

ss 

4S 

.24 

9? 
50 
33 

.03 

44 

62 
33 

.13 
99 
71 
44 

.00 
50 
61 
50 

.07 
103 
55 
41 

■  05 
81 
45 
39 

•  IS 
37 
71 
42 

■  09 
99 
72 
46 

.17 
50 
77 

5 

■  03 

l  20 

69 
61 

.19 
24 
85 
58 

-30 
87 
83 
45 

.19 
93 
68 
41 

.15 
43 

70 
45 

.26 

59 
77 

4 

.21 
54 
81 

51 

.08 
58 

72 
5  3 

.11 

.4 

73 
57 

■  20 
42 
94 

59 

.  IC 
34 

74 

61 

.  1  5 
93 

>e 

51 

.17 
70 
71 
44 

.16 
66 
7C 
42 

.16 
35 
73 
4  4 

■  IE 
?< 
IS 
48 

.44 

28 
76 

5 

.  1  1 

18 
8 

St 

4.61 
1996 
70.5 
48.0 

SOUTHEAST  09 

HOUHA 

EVAP 
HI  NO 

■oe 
so 

.12 
58 

.12 
32 

.14 

66 

■  11 
49 

.09 

27 

.07 
66 

31 

61 

-05 
75 

.17 
34 

.08 
15 

.12 
41 

.05 
10? 

.21 
30 

.22 
44 

.20 
48 

.  |  4 

35 

.  1  8 
33 

.16 

37 

■  09 
4 

.09 
39 

.16 
i  3 

.09 
38 

.00 
39 

.36 
31 

.17 
3S 

■  17 
30 

.16 
18 

-16 
16 

■  16 

i : 

4.218 
1335 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


_.                                                                                                                                                                                                                                            HART  H  IQ7H 

STATION 

OOY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

J 

5 

6 

1 

8 

g 

li 

)  I 

i; 

!  1 

)  l< 

>  1! 

>  11 

>  r 

'  u 

!  i 

)  2< 

)  2 

2 

'  2 

1 

1  2! 

>  2f 

i  r 

'  2 

1  2 

3  J 

)  31 

NORTHWEST  01 
LOGBNSPORT  4  ENE 

HINOEN. 

PLAIN  DEAL INC 
SHREVEPORT  WSO  AP 

WESTOALE  3  SW 

NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 

HONROE   FAA  AP 

HINNFIELO  2  M 

NORTHEAST  03 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

HINNSBORO 

WEST    CENTRAL  04 
ASHLANO  2  S 

CONVERSE 

MANY 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 
WTR  E0U1 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN   ON  CNO 

D 

D 

0 

3 
^ 

J 

) 
1 

T 
I 

T 

1 

3 

1 

T 
T 

T 

1 

T 

i  .C 
T 
T 

5 

T 
T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 


STATION  INDEX 


LOU  I S I ONP 
MARCH  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

a 

> 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  1 

ABBE  V  I LLE 

0007 

07 

VE  RM I L ION 

2 

29 

58 

92 

08 

1 0 

8A 

r*lTv     nr/     noDru  t  i   i  r 

C II Y    UT    HBBEV I LLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

i   nil  f  c  i  n  ti  i  n    it  n  d  r  <~  tdv     n  n  m  m 

LUUIblHNH   rUKtblKY  CUMM 

AL  t  X  ANDR  I  A 

0098 

05 

d  n  d  i  n  c  c 
KHr I Ut  b 

1  1 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8  A 

c 

ni  LtvQunDTfl    om  if  d    t>i  n m t 
HLtXHNUKlH   rUWcK  rLHNl 

AMITE 

0205 

06 

t  n m r*  i  Dnunn 
1  HNU  1  r  HHUH 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8  A 

8A 

H 

MDC     DODCDT      C     MP     r  i    r unnn 

nKb    KUotKI    b    HL  LLtNUUN 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NPTCHIT0CHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

8  A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  BASTROP 

dht  fin     nm  if>r     urn    n  d  d 

BATON  ROUGE   WbU  HP  K 

0549 

06 

c     on  t  nn     oni  ip 

t    Drl  1  UN  KUUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MI0 

C  HJ 

NH 1 L    WtHlntK  btKVILt 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I  tit  KV  1  LL  t 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

IIC     f~  n  D  D  C     1*1  C     CUT  1  kiCCDC 

Ub   LUKrb   Ur  tNUINttKb 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06 1  7 

05 

EVHNGEL 1 NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

1    Hi  1  f  C  1  Dkin      CHDCCTOV      r  HMM 

LUUIblHNH   rUKtblKY  LU"M 

n  r  i   n  l_j     r"iDC     mi  iro 

BELRH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

in    c  n  i   i  c 

LH  SALLE 

1  1 

3  I 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 

H 

i  ni  i  i  c  i  nun    cr>DccTDv    p  n  m  m 
LUUIblHNH   rUKtblKY  LUnM 

B I ENV I LLE  3  NE 

0800 

02 

n  r  r  ki  ii  i  i  i  cr 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  D 

M  I  D 

c  ni  i  t  u  r  d  ii    kinTi  mni      nnc     r-  n 

bUUIHtRN   NH I UKHL   GHb  LU 

BOGAL  US A 

0945 

06 

WHbH  1  Nli  I  UN 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

l~  D  fl  1  1  M      7C|    1    CDQni~U  mDD 

LKUWN   ^tLLtKtJHLH  LUKr 

duu I HV I LLE  WbU 

1  1 57 

09 

rLHUULM I Ntb 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  0 

M  I  D 

C  HJ 

NHIL    WtHlntK  btKVILt 

BOYCE    3  WNW 

1  232 

05 

d  n  d  i  n  c  c 

KHr 1 Ut  b 

1  1 

3 1 

23 

92 

4  3 

1  1  0 

M  I  D 

M  I  0 

LtNIKHL   LH   tLtLIKIL  LU 

BUNK  I  E 

1  287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

LSU  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE   Z  bW 

1565 

08 

T  D  CT  D  II  T  1    P  C 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC   HEALTH  H0SP 

C  i     I  11  T  Oil      r      C  C 

CLINTON  b  SE 

1  899 

06- 

r     r  r  i    t  t—  t  nun 

E   F  EL  I L I HNA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

i   cm     i  n  i  r  1 1  t  i   n     ri/n     c  t  n 

LSU    IULEW1L0   EXP  STH 

COLUMBIA  LOCKS 

1  979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

ii     c     nnDoc     nrr  runiiufTrDc 

U  b  LORPb  OF  ENGINEERb 

CONVERSE 

2023 

04 

c  n  d  i  hi  c 

bHB 1 NE 

1  2 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

iitii    1  n  m     d  nTT 

WILLIHM   R.  0TT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0 1 

i  ir  dc  t  r  d 

WtbbTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7H 

7A 

H 

MRS  RUBY   V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

C  t      in     n  rj  o  r  v     mj  i  kinDv 

5T    JU   HBBE Y - 5l M I NRR Y 

r  d  r>i  ii   r  v     c  \/  c     c  t  n  t  t  nn 

CROWLEY   EXF  STATION 

22 1  2 

07 

n  r*  n  n  i  n 

AC  AU I H 

7 

30 

1 5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

i       c     ii     nir*r*     r  w  n     r-  t  n  t  t  n  i  i 

LSU  RICE   EXP  STATION 

j~l  r  1     T(~l      DOC  T  nil      ill         D  C"  r  r 

DELTA-BRETON  WL  REFF 

2330 

09 

PL AQUM I NES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8A 

H 

nr"i    Tn     nncTnn     n  n  t     iii  nrr 

DELIA-BRETON  NAT   WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  0 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  C0RR  AND   IND  SCH 

nr     o  t  n  n  r  n 

DE   R  I  DDER 

2367 

07 

ocni  irjcnnon 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ncrrur  t  niu 

A5CEN5 1  ON 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  0  GUILL0T 

EL  I ZHBE  TH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

1 50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

297  1 

03 

i  ir  c  t     r*  n  d  d  n  i  i 

Wtbi  LHRRULL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

tdi  in/  i    i  nr     nnc     f  r~\ 

TRUCKL I NE   GAS  CO ■ 

EUN  I  CE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

R0YNE   H.  F0NTEN0T 

CriOMC"DI(TI    1  r 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  70 

5P 

5P 

H 

I  NAC  T I VE  1/31/78 

FRANKL I N   3  NW 

3313 

08 

S T  MARY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

12 

M  I  D 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGT  ON 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

M  I  D 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 

GLOSTER   1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

7A 

C 

CITY  OF  G0NZALES-SEW  PL 

nnnkin     r  r>  t  r  n i  i 

GRAND  LuTERU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRHNU  ELURE 

3804 

04 

MflTPu  T  T  n  r  U  c  c 

NH 1 LH I  1 ULHtb 

1  1 

31 

48 

93 

06 

1  50 

7A 

MRS  WALLACE  DESADIER  JR 

GRAND   ISLE  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

nnrcucDi  i  ei  n 

GREENSBURG 

3864 

06 

c  t     u c i  run 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BH  I  ON  R0UG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

HAMMOND   3  NW 

4034 

06 

\  HNG I r  HHUH 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

3  1 

54 

93 

2  1 

1  25 

8A 

CHARLES  0  WOOD 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

d  n  d  r  n  ir 

RHP  1  UES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

I RV I N  C .   M0RR I  SON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SAB  I NE 

1 2 

31 

22 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

U  O  M  T  □      run      C  TflT  I  rtu 

HUMLK   tXr   oIHI  I  UN 

4355 

02 

LLHloUKNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSS  T  ON 

4398 

0  1 

f  n  n  n  n 

CHDD0 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  .  GRAVES 

HOUMR 

4407 

09 

TrDDrnmikir 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

irnkirnrTTr      run      r  Tn 

JEHNERETTE   EXP  5TH 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENN I NGS 

4700 

07 

irrrr     n  n  w  t  c~ 

JEFF   DRV  I b 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

8A 

8A 

C  H 

MARION  E  BLANCHARD 

J0NESB0R0  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

I  1 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE   B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

Tnnn  t  Dnunn 

IHNGIPHH0A 

6 

30 

56 

90 

3  1 

2 1 8 

5P 

ARCHIE  L  MIX0N 

K I NDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  C0URVILLE 

KORAN 

4931 

01 

once  t  r  o 

BOSS  I ER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

i    n  r  n  v  r  TTr"     r  nn     n  n 

LAFAYETTE    FAA  HP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  2 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

OU 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE  SER 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

LLLOV 1LLL 

5266 

04 

V  t  K  NUN 

1  O 
1  c 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

1  i  M  (               M            Ml'           f  [ 

JHME  b   M .    MI LLER 

L0GANSP0RT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  R0JG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8H 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
er 
z 

<r 
or 
o 

LATITUOE 

c 

3 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
C 
UJ 

Q. 

(-1 
UJ 
OC 
0. 

Q. 

a 

UJ 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  1 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAP  I OES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

3 

LSU  DEAN  LEE  AGR 1  CNTR 

MAMOU  4  S 

58S2 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

1  2 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1 2 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R .  GENTRY 

MAR  I  ON 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSV I LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

61  42 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

1  7 

185 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLIE  M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACH I T A 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACH !  T A 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINCSPORT    1  N 

6364 

01 

CADOO 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NATCHI  TOCHES 

1  1 

3 1 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

r 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

I  BER I  A 

2 

30 

03 

9  1 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  AOBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  ANO  WATER  BOARO 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

H 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

0  9 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARO 

NEW  ORLEANS  ME  T A  I R I E 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.  0.   SWG.   ANO  WTR.  BO  • 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

41 

9  1 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMONO 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E .  OREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

9 1 

40 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

1  6 

100 

8A 

8A 

C 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L .  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANC AN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8P 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

PL AQUEM I NE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

19 

9  1 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

9  1 

13 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX -HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF   &  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.  JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

8067 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8P 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO- 

SAINT JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

9  1 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADOO 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORO  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABAL A  I S 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

06 

290 

8A 

JAMES  H  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

1  0 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSV I LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HAROLO  l  atwell 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

0 1 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERM  I L I  ON 

5 

29 

47 

92 

1  c 

1  4 

8A 

8fi 

H 

U    o    LUKro    Ur  tNUINttKb 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

c 

VIOALIA  FIRE  OEPT 

VINTON 

9375 

07 

CALCASIEU 

12 

30 

12 

93 

35 

19 

m 

TOWN  OF  VINTON 

WATSON  8  ENE 

9480 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

37 

90 

50 

85 

70 

RALPH  E  CLARK  JR 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1978 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRT 1  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WESTDALE   3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 

NEW  STATIONS 

DENHAM  SPRINGS 
PL AQUEM I NE  2  N 


9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


23S0 
7366 


RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


L IVINGSTON 
IBERVILLE 


32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  28 
30  19 


93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  58 

91  14 


140 
160 

80 
220 
1  16 

85 


80 


H 

C  H 
CGH 


ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 
DOW  CHEMICAL  USA 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STqTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


ditlonal  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville     N  C 
801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

MENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  Id  this  bulletin  are:  Temperature  in  °P,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
Lvement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 

rectlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
jSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

dayl ight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
Id  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table 
tally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
lurs  ending  at  time  of  observation. 

IaPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
jme  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Iches  above  the  pan. 

ITER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
Itainlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

I  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  est 

WOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
mow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

IgHMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
HVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

IrATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ilASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
It  this  bulletin . 

[UlLY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.  Station          Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE                         Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station          Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma                                      Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station                                  Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.           Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace  Bare  Zero 

HrE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IffBRPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

'm  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

II  -     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

I  +    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

1+4    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
N   *    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
II//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

II  t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
\    B    Adjusted  to  a  full  month. 

<j    D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ij  M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Ij  R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

I|  T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

■I  V     Includes  total  for  previous  month. 

ft THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

'   C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

I  G  "Soil  Temperature"  table. 

i   H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERMILION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stlons  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue, 
•feral  weather  conditions  In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Iprmatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
•tion  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
o Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40-C   ;4n;J«  "Wi  ^  "»utl 
summary        Make  check!  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  
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TEMPERATURE 

PREC IP 

!  TOT  ION 

STAT  ION 

s  % 

a  c 

>  a 

a  c 
a  F 

u 

a 

J 

a 
«  « 

3  O 

s  » 

a  J 

r 
- 

s 

g 

g 

a 

s 

s  1 

OF 

OATS 

a 

o 

%  % 
—  z 
a  k 

O  n 

N 
O 

i 
I; 
s 

w 

g 

SNON 

M.EE1 

HO 

DOTS 

MAX. 

KIN. 

t 

g 

•-  o 

1 1 

■  5 

a  g 

a 

$ 
s 

1 

8 

8 

I 
s 

8 

■ 

hi 

1  1 

1 1 

OE  R 1  DOER 

79. S 

56. 1 

67.8 

89 

19 

44 

27. 

34 

0 

0 

0 

0 

• — - — 

.48 

.47 

II 

•  0 

0 

1 

0 

0 

EL  IZABETH 

79  '5 

55  .4 

67  .5 

•  0 

89 

1 9 

42 

27 

36 

0 

0 

0 

0 

.63 

-  4.93 

.43 

1 1 

.0 

0 

? 

0 

0 

HRCKBERRT  6  SSH 

76.6 

62.2 

69.4 

.8 

82 

20^ 

52 

26. 

19 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-   1  -60 

■  84 

? 

.0 

0 

s 

3 

0 

if  kin  l  ur.^ 

80.9 

57.4 

69.2 

.0 

88 

25" 

47 

27 

24 

0 

0 

a 

0 

.71 

13 

.0 

0 

9 

o 

LAKE   ARTHUR   10  Sh 

76.7 

60.6 

68.7 

-  .1 

84 

20 

49 

27. 

2S 

0 

0 

0 

0 

1  .19 

-  3.38 

.46 

13 

.0 

J 

0 

0 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

78.8 

57  .6 

66  *2 

87 

1 6 

48 

27* 

22 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  3.81 

•  37 

1  2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OBERl IN  F IRE  IOHER 

79.9 

56.2 

68.  1 

88 

19 

44 

27 

25 

0 

0 

0 

0 

.84 

.52 

1  1 

.0 

0 

7 

1 

0 

RfirnFFFl  1  FR    Ul  RFFlir.F 

76.7ft 

S9.9M 

68.3" 

83 

20 

50 

27. 

23 

0 

0 

0 

0 

1  .82 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

2 

VERHIL ION  LOCK 

76  .3 

58.6 

67.5 

82 

20 

48 

27. 

32 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1  .78 

1  1 

.0 

0 

3 

3 

2 

0 1 V ] S 1  ON 

68.2 

-  .2 

1  .58 

-  2.99 

.0 

SOU T M  CENTRAL  08 

LfWT  | LLC    t  3*1 

78.8 

55.9 

67.4 

-  .9 

84 

9 

45 

27 

31 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

1  1 

.0 

0 

3 

. 

1 

FRANKL IN   3  NH 

79.3 

57.6 

66.5 

-  .5 

64 

24 

48 

27. 

21 

0 

0 

0 

0 

4.21 

'  .39 

2.84 

1 1 

.0 

0 

3 

7 

2 

JEBNERETTE  EXP  STB 

78.2 

57. 0 

67.6 

85 

25 

47 

21 

30 

0 

0 

0 

0 

3.21 

-  .74 

1  .SS 

1 1 

.0 

0 

3 

3 

1 

LAFATETTE  FAB  AP 

7B  .6 

59  .2 

66  . 9 

.  1 

64 

24 

47 

27 

20 

0 

0 

0 

0 

2.79 

-   1  .90 

1-49 

1 1 

.  0 

0 

3 

2 

2 

MORGAN  CITY 

78-8 

58.5 

68.7 

-   1  .2 

84 

11 

SO 

1  3- 

13 

0 

0 

0 

0 

4.04 

-  .39 

1  .39 

13 

.0 

0 

3 

3 

3 

NEM  IBERIA  S  NH 

79.0 

58.4 

68.7 

8S 

25 

48 

27. 

25 

0 

0 

0 

0 

4  .78 

3.02 

1 1 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

68.3 

-  .7 

3.73 

-  .60 

.0 

BOOTMV I LLE  MSO 

76.5 

59.9 

68.2 

62 

19 

52 

I 

5 

0 

0 

0 

0 

3.23 

2-93 

12 

.0 

2 

1 

1 

OEL  TB-BRE  TON  HL  REFF 

74  .4 

58.7 

66.6 

78 

18- 

50 

2. 

14 

0 

0 

0 

0 

3-81 

3.39 

1  3 

.0 

0 

3 

1 

1 

OONALDSONV I LLE 

78  -  3 

57  -5 

67  .9 

-  2-0 

84 

9* 

4  4 

27 

26 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1  . 50 

1 1 

•  0 

0 

3 

3 

3 

CALL IANO 

78.9 

59.7 

69.3 

84 

1 

SO 

27. 

12 

0 

0 

0 

0 

4  .79 

2.25 

13 

.0 

3 

2 

2 

houma 

79-2 

59.0 

69.1 

.7 

84 

1 

48 

27. 

16 

0 

0 

0 

0 

-  1  .  2S 

1  .73 

13 

.0 

0 

3 

3 

1 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

82.0 

60.8 

71  .4 

2.8 

88 

30 

49 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

3.44 

-  .71 

2.40 

12 

.0 

0 

7 

? 

2 

tu   n   ana  •",    uce n   r  i  d 
N    U    HUtJUIH    Nor  U    L  1  If 

80.8 

61  .7 

71  .3 

1  .8 

86 

30- 

S3 

Z» 

4 

0 

0 

0 

0 

3-15 

-  1-61 

2  .40 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

PARADIS  7  S 

79.3 

58.8 

69.  1 

83 

24. 

48 

1 

10 

0 

0 

0 

0 

3.35 

-  .93 

1  .75 

12 

.0 

0 

3 

3 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

60-0 

58.2 

69.  1 

85 

30 

49 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

4  .47 

2.67 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

RESERVE 

79. 3M 

57. on 

68. 2M 

-  .3 

84 

20. 

46 

2 

19 

0 

0 

0 

0 

3.28 

-  .95 

1  .35 

12 

.0 

0 

3 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

80.0 

58.4 

69.2 

68 

18 

49 

21  • 

9 

0 

0 

0 

0 

3.20 

2.35 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

Tl.iBOUBUX 

80. S 

60.1 

70.3 

1  .3 

86 

7 

S2 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

3. 56 

-1.17 

1  .41 

13 

.0 

0 

3 

3 

2 

01  VISION 

69.1 

-  .2 

3.59 

-  .57 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLON I NC  SIATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


NORTHWEST 
COTTQN  VALLEY 

glosteb  i  w 

HANNA  3  S 
H0SSTQN 
KE ITMVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

MQ0B INGSPQRT    |  N 

PLAIN  DEAL ING 

REO  Riv  VALLEY  EXP  5 

RODESSA 

SHRE VEPQHT  DOWNTOWN 
SHRE VEP0RT   WSO  AP 


CENTRAL 


BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATIO 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBQRO  FIRE  TOM 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  NLU 
BUSTQN 

RUSTQN-L  A   TECH  UNI 

SPEARSVILLE  FIRE  Ti 
STERL INGTQN 

WINNFIELD  2  U 

WINONA  FIBE  TOWER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 


WEST  CENTBAL 

ASHLAND  2  S 
C0NVE8SE 
GRAND  EC08E 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
80SEPINE  EXP. 
SLAGLE 


AL  EXANDB I A 
BEAVER  FIRE  TGWER 
BEL AH  FIRE  TOWER 
BOYCE   3  WNW 


GRAND  COTEAU 
HINESTQN   «  NNE 
JQNESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP 

MAMOU  4  S 


OL  L  A  3  SSW 
QPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESP0RT 

VIOALIA  2 
WOODWORTH  2  S£ 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIBE  TWR 
AMITE 

BATON  80UGE  WSO  AP 
BOGAL  USA 
CL  INTON 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON  A  NNW 
OENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTON  6  NNW 
FRANKL INTON   3  Sw 

GREENS6UBG 
GSEENWELL  SPBINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWGOO 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL    RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIBE  T0WEB 
SHERIDAN  FIBE  T8UEB 
SLIDELL   WSO  BFC 

SPBINGVILLE  FIBE  T0WEB 
WATSON  6  ENE 
ZACHARr  2  ESE 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4     5  6 


9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  1 NG  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CBOULEY  EXP  STATION 
OE  OUINCV  4  H 
DC  BIOOEB 
EL  1 2 ABE TM 

HAC*BEBBr  6  SSw 

JENNINGS 

* INDER  3  w 

lA*E  ARTHUB  10  SM 

lA«E  CMABLES  2  N 

L AHE  CMABLES  WSO  AP 
LDNQVILLE 
MEBKNTAu 

MITT  IE  2  SE 
OAXOAL  E 

obebl in  riBE  toueb 

B0C1EFEL L EB  hi  BEfUQE 

SUGABTQwn 

SULPWUB 

vEBMIL ION  IOC* 

VINTON 


SOUT 


CENTBAL 


BArOU  SORREL  LOC* 
BUTTE  I A  BOSE 
CABVILLC  2  SU 
f  bankl in  a  nu 
jEANEBETTE  EXP  ST 

LAFAYETTE    Fflft  AP 
MORGAN  CITY 
NEW    IBERIA   S  NW 
PL  AQUEMINE    2  N 


SOUTHEAST  OB 

BOQTHVILLE  wso 

OEL Tfl-BBETQN  UL  EEFF 

00*  AL  OSONVILLE 

GAL L IANO 

GONZALES 

MOUMA 

NEW  B^cANS  K*   USD  CI 
NEw  OBiCANS  wsro  AP 
N  0  A060N  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITBUS 
NEW  OBLEANS  OUBL IN 
NEW  OBLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOUBDAN 
NEW  OBLEANS  LONDON 

NEW  OBLEANS  NETAIBIE 
PABAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STB 
RESERVE 

SAINT  BCBNABO 


MIBODAL'X 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  SIBIION  IN0E» 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

o 
<x 

CTQT  I  n  M 

j 1  H 1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

17 

1  s 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NOR  T  HHE  ST                     0 1 

COTTON  VALL E Y 

MAX 

63 

6  3 

83 

8  1 

83 

60 

84 

84 

84 

65 

69 

68 

80 

61 

64 

77 

77 

76 

70 

70 

70 

80 

77 

70 

70 

82 

62 

76-0 

HIN 

46 

56 

Bl 

62 

57 

63 

58 

52 

58 

66 

50 

43 

43 

51 

40 

38 

45 

54 

62 

54 

42 

40 

45 

S3 

64 

52.  3 

MAX 

65 

85 

82 

86 

82 

83 

84 

63 

85 

69 

70 

80 

83 

83 

82 

79 

82 

79 

72 

82 

86 

86 

84 

75 

81 

84 

84 

83 

80  9 

HIN 

55 

55 

60 

66 

59 

64 

62 

59 

60 

50 

44 

45 

42 

49 

49 

57 

66 

44 

38 

38 

44 

62 

61 

57 

39 

38 

44 

61 

65 

52.9 

M [ NDE  N 

HAX 

82 

R  4 

84 

6 1 

H  4 

79 

8  3 

8  4 

84 

65 

70 

66 

69 

78 

81 

84 

78 

77 

78 

70 

70 

75 

62 

82 

83 

7  j 

74 

79 

83 

84 

78.9 

HIN 

51 

55 

57 

64 

60 

B3 

58 

56 

60 

65 

50 

45 

45 

SO 

51 

S3 

58 

64 

50 

40 

42 

SO 

56 

63 

57 

45 

41 

48 

56 

64 

54  .0 

PLAIN  DEALING 

nu  , 

84 

B4 

84 

79 

64 

Bl 

65 

85 

84 

83 

70 

69 

70 

79 

81 

83 

77 

76 

77 

70 

70 

73 

80 

83 

78 

71 

73 

79 

82 

83 

77.9 

HIN 

42 

49 

59 

61 

5B 

59 

54 

55 

55 

59 

47 

40 

4  1 

41 

46 

47 

50 

57 

45 

37 

37 

40 

44 

61 

50 

40 

40 

40 

45 

58 

48. S 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STR 

HAX 

84 

84 

84 

63 

85 

80 

85 

85 

83 

85 

70 

68 

69 

79 

80 

82 

78 

77 

79 

72 

70 

74 

83 

84 

84 

74 

75 

60 

84 

85 

79.5 

HIN 

53 

56 

61 

62 

61 

61 

58 

59 

64 

64 

50 

47 

46 

49 

SO 

52 

60 

62 

53 

42 

42 

49 

58 

60 

56 

44 

43 

49 

57 

54.4 

SHREVEPORT   HSO  HP 

HAX 

83 

83 

60 

86 

79 

83 

84 

83 

85 

69 

68 

70 

80 

81 

83 

80 

78 

78 

71 

70 

74 

82 

85 

86 

75 

74 

80 

83 

85 

82 

79.3 

HIN 

SO 

5B 

59 

63 

58 

62 

57 

56 

59 

52 

44 

41 

42 

49 

39 

43 

45 

60 

54 

SI 

45 

40 

47 

59 

51  .6 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

HAX 

83 

84 

83 

85 

80 

85 

65 

65 

85 

70 

66 

68 

79 

82 

84 

76 

79 

80 

75 

82 

82 

83 

79 

83 

84 

81 

79  3 

HIN 

42 

51 

58 

61 

55 

6:1 

59 

59 

62 

56 

47 

45 

42 

60 

4  B 

50 

58 

53 

45 

36 

41 

45 

62 

59 

47 

40 

39 

41 

58 

51  .1 

CALHOUN  EXP  STATION 

HAX 

83 

82 

63 

8 1 

83 

8 1 

85 

84 

85 

84 

70 

66 

65 

75 

82 

83 

77 

80 

81 

72 

73 

82 

79 

80 

69 

7? 

82 

83 

78  3 

HIN 

45 

56 

61 

63 

56 

64 

56 

58 

62 

64 

51 

44 

44 

54 

39 

40 

44 

49 

55 

55 

42 

39 

42 

56 

52.3 

HOME R  EXP  STATION 

HAX 

82 

83 

83 

8  1 

84 

80 

84 

84 

85 

84 

70 

69 

70 

77 

82 

83 

77 

76 

77 

69 

72 

?3 

61 

79 

76 

70 

68 

77 

81 

62 

78  0 

HIN 

49 

58 

58 

63 

56 

60 

60 

56 

60 

64 

49 

43 

43 

47 

48 

53 

55 

6 1 

53 

39 

38 

41 

55 

59 

55 

43 

43 

42 

58 

61 

52.3 

MONROE  FAA  AP 

HAX 

86 

87 

65 

85 

64 

88 

66 

67 

87 

74 

66 

64 

75 

82 

86 

80 

84 

85 

73 

72 

74 

86 

80 

79 

70 

73 

77 

84 

83 

62 

80  1 

HIN 

49 

60 

59 

62 

59 

67 

58 

61 

61 

63 

49 

47 

49 

49 

52 

52 

59 

58 

54 

45 

46 

45 

63 

58 

52 

48 

49 

48 

59 

66 

54.9 

MONROE  NLU 

HAX 

84 

86 

84 

83 

85 

81 

85 

84 

65 

85 

72 

67 

B3 

74 

81 

86 

77 

82 

81 

71 

70 

72 

82 

80 

80 

70 

72 

77 

82 

62 

78.8 

HIN 

44 

48 

58 

60 

56 

57 

55 

55 

59 

62 

52 

44 

45 

43 

42 

51 

55 

64 

51 

39 

44 

46 

SS 

56 

57 

44 

42 

45 

51 

60 

51  .3 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

HAX 

84 

85 

64 

62 

85 

80 

86 

83 

85 

83 

70 

68 

67 

78 

82 

83 

78 

79 

81 

73 

70 

74 

82 

80 

79 

71 

73 

79 

83 

83 

79.0 

HIN 

48 

58 

Bl 

60 

57 

62 

57 

56 

58 

65 

SO 

46 

47 

SO 

SI 

51 

59 

65 

54 

39 

43 

47 

65 

56 

55 

42 

42 

44 

58 

53.7 

HINNFIELO  2  W 

HAX 

84 

84 

84 

84 

80 

85 

85 

84 

84 

78 

71 

64 

79 

82 

83 

78 

80 

81 

74 

71 

74 

82 

80 

86 

76 

74 

80 

83 

83 

81 

79.8 

HIN 

46 

48 

59 

61 

55 

65 

54 

59 

61 

64 

SO 

46 

46 

45 

40 

39 

43 

63 

55 

55 

42 

38 

42 

58 

61 

51  -8 

NORTHEAST  03 

BAS  T  ROP 

HAX 

81 

85 

85 

82 

84 

88 

85 

86 

86 

63 

70 

67 

82 

85 

84 

81 

82 

78 

72 

83 

HIN 

51 

56 

59 

62 

61 

60 

61 

63 

62 

66 

52 

47 

47 

58 

44 

44 

46 

61 

60 

56 

47 

45 

48 

64 

55.6 

EP°S  6  H 

HA 

84 

84 

85 

85 

83 

64 

86 

86 

66 

75 

65 

63 

76 

81 

85 

80 

82 

? 

83 

HIN 

50 

55 

58 

59 

58 

64 

60 

57 

60 

65 

52 

44 

46 

S3 

42 

44 

48 

57 

55 

58 

46 

45 

48 

58 

63 

53.9 

LAKE  PROVIOENCE 

HAX 

89 

65 

84 

82 

81 

84 

66 

85 

85 

82 

66 

62 

74 

78 

84 

80 

83 

82 

HIN 

45 

58 

59 

63 

59 

65 

56 

56 

61 

60 

52 

47 

46 

52 

52 

57 

64 

67 

53 

45 

47 

46 

59 

59 

58 

40 

48 

51 

60 

62 

S5.1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

HAX 

81 

60 

82 

82 

81 

79 

80 

83 

64 

83 

72 

61 

58 

74 

81 

84 

79 

82 

82 

71 

69 

71 

81 

82 

83 

71 

70 

77 

80 

82 

77.5 

HIN 

50 

55 

58 

61 

59 

64 

57 

63 

60 

64 

52 

47 

50 

48 

50 

54 

63 

66 

S3 

44 

46 

51 

55 

58 

60 

46 

43 

49 

59 

59 

54  .8 

TALLULAH 

HhX 

85 

84 

85 

84 

83 

84 

85 

85 

84 

84 

76 

64 

61 

74 

80 

84 

81 

84 

83 

70 

70 

72 

81 

84 

82 

69 

70 

75 

82 

78.8 

HIN 

48 

52 

54 

60 

56 

65 

56 

59 

56 

63 

51 

4  4 

46 

43 

47 

53 

60 

64 

49 

43 

45 

47 

S3 

54 

57 

44 

43 

45 

61 

52.3 

WINNSBORO 

HAX 

84 

62 

83 

82 

83 

82 

84 

85 

65 

85 

75 

64 

62 

76 

81 

85 

80 

84 

84 

73 

71 

73 

83 

83 

84 

71 

72 

77 

83 

83 

79.3 

HIN 

46 

54 

57 

61 

56 

65 

54 

60 

69 

62 

52 

44 

44 

65 

53 

42 

43 

46 

56 

57 

59 

44 

42 

43 

49 

60 

52.6 

ASHLAND  2  S 

63 

83 

83 

68 

84 

79 

64 

84 

83 

85 

72 

66 

67 

79 

81 

83 

80 

70 

78 

63 

83 

79.7 

HIN 

55 

58 

61 

63 

55 

5  5 

60 

57 

60 

65 

49 

4  5 

42 

46 

36 

48 

43 

55 

60 

57 

55 

38 

35 

43 

53 

55 

51  .6 

CONVE  RSE 

MAX 

63 

82 

82 

85 

85 

83 

83 

61 

82 

73 

65 

68 

80 

h; 

83 

72 

60 

85 

8  3 

6  3 

84 

79 .2 

H  1  N 

43 

59 

B2 

61 

57 

61 

57 

57 

5  7 

62 

49 

4  i 

43 

9 

46 

39 

39 

4  0 

42 

59 

61 

39 

39 

47 

62 

63 

51  .4 

1  F  F  ^  V  1 1  1  F 

L  C  L  3  ■  1  LLC 

MAX 

83 

63 

83 

82 

84 

81 

83 

84 

82 

83 

7< 

61 

66 

81 

83 

84 

79 

78 

62 

85 

85 

80.6 

MIN 

48 

59 

64 

64 

55 

65 

58 

56 

64 

68 

52 

50 

46 

49 

46 

53 

55 

59 

47 

4  1 

40 

45 

63 

5  4 

63 

4  2 

39 

44 

59 

65 

53.8 

HUNT 

HAX 

83 

83 

63 

82 

85 

79 

84 

84 

83 

63 

74 

64 

66 

80 

83 

84 

75 

82 

76 

72 

71 

76 

82 

85 

66 

76 

M 

80 

83 

85 

79.4 

HIN 

49 

54 

64 

64 

60 

64 

57 

57 

64 

65 

50 

46 

45 

50 

47 

55 

58 

49 

43 

38 

38 

48 

56 

86 

61 

39 

37 

42 

58 

64 

52  .7 

NATCHITOCHES 

HAX 

85 

66 

64 

85 

81 

81 

81 

85 

85 

86 

76 

66 

67 

82 

84 

84 

79 

80 

84 

74 

72 

76 

84 

8  3 

89 

82 

76 

81 

95 

85 

81  .0 

H  I  N 

49 

53 

56 

64 

59 

61 

59 

62 

64 

66 

51 

41 

49 

49 

52 

54 

58 

61 

50 

45 

44 

49 

56 

60 

62 

45 

44 

46 

60 

65 

54  .5 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

HAX 

80 

80 

8  0 

60 

83 

80 

82 

61 

81 

80 

73 

60 

65 

80 

8  2 

82 

78 

78 

82 

75 

74 

79 

83 

88 

85 

79 

75 

80 

83 

63 

79.0 

HIN 

48 

5B 

62 

61 

57 

54 

60 

59 

62 

66 

SI 

4q 

46 

53 

4  5 

55 

60 

68 

47 

41 

41 

48 

63 

65 

63 

43 

40 

43 

58 

63 

54  .1 

CENTRAL  05 

AL  E  XANDR I A 

80 

81 

81 

78 

83 

82 

80 

86 

79 

75 

60 

83 

82 

79-0 

HIN 

50 

59 

6  l 

56 

58 

61 

62 

66 

6  4 

66 

S3 

5: 

46 

54 

50 

56 

59 

71 

49 

46 

4  8 

48 

58 

56 

63 

47 

44 

48 

59 

60 

55.6 

6ELAH  f 1  RE  TOHER 

HAX 

85 

85 

84 

85 

B4 

8  3 

65 

86 

8  6 

82 

76 

62 

68 

80 

86 

83 

81 

87 

87 

76 

74 

76 

83 

83 

89 

76 

75 

6 1 

84 

84 

81  .3 

HIN 

51 

60 

57 

62 

53 

B4 

56 

60 

63 

65 

52 

48 

46 

50 

49 

52 

58 

68 

49 

41 

4  5 

45 

61 

55 

60 

43 

4  3 

46 

54 

65 

54.0 

BOYCE  3  WNH 

MAX 

81 

81 

82 

83 

81 

82 

81 

83 

82 

75 

61 

B2 

83 

83 

83 

78 

81 

88 

88 

73 

79 

82 

82 

87 

75 

75 

61 

82 

82 

82 

79.9 

HIN 

59 

60 

50 

65 

61 

65 

63 

64 

67 

60 

52 

51 

54 

54 

5  4 

59 

60 

57 

4  1 

46 

51 

51 

63 

58 

54 

46 

47 

50 

52 

65 

56.0 

BUNK  IE 

MAX 

62 

82 

83 

82 

86 

83 

83 

84 

8  6 

86 

80 

60 

58 

76 

8.'' 

83 

80 

79 

87 

77 

74 

77 

83 

84 

67 

79 

75 

80 

83 

83 

60  -  1 

HIN 

54 

46 

51 

62 

57 

57 

62 

64 

60 

65 

56 

50 

51 

52 

51 

54 

62 

60 

51 

46 

47 

54 

58 

56 

66 

47 

4  1 

50 

59 

66 

55.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DRILY   TEMPERATURES  «™\r 


STPT ION 

DRY   OF  MONTH 

0 

8 
tr 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1 3 

1  4 

1  5 

1 6 

17 

1  8 

19 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

?6 

27 

26 

?9 

10 

3 : 

a 

GRAND  COTEAU 

HR, 
-  '  N 

HP 

51 

81 

6 

80 
56 

83 

62 

79 
56 

81 
61 

82 

63 

84 

62 

83 
.,6 

80 
64 

74 

5? 

56 
53 

74 

5  3 

eo 

5  3 

1 : 
SI 

79 
58 

81 

65 

84 

71 

81 

56 

70 

4" 

77 
47 

81 

S3 

84 

63 

85 

59 

83 
61 

1  1 

47 

79 
46 

eo 
49 

82 

5  8 

83 

se 

79.3 
56.7 

MINESTON  4  NNE 

MAX 
M  ;  t, 

63 
43 

82 

50 

82 

53 

B2 
f, 

84 

55 

64 

S3 

R  | 
59 

B2 
58 

83 

62 

83 
66 

74 

S3 

60 

48 

6C 
46 

BO 

47 

83 
47 

84 

49 

77 
S4 

ec 
56 

B8 
46 

75 
41 

73 
41 

78 
43 

Bi 

52 

61 

5  j 

86 
60 

78 
43 

76 
10 

80 
42 

62 

SO 

82 
65 

79. S 
SI  .5 

JONESVILLE  LOCKS 

«M, 

- :  n 

83 

SI 

81 
49 

82 
59 

B3 

5  9 

84 

57 

82 
SS 

R  | 

6  0 

83 

63 

84 

63 

6  5 

65 

76 

55 

61 
49 

59 
49 

'6 
1  > 

82 
54 

83 

56 

•9 
61 

84 

•  4 

86 

59 

74 
42 

72 

4b 

7S 
SO 

6  i 

50 

8  1 

58 

88 

62 

74 
45 

72 
45 

73 
46 

83 

S3 

83 
61 

79-2 
S4.6 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIR 

una 

-  IN 

81 
47 

80 

•  H 

80 
58 

BO 
61 

82 
54 

81 
61 

BO 

hi' 

HO 
■  9 

83 
64 

B2 

65 

76 

5  i 

59 
49 

58 
47 

77 
50 

BO 

48 

81 

52 

77 
58 

81 
70 

86 

50 

73 
43 

71 
42 

76 
49 

B 

61 

ig 

53 

84 

63 

76 
45 

73 
41 

77 
45 

BO 

66 

82 
64 

77.9 
54.2 

HAMOU   4  S 

HR. 

-  !  6 

81 
S4 

81 

62 

63 
63 

R5 
64 

83 
58 

B3 

65 

63 
64 

B7 

65 

83 
66 

'9 

66 

77 

56 

59 
55 

76 
5  4 

81 

S7 

82 

56 

82 

63 

82 

56 

B9 

76 

87 

56 

76 

49 

'9 
49 

Bt 

S2 

R. 

6  6 

60 

86 

66 

- 

49 

B 

49 

82 

S3 

62 
•■2 

85 
67 

81  .5 
59.7 

MELVILLE 

-.1. 

i ;  •. 

BO 
48 

81 

56 

Bl 
SB 

B2 
59 

84 

S6 

Bl 
64 

"1 

',6 

83 
63 

84 
64 

83 

63 

R 

56 

56 
S3 

56 
5? 

81 

SI 

■R 

50 

82 
56 

8 : 

h  | 

84 

6  3 

82 

S3 

R  : 
49 

71 
45 

77 
56 

6  2 
6  3 

8  2 

se 

85 

62 

B 

47 

7S 
43 

78 
48 

B2 

57 

82 
63 

79.1 
SS.8 

NEW  ROADS  5  ESE 

NR » 

niN 

85 
46 

B3 

55 

B2 
56 

82 

5  8 

83 
56 

83 

se 

64 

60 

B  2 

6  1 

83 
63 

as 

64 

32 
57 

S7 
54 

56 

77 
54 

R 

SI 

82 
56 

60 
'5 

85 

70 

85 
SO 

"6 

49 

75 
47 

77 
55 

a  a 

81 

57 

85 
63 

79 
49 

74 
42 

79 
46 

84 

55 

83 
64 

80.0 
55.9 

OLO  RIVER  LOCK 

HAH 

M  . 6 

82 
49 

s: 

54 

82 
53 

81 

5  5 

63 

SS 

62 
60 

81 

9 

82 

61 

83 
62 

a  3 

6  2 

■R 

51 

57 
SI 

57 
61 

75 
SO 

BO 
S3 

84 

S3 

82 
6 

63 

66 

85 
53 

76 
51 

73 
48 

75 
48 

81 

57 

6  2 

56 

85 
62 

'6 

50 

74 

78 
47 

86 
40 

82 
65 

78.8 

SS.l 

OLLS    3  SSH 

MAX 

niN 

84 
46 

84 

51 

84 

56 

84 

62 

84 
54 

63 

62 

85 
54 

84 

60 

66 

61 

86 
.  4 

75 
51 

63 
45 

62 
4  5 

70 

4. 

6  3 

41: 

64 

49 

-9 

55 

B  2 
65 

82 
45 

72 
40 

71 
39 

74 
43 

63 

•  B 

81 

4 

86 
59 

73 
42 

72 

30 

77 
42 

8  ' 

50 

83 

62 

79. S 
SI  .5 

HOOOHORTM  2  SE 
. 

MAX 

niN 

84 

S3 

83 

56 

63 
61 

B2 

6  2 

85 

57 

84 

58 

84 

6? 

32 
B 

85 

6  6 

8  3 

6  5 

16 

50 

60 

SO 

62 

48 

BO 
52 

84 
54 

85 
S4 

R 

^ : 

81 
69 

86 

51 

77 
4S 

76 
4S 

78 
51 

R  | 

62 

"2 

55 

82 
63 

BO 
48 

77 
44 

82 
48 

84 

56 

82 
63 

80  .4 

S5.6 

ERST  CENTRAL  06 

UNITE 

MAX 
MIN 

85 
46 

84 

47 

83 

S7 

82 
61 

84 

S3 

82 
61 

30 
63 

84 

B4 

61 

83 
6  i 

82 

57 

65 
S3 

60 
S4 

76 

50 

80 

49 

84 

51 

84 

6  0 

as 

6  ' 

84 
54 

62 
< 

72 

4' 

79 
49 

62 

58 

8  2 

58 

8S 
62 

re 

46 

74 
45 

eo 
47 

83 

5? 

82 
60 

80-4 
54.6 

BATON  ROUGE  HSO  HP 

H.l  < 

MIN 

61 
48 

83 

57 

82 
57 

82 
59 

82 
59 

81 
64 

B2 

61 

83 

62 

84 

56 

h: 
67 

71 
54 

51, 

53 

75 
54 

30 
53 

82 

50 

81 
58 

8  ) 

66 

R  | 

70 

81 
S4 

69 
49 

!6 
4' 

82 
53 

81 

61 

84 

5  8 

78 
S4 

73 
47 

77 
4- 

Bl 

SO 

6  2 

S9 

82 
64 

79.3 
56-7 

BOCBLUSfl 

MIN 

87 
46 

B! 
46 

84 
46 

83 

6  2 

86 

63 

84 

62 

81 
66 

B8 
64 

86 

6  1 

64 

6" 

8.' 

6  ' 

10 
6  3 

59 
54 

76 
46 

83 
40 

85 
54 

81 
64 

R  > 

65 

85 
56 

B2 
47 

71 
46 

77 
46 

"2 

57 

8  9 

55 

86 
58 

77 
49 

72 

4' 

77 
46 

83 

5  3 

81 
60 

80-9 
54.9 

CLINTON  5  SE 

MAX 
m  ;  N 

82 
46 

81 

5  0 

81 
56 

B2 
61 

83 
58 

81 
60 

81 
60 

83 
60 

85 
61 

R  j 

63 

HI 

57 

68 
S3 

57 
62 

7  6 

51 

B  : 
(8 

82 
56 

7R 
..4 

84 

70 

63 
52 

7B 
46 

71 
44 

79 
48 

81 
49 

31 

57 

84 

63 

77 
46 

71 
47 

78 
46 

81 

53 

81 

62 

78.8 
54  .6 

COVINCTON   4  NNH 

MIN 

»: 

44 

81 
54 

80 

53 

B2 
58 

80 

57 

78 

S7 

84 

61 

84 

50 

B  1 
59 

81 

62 

'6 

56 

6R 

S3 

75 

..6 

46 

32 
47 

79 
46 

8  2 

60 

84 

6  0 

78 

50 

71 
45 

78 
43 

80 
46 

80 
46 

84 

56 

78 
60 

73 
47 

76 
44 

79 
44 

79 
51 

83 

60 

79.4 

S2.7 

FRRNKL INTON  3  SH 

r.i . 

NIN 

84 

4S 

82 
54 

81 
53 

65 
59 

81 

59 

80 
SO 

as 

62 

B5 

6? 

81 
59 

R5 

62 

70 
54 

S7 
52 

76 
54 

82 

4" 

84 
47 

80 
54 

86 

6  | 

63 
6i 

83 
SO 

72 
4' 

78 

44 

80 
45 

79 
57 

55 

78 
SI 

72 
10 

'* 
45 

81 
46 

19 

52 

82 
61 

79.7 
53.3 

hammono  3  nh 

MAX 
MIN 

85 
44 

84 
54 

82 
53 

R. 

56 

83 
54 

82 
58 

'  1 

62 

85 

65 

84 

59 

81 
63 

81 
50 

58 
S3 

61 
53 

75 
49 

82 
46 

82 
54 

79 

i  4 

84 

•.9 

83 
52 

B 1 
i 

73 
43 

73 
45 

8 

h< 

'-. 

5  6 

63 
60 

8 

42 

74 
42 

79 
44 

Bi 
5  3 

81 
60 

79  .4 

53-8 

LSU  BEN-HUR  EXP  SIR 

NRX 
M  I  N 

8. 
45 

8 1 
43 

83 
53 

82 

56 

83 
56 

82 
59 

R 

5  7 

83 

5g 

84 

64 

85 

6b 

84 

59 

65 
54 

60 
53 

74 

63 

84 
48 

81 

55 

-  | 

6 

83 

7  2 

82 
54 

R  | 

49 

70 
4b 

78 

se 

8  1 
64 

81 

66 

65 

63 

■'9 
51 

72 
44 

78 
47 

8 ; 
53 

81 
64 

79-6 
55  .5 

SLIOELL  HSO  RFC 

MAX 
NIN 

83 
49 

82 
50 

79 
56 

78 
57 

81 
56 

79 
60 

80 
63 

84 

84 

63 

Bl 
66 

BO 
SB 

69 
55 

61 

bb 

7b 
50 

7  9 
49 

BO 

55 

7  9 

62 

r  : 

66 

64 

57 

6. 
47 

71 
46 

76 
52 

76 

5' 

19 

6: 

Bl 

63 

79 
47 

74 

51 

76 
SO 

BO 

57 

80 
64 

78  .4 
56.4 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STRTION 

MAX 
M  I  N 

Bl 

5  2 

B 

56 

81 
58 

B : 
59 

64 

55 

62 
60 

a: 

61 

H  • 

6/ 

84 

64 

8  3 
64 

81 

55 

57 
S3 

72 

53 

76 
SS 

78 

SI 

79 
60 

e 

65 

81 

70 

83 
56 

«2 

49 

71 
47 

77 
55 

31 
65 

85 
60 

BS 
63 

Bl 
47 

75 
47 

80 
SI 

6 

81 
66 

79.  S 
57.3 

DE  OUINCT  4  N 

MAX 
MIN 

82 

52 

80 

57 

80 
60 

BO 
64 

83 
55 

81 
64 

82 
61 

84 

60 

R  | 
6."' 

6) 
64 

74 

5? 

59 
SI 

64 

51 

R . 
48 

82 
SI 

84 

58 

8  2 

57 

79 
67 

88 
49 

76 
43 

74 
41 

79 
SO 

6  • 

59 

67 
56 

86 
61 

R 

43 

75 
41 

80 
49 

3. 

5b 

82 
66 

79.9 
54.9 

DE  RIOOER 

MAX 

H. 

50 

80 
S7 

81 

62 

R 

63 

83 
58 

79 
64 

82 
i  • 

Bl 
6: 

83 
64 

82 

68 

7  ' 

52 

60 
51 

63 
50 

81 
SI 

83 
50 

84 

58 

79 
57 

77 
69 

89 
51 

76 

45 

75 

44 

79 
50 

83 

60 

87 
56 

BS 
64 

79 

40 

7S 
44 

81 
48 

B2 

=  9 

82 
65 

79.5 
56.1 

EL I2ABETH 

NAX 

BO 
S3 

BO 
52 

81 
60 

82 
64 

84 

60 

82 
61 

B2 
62 

b; 

6 : 

84 

6  1 

84 

60 

76 
52 

6  9 
50 

62 
SI 

7  9 
S4 

69 

51 

85 

56 

79 

63 

79 
69 

89 
51 

76 
45 

76 

44 

82 
48 

-4 

B 

83 

57 

87 
64 

47 

75 
42 

80 
47 

74 

-.6 

77 
59 

79  .5 
5S.4 

MACKBERRT  8  SSH 

m. . 

76 
6 : 

75 
SS 

76 
67 

79 
6  7 

80 
64 

80 
65 

78 

65 

78 
68 

R  J 
6  / 

79 
59 

74 

55 

58 

S3 

61 
52 

76 
S6 

77 
63 

77 
64 

77 
58 

79 
70 

82 
62 

92 

5  2 

72 
S3 

76 
63 

79 
63 

81 
66 

80 
65 

B 

52 

75 
55 

77 
62 

77 

E  < 

77 
71 

76.6 
62.2 

JENNINGS 

MAX 

84 
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STATE  DIV  OF  FORESTRY 
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SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
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NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
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CLARENCE  J  HOTARD  JR 
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MARGARET  E  JAMISON 
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26 

1  1  0 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL  I  A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

4  4 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

1  P 

H 

LA  DEPT  OF   NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 
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05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 
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OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

]  1 

31 

52 

92 

16 

100 
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8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLO  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 
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7161 

06 
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47 

30 
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PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
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06 
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6 

30 

42 

90 

45 
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IP 

S1ATE  DIV  OF  FORESTRY 

PLAIN  DEALING 
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1  1 
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54 

93 
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29 1 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PI  ADIJFM I  NF    ?  N 

7366 

0  8 

I BERV I LLE 

8 

30 

1  9 

9  1 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PL AQUEM I NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7  4  4  8 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

9  1 

1  3 

1 5 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PL T 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 
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8A 

8  A 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8  A 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

RnfKFFFI  1  FR   Wl  RFFIIOF 

7932 

07 
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92 

49 

4 
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g 
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5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT     mSFPH   FXP  STA 

R  1  R  i 
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78 

8A 

8  A 
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GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

6  4  05 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 
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1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

1  1 

32 

31 

93 

45 
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8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

0 1 

CADDO 

1  l 

32 

28 

93 

49 
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M  I  D 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 
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8  A 

JAMES  H  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

C 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSV1LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 
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C 

HAROLD  L  ATWELL 

SPR  I  NGH ILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  l 

33 

00 

93 

27 
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8A 

C 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

L I  V  I NGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8  90  3 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL IOu 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 

12 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1978 


STRT  I  ON 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
T  I  ME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


V  I  DAL  I  A  2 
V INTON 

WATSON  8  ENE 

WESTOALE   3  SW 

WINNFIELD  2  W 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSEO  STATIONS 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

NEW  STATIONS 

BUTTE  LA  ROSE 
CL INTON 

FRANKL INTON  6  NNW 


9357 
9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


4131 


1365 
1891 
3326 


0? 


CONCORDIA 
CALCASIEU 
L IVINCSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL  I  N 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


CLAIBORNE 


ST  MARTIN 
E  FELICIANA 
WASHINGTON 


31  35 
30  12 

30  37 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


32  57 


30  17 
30  52 
30  56 


91  26 
93  35 

90  50 
93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


93  10 


91  41 
91  01 
90  1  1 


60 
19 
85 
140 
160 
80 
220 
116 
85 


330 


5 

180 
200 


6P 
Bfi 

BA 


7fi 


H 

C  H 
CGH 


VIOALIA  FIRE  DEPT 
TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ABSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  D I  V  OF  FORESTRY 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSEO  3/31/78 


CLARENCE  J  HOTARD  JR 
KENNETH  M  CAIN 
FRED  B  ORMAN 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  T,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.  Joseph  Kxp.  Sta. 
Winnsboro 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 
Bluff  Terrace 


SOIL  COVER 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


DEGREE  OF  SLOPE 
Zero 

0.1°   to  south 

Zero 

Zero 

Level 

Zero 

Level 

Zero 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of   this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.  (These 
Precipitation  Data.) 


nts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 


unts  to  be  published  later  in  Hourly 


T    Trace,   an  amount  too  small  to 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE;      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERM I LI ON     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   


Subscription  Price:  $5  io  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 

Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HICHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE : 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


MONROE  FAA  AP 
2  STATIONS 
BIENVILLE   3  NE 
LAKE  ARTHUR   10  SH 
BIENVILLE  3  NE 


98  DATE 
42  DATE 
15.38 
•  08 

10.25  DATE 


21  < 
05 


07 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HI  NO 

(  SPEEO  -  (I.P.H.  I 
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CENTRAL 
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PRECIPITATION 
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.2 

92 

27* 

44 

5 

30 

13 

0 

0 

0 

7 

92 

2  .88 

4 

65 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

DIVISION 

72 

9 

.5 

6 

61 

1  .20 

.0 

■ 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

85 

.0 

60 

.8 

72 

9 

93 

28- 

43 

S 

25 

10 

0 

0 

0 

15 

38 

10 

25 

7 

.0 

0 

7 

5 

4 

CALHOUN  EXP  STATION 

83 

.  1 

60 

.4 

71 

8 

1  ■  1 

94 

21 

42 

5 

32 

8 

0 

0 

0 

7 

60 

2  .29 

3 

35 

7 

.0 

0 

8 

3 

HOMER  EXP  STAT  ION 

83 

.9M 

60 

.7M 

72 

3M 

92 

26. 

44 

5 

21 

1  2 

0 

0 

0 

5 

78 

2 

21 

7 

.0 

0 

7 

3 

MONROE  FAA  AP 

86 

.4 

66 

.9 

76 

7 

3.4 

98 

21. 

47 

5 

22 

1 5 

0 

0 

0 

g 

33 

4  .54 

3 

68 

7 

.0 

0 

7 

5 

MONROE  NLU 

83 

■  5 

60 

.7 

72 

1 

97 

28 

45 

5 

29 

9 

0 

0 

0 

1 0 

45 

4 

12 

7 

.0 

0 

1  0 

7 

4 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

64 

.1 

60 

.8 

72 

5 

.3 

94 

28* 

45 

5 

29 

12 

0 

0 

0 

6 

62 

2  .57 

4 

60 

7 

.0 

0 

6 

4 

3 

HlNNFIELO  2  W 

85 

.7 

61 

.0 

73 

4 

.0 

93 

27 

44 

5 

IS 

12 

0 

0 

0 

7 

34 

1  .59 

2 

60 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

73 

1 

.4 

9 

21 

3.83 

■  0 

■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

85 

.8 

63 

.3 

74 

6 

1  .0 

97 

26 

46 

5 

1  4 

12 

0 

0 

0 

56 

8  .90 

6 

25 

7 

.0 

0 

7 

6 

4 

EPPS  6  W 

83 

.0 

63 

.1 

73 

1 

96 

28 

48 

5 

26 

1  0 

0 

0 

0 

1  0 

84 

2 

70 

7 

.0 

0 

1 1 

8 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

82 

.8M 

63 

■  0 

72 

9M 

. 

.8 

95 

28 

48 

5 

1  3 

J? 

.0 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

82 

.9 

63 

.9 

73 

4 

.2 

94 

28 

50 

5 

1  1 

8 

0 

0 

0 

Q 

39 

3  .56 

3 

8  0 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

TALLULAH 

82 

.5 

62 

•  0 

72 

3 

.  l 

95 

28 

45 

S 

23 

8 

0 

0 

0 

1 1 

52 

6  .90 

3.20 

7 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

H I NNSBORO 

84 

.6 

62 

.5 

73 

6 

.2 

95 

28 

46 

5 

21 

12 

0 

0 

0 

28 

3  .65 

4 

OS 

7 

.0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

73 

3 

- 

.  1 

n 

S.8S 

.0 

■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

84 

.9 

59 

■  8 

72 

4 

96 

21 

45 

1  4 

30 

12 

0 

0 

0 

(. 

2 

43 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

CONVERSE 

84 

.9 

59 

.3 

72 

1 

92 

29. 

46 

14. 

28 

1  2 

0 

0 

0 

1  0 

85 

29 

.0 

0 

6 

4 

0 

LEESVILLE 

87 

.0 

60 

.8 

73 

9 

.7 

95 

29. 

47 

5 

20 

1 4 

0 

0 

0 

1 

56 

-  3.93 

53 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

MANY 

84 

.7 

S9 

.7 

72 

2 

92 

27. 

45 

1  4  . 

29 

1 2 

0 

0 

0 

2 

32 

59 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

NATCHITOCHES 

86 

.  1 

63 

.  1 

74 

6 

■  5 

96 

29 

50 

5. 

21 

i  4 

0 

0 

0 

4 

77 

-  1.12 

1 

07 

29 

.0 

0 

6 

5 

2 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

66 

.4 

61 

.4 

73 

9 

95 

16 

45 

4 

19 

13 

0 

0 

0 

2 

77 

1 

15 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

73 

2 

.  1 

3 

35 

-  2.53 

.0 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

85 

■  0 

63 

.8 

74 

4 

93 

21 

51 

5 

1  4 

1 2 

0 

0 

0 

4 

54 

1 

45 

7 

.0 

0 

1  0 

4 

1 

BELAH  F I  RE  TOWER 

86 

.4 

63 

.5 

75 

0 

95 

26. 

48 

5 

1  I 

1 5 

0 

0 

0 

6 

48 

3 

SO 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

BOYCE   3  WNW 

87 

■  3 

64 

.2 

75 

6 

94 

21. 

51 

5> 

S 

1 5 

0 

0 

0 

* 

1 

59 

7 

.0 

0 

5 

4 

2 

BUNK  I E 

86 

,0 

63 

.5 

74 

8 

•  6 

95 

28 

51 

6> 

16 

15 

0 

0 

0 

-  3.14 

1 

15 

21 

■  0 

0 

7 

2 

2 

GRAND  COTEAU 

86 

.7 

66 

.6 

76 

7 

93 

27 

51 

4 

3 

10 

0 

0 

0 

.28 

1 

59 

7 

.0 

0 

6 

5 

2 

HINESTON  4  NNE 

85 

.7 

60 

.5 

73 

I 

94 

29. 

46 

5 

20 

1  2 

0 

0 

0 

2 

81 

1 

01 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

65 

.0 

63 

.  3 

74 

2 

93 

28* 

5  I 

6« 

12 

1  1 

0 

0 

0 

6 

87 

2 

01 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

83 

.6 

62 

.9 

73 

4 

91 

21. 

49 

5 

17 

9 

0 

0 

0 

85 

3 

-0 

0 

8 

3 

0 

MAMOU   4  S 

67 

•  6 

67 

.6 

77 

7 

94 

28 

50 

4 

3 

16 

0 

0 

0 

1 

75 

1 

35 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

MELVILLE 

85 

.5 

64 

.9 

75 

2 

■  8 

93 

27 

SI 

4 

7 

1 3 

0 

0 

0 

4 

23 

-   I  .22 

1 

60 

8 

.0 

0 

4 

4 

2 

NEW  ROADS  S  ESE 

65 

.4 

64 

■  8 

75 

1 

93 

28 

S3 

14« 

4 

7, 

0 

0 

0 

3 

12 

8 

•  0 

0 

5 

4 

2 

OLO  RIVER  LOCK 

64 

.3 

61 

.9 

73 

1 

93 

22 

44 

5 

1  1 

8 

0 

0 

0 

4 

43 

32 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

OLLA  3  SSW 

64 

.5 

60 

.6 

72 

6 

93 

26 

45 

5 

23 

10 

0 

0 

0 

9 

02 

3 

90 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

WOODWORTH  2  SE 

86 

.1 

63 

.3 

74 

7 

94 

29« 

49 

5» 

13 

0 

0 

0 

2 

05 

-  3.79 

78 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

01  VISION 

74 

7 

.6 

4 

65 

-   1  .04 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

86 

.0 

63 

■  8 

74 

9 

.6 

95 

28 

50 

5 

6 

1 2 

0 

0 

0 

7 

61 

3. 

27 

18 

.0 

0 

4 

3 

3 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

86 

■  1 

67 

•  I 

76 

6 

1 .8 

95 

27 

54 

5* 

2 

13 

0 

0 

0 

7 

43 

3.04 

3. 

58 

7 

.0 

0 

S 

3 

2 

BOGAL  USA 

85 

.4 

63 

9 

74 

7 

.1 

95 

28 

50 

5 

7 

12 

0 

0 

0 

6 

67 

1  .68 

2. 

27 

3 

.0 

0 

6 

5 

1 

CLINTON  5  SE 

84 

•  3 

64 

.  1 

74 

2 

■  6 

92 

28 

50 

5 

5 

6 

0 

0 

0 

7 

93 

3.17 

3. 

43 

8 

.0 

0 

s 

3 

3 

COVINOTON  4  NNW 

85 

.5 

63 

.4 

74 

5 

.4 

93 

28 

50 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

9 

8  2 

4  .97 

5. 

10 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

FRANKL INTON  3  SW 

85 

.3 

62 

.4 

73 

9 

94 

27 

48 

5 

4 

1 1 

0 

0 

0 

7 

0  2 

1  . 

92 

26 

.0 

0 

8 

5 

3 

HAMMOND  3  NW 

84 

■  6 

63 

.7 

74 

2 

■  0 

94 

28 

48 

I  4 

3 

6 

0 

0 

0 

7 

45 

2  .63 

3. 

00 

3 

•  0 

0 

6 

4 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

85 

.1 

64 

.6 

74 

9 

93 

28 

53 

14. 

6 

5 

0 

0 

0 

9 

44 

5. 

97 

3 

.0 

a 

7 

2 

2 

SL IDELL  WSO  RFC 

84 

.4 

65 

.0 

74 

7 

93 

26 

54 

15* 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

16 

5. 

4H 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

74 

7 

.7 

7. 

97 

3  .09 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

67 

.4 

66 

.5 

77 

C 

94 

29. 

50 

4 

6 

lb 

0 

0 

0 

2. 

51 

-  2.52 

1  . 

65 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

OE  0U1NCY  4  N 

87 

.3 

63 

.6 

75 

5 

95 

28. 

46 

4 

IS 

17 

0 

0 

0 

1  . 

2  2 

-  4  .50 

65 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

ST  AT  ION 

S  5 
£  — 

*  a 

S  5 
«  1 

a  F 

o 
S 
> 

%  s 

«-  z 
a  c 
S  * 

£ 

w 
a 

o 

w 
a 

NO 

M 

OATS 

a 
o 

.  « 

3  O 
a  r 
i.  * 

a 

s 

a 
S 

a 

SNOH. 

SLCET 

NO. 

II 

OATS 

MAX  . 

KIN. 

a 
o 

-  o 
o  o 

.  S 

CO  < 

1 

- 

| 

s 

o 

a 

5 

*« 

u 

»• 

'-  3 

'« 

1  • 

OE  RIODER 

86.3 

63.5 

74.9 

95 

29- 

47 

4 

17 

ta 

0 

0 

a 

2.86 

1  .60 

30 

.0 

0 

5 

1 

EL I2ABETH 

es.s 

63.8 

74  .7 

•  6 

94 

16 

4  9 

4 

14 

i  ? 

0 

0 

0 

2.28 

-  3.53 

.83 

18 

■  0 

0 

s 

? 

0 

HACKBERRY  8  SSH 

8S .  3 

69  ■  2 

77.3 

2.2 

92 

26 

50 

4 

7 

3 

5 

.  1  I 

-   4  .25 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

JENNINGS 

88.5 

66.4 

77.5 

2.2 

96 

28 

49 

4 

9 

1  .28 

-  4.61 

.62 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAKE   ARTHUR   10  SH 

64  .8 

68.2 

76.5 

1  .3 

91 

28 

50 

s- 

B 

, 

■  08 

-  5.29 

•  04 

12- 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CHARLES  MSO  AP 

87  .7 

65  .9 

76  .6 

1  .6 

93 

27 

49 

4 

2 

i  > 

0 

0 

0 

.  34 

-  4  .72 

.  16 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

08ERL IN  F IRE  TOHER 

66  .8 

65  -0 

75  .9 

94 

29* 

46 

4 

g 

IS 

a 

0 

0 

4  •  35 

2  -  34 

18 

.0 

0 

4 

2 

2 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

64  .6H 

67 .  9M 

76 .  3H 

90 

28 

50 

4 

5 

i 

u 

0 

0 

.53 

.26 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

VERHIL ION  LOCK 

84.1 

66  .8 

75  .5 

90 

28* 

52 

5. 

4 

2 

0 

0 

0 

2.11 

•  90 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

D 1 V  I S 1  ON 

76.2 

1  .4 

1  .61 

-  3.68 

.0 

•       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

85  -6 

65  .7 

75  .7 

•  8 

93 

28 

52 

4 

4 

g 

Q 

o 

Q 

5  .78 

•  89 

1  63 

8 

.0 

0 

6 

4 

4 

F  RANKL I N   3  NM 

66.5 

67.9 

77.2 

2.0 

92 

27. 

S3 

4 

1 

5 

4  .93 

.47 

2.28 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

JEANERETTf.  EXP  STA 

85.7 

66.8 

76.3 

92 

28. 

52 

14. 

2 

4  .10 

-  .62 

2.25 

8 

.0 

0 

5 

j 

1 

LAFAYETTE  r AA  AP 

86  •  3 

69  .0 

77  .7 

2 . 7 

92 

27 

53 

4 

2 

9 

0 

0 

11 

4  .22 

.95 

1  .60 

3 

.0 

0 

3 

1 

3 

HORGAN  CITT 

84-7 

67  .0 

75  .9 

.0 

9 1 

28* 

53 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

8.67 

3  .86 

2  .60 

8 

■  0 

0 

9 

4 

3 

NEH   IBERIA  S  NH 

86  . 0 

67  .5 

76  .8 

92 

28 

52 

|  4 

1 

_ 

Q 

Q 

9-63 

3  .94 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

01  VIS  ION 

76.6 

1  .5 

6.22 

1  .30 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVlLLE  HSO 

83.5 

68.2 

75.9 

89 

27. 

57 

5 

0 

0 

0 

0 

D 

I  .77 

1 .32 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

OELTA-BRETON  ml  reff 

81  .1 

66.7 

73.9 

87 

28< 

58 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

.65 

■  S3 

4 

■  0 

0 

1 

1 

0 

OONALOSONVILLE 

85.0 

66  .9 

76  .0 

•  0 

92 

28 

54 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

6.13 

1  .95 

1  8 

•  0 

0 

9 

S 

1 

GALL  I ANO 

84  .4 

68.6 

76-5 

91 

28 

57 

s. 

0 

2 

0 

0 

0 

2.02 

.77 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

HOUMA 

85  .8 

68.2 

77.0 

1  .6 

93 

28 

55 

4 

0 

6 

0 

0 

0 

3.05 

-   I  .74 

•  88 

9 

•  0 

0 

5 

3 

0 

NEM  ORLEANS  HSMO  AP  R 

86.5 

67.3 

76.9 

1  .8 

94 

27 

54 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

9.72 

5.52 

6.25 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

87.2 

70.5 

78.9 

3.3 

94 

27. 

59 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

12.61 

8.45 

9.31 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

PARADIS  7  S 

84.4 

67.1 

75.8 

91 

21 

56 

5. 

1 

2 

0 

0 

0 

7.15 

2.26 

6.05 

3 

.0 

0 

3 

? 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

86.1 

68.0 

77.1 

92 

30 

58 

5 

0 

7 

Q 

0 

0 

3.91 

2.95 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

RESERVE 

85. OM 

65.211 

75. 1M 

-     .  1 

94 

28 

55 

S 

2 

4 

0 

0 

0 

9.93 

5.03 

4.74 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

SAINT  BERNARO 

8S.7 

66.8 

76.3 

92 

27 

55 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

10-04 

6.05 

3 

.0 

0 

6 

4 

3 

THI800AUX 

87.0 

67.5 

77.3 

2.5 

93 

26« 

55 

4 

0 

1 1 

0 

0 

0 

9.82 

4.16 

4.55 

4 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

76.4 

.9 

6.40 

I  .92 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GLOSTER    t  U 
HANNA  3  S 
MOSS TON 
KE ITHVILLE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOEN 

MOORINQSPORT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

REO  Riv  VALLEY  EXP  S 

ROOESSA 

SHREvEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT  WSO  AP 


MORI 


CENTRAL 


BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
flUSTON 

RUSTON-LA   TECH  UNIv 

SPEARSVILLE  FIRE  TQWEi 
STERL INGTON 
MINNFIELO  2  M 

WINONA   FIRE  TOWER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PRQVIOENCE 

OAK  GROVE  2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORC 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL  0! 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
60YCE   3  WMW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINEST3N  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  L EE  EXP  STA 

MAMOU  A  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

OLD  RIvER  LOCK 

9LL A  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VIDAL IA  2 


WOBDwGBTi 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
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71 

4 

-'0 

71 

63.3 

LSU  DEAN  LEE   EXP  STA 

MAX 

62 

86 

69 

59 

70 

6  1 

60 

76 

84 

82 

65 

82 

84 

8!! 

63 

91 

65 

79 

6  1 

83  8 

niN 

67 

59 

56 

50 

49 

55 

68 

72 

66 

55 

6  3 

65 

58 

6. 

61 

b. 

68 

6  4 

6  b 

66 

65 

65 

65 

6b 

6  ' 

67 

0  ■ 

44 

4 

62-9 

mamou  *  S 

MAX 

85 

66 

75 

73 

86 

64 

78 

85 

86 

87 

66 

86 

86 

66 

40 

92 

69 

90 

94 

87  8 

MIN 

72 

56 

62 

50 

54 

65 

72 

73 

74 

57 

b5 

'0 

68 

4 

4 

64 

4  6 

•  4 

74 

1  3 

12 

4  4 

01 

'0 

74 

'0 

■4 

72 

It 

72 

69 

67  .6 

MEL  V  1  LLE 

MAX 

62 

85 

75 

71 

7| 

84 

82 

77 

63 

88 

80 

76 

84 

80 

84 

91 

90 

69 

89 

4  ' 

90 

90 

69 

90 

93 

91 

90 

9  0 

9  0 

85  .5 

MIN 

68 

64 

63 

51 

52 

63 

63 

71 

68 

55 

52 

66 

65 

3  9 

6 

6  6 

65 

62 

69 

70 

68 

6  ' 

66 

68 

69 

6  9 

69 

70 

71 

64 

64.9 

NEW  ROODS  5  ESE 

MAX 

85 

88 

76 

72 

72 

82 

84 

77 

8  3 

85 

6  5 

83 

86 

B5 

6b 

92 

82 

80 

89 

93 

91 

9  4 

"9 

85 . 4 

NIN 

67 

66 

66 

53 

53 

60 

70 

67 

70 

57 

60 

64 

67 

5  3 

61 

61 

63 

6  4 

69 

4  4 

10 

68 

6  1 

67 

66 

se 

69 

10 

6  1 

6  8 

64  .8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

80 

87 

72 

69 

71 

81 

79 

78 

62 

84 

86 

83 

84 

64 

86 

87 

84 

18 

88 

90 

91 

93 

66 

89 

90 

90 

92 

90 

"0 

4', 

84.3 

MIN 

71 

63 

61 

52 

44 

54 

68 

70 

65 

S4 

54 

59 

62 

54 

50 

54 

61 

Bl 

62 

68 

68 

B6 

66 

64 

65 

68 

6  6 

69 

..8 

6  6 

6  8 

61  .9 

OLLfl  3  SSH 

Hfll 

83 

89 

67 

58 

69 

83 

79 

76 

85 

64 

87 

86 

86 

81 

84 

91 

81 

71 

90 

90 

91 

92 

4  ' 

69 

89 

90 

91 

93 

4  0 

46 

88 

84  .5 

MIN 

65 

54 

52 

52 

45 

61 

65 

66 

6  0 

52 

57 

65 

56 

49 

55 

60 

6  < 

Bl 

65 

64 

6  ' 

66 

64 

66 

65 

6  6 

56 

69 

BE 

6  1 

66 

60-6 

HOOOHORTH  2  SE 

MAX 

64 

R4 

70 

60 

74 

84 

81 

78 

81 

85 

87 

6  4 

86 

84 

86 

94 

87 

64 

92 

93 

92 

93 

4  1 

90 

92 

91 

90 

93 

94 

44 

90 

86.  1 

MIN 

67 

59 

56 

49 

49 

54 

62 

71 

66 

56 

60 

B6 

59 

55 

60 

63 

6 

64 

70 

67 

67 

66 

6  b 

68 

68 

6  ' 

bR 

70 

b8 

B9 

6  1 

63.3 

ERST   CENTRAL  06 

AMI  TE 

MAX 

8  4 

67 

76 

7  j 

72 

84 

83 

77 

83 

87 

87 

85 

86 

86 

85 

92 

84 

7S 

89 

91 

92 

90 

88 

90 

92 

92 

95 

91 

... 

9i 

86  0 

MIN 

69 

69 

66 

54 

50 

61 

69 

70 

71 

SS 

5  9 

6; 

61 

3 

62 

6  ■ 

64 

65 

6  9 

68 

67 

6  6 

66 

67 

67 

64 

68 

67 

6  ' 

67 

63-8 

BATON  ROUGE  MSO  AP 

MAX 

66 

77 

71 

72 

6  | 

84 

79 

83 

86 

86 

84 

85 

85 

84 

91 

84 

79 

eo1 

92 

90 

87 

90 

90 

90 

95 

93 

91 

86  1 

MIN 

10 

68 

59 

54 

54 

67 

73 

74 

65 

56 

63 

70 

68 

61 

67 

66 

66 

71 

72 

'1 

71 

64 

68 

69 

h4 

71 

71 

71 

ro 

7  0 

67.1 

nnr.Qi  ii^o 

DUU"L U3n 

85 

86 

69 

70 

83 

79 

83 

86 

86 

84 

81 

69 

62 

1  ! 

95 

in 

90 

85  4 

n :  N 

68 

69 

65 

56 

50 

53 

67 

71 

69 

54 

56 

61 

66 

58 

60 

61 

65 

68 

6  9 

69 

6  8 

6  8 

6  6 

67 

,.H 

69 

6  6 

4  6 

6  9 

63.9 

III"1 U1    3  Jt 

82 

66 

73 

79 

69 

81 

80 

76 

81 

84 

85 

83 

83 

82 

82 

69 

8  0 

74 

86 

91 

91 

91 

88 

86 

89 

48 

88 

92 

90 

64 

90 

84  3 

MIN 

61 

68 

6  6 

S3 

50 

66 

69 

68 

68 

55 

60 

63 

65 

S3 

60 

60 

66 

64 

68 

72 

66 

66 

6  6 

65 

65 

B6 

69 

69 

'0 

67 

67 

64.1 

COVlNCTQN   4  NNH 

76 

67 

86 

85 

4  1 

90 

85 

6  ' 

83 

89 

89 

88 

4  0 

93 

4. 

4 

87 

85  S 

MIN 

67 

E  6 

62 

56 

56 

60 

73 

'5 

70 

52 

56 

65 

69 

SO 

5 

S9 

66 

65 

70 

67 

bl 

65 

b  3 

4  6 

65 

65 

66 

66 

62 

64 

67 

63.4 

FRANKLlNTON  3  SH 

MAX 

87 

68 

72 

81 

7S 

83 

86 

88 

6  5 

86 

8b 

82 

93 

82 

75 

8B 

90 

90 

91 

48 

4  4 

9 1 

90 

94 

89 

40 

92 

91 

85 . 3 

MIN 

69 

64 

60 

52 

48 

6  2 

72 

74 

BO 

53 

57 

6b 

56 

51 

55 

60 

63 

63 

68 

Kb 

66 

65 

60 

6  6 

65 

6  2 

B5 

67 

44 

68 

66 

62.4 

HAMMOND   3  NM 

MAX 

84 

87 

75 

69 

72 

81 

80 

77 

80 

86 

86 

82 

84 

4.. 

84 

91 

4 

78 

66 

B6 

91 

90 

84 

48 

89 

88 

89 

94 

44' 

89 

910 

84.6 

MIN 

68 

69 

65 

54 

5  9 

64 

71 

72 

70 

53 

57 

87 

66 

48 

SO 

61 

64 

6  0 

68 

b  ' 

68 

65 

G  < 

66 

6S 

65 

67 

62 

44 

68 

67 

63.7 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

83 

87 

78 

71 

70 

81 

83 

79 

82 

85 

85 

8  2 

84 

84 

83 

89 

87 

81 

89 

44 

92 

89 

4  4 

98 

89 

88 

90 

93 

90 

6  9 

90 

85.  1 

MIN 

67 

68 

66 

53 

54 

62 

61 

72 

74 

56 

61 

64 

69 

5  3 

60 

64 

6  3 

66 

71 

b8 

6  9 

64 

4b 

66 

66 

6  4 

68 

68 

68 

65 

65 

64.6 

SL I  DELL  MSO  RFC 

MAX 

83 

67 

78 

74 

70 

8  0 

78 

77 

8! 

85 

84 

61 

66 

60 

83 

89 

80 

8  0 

84 

68 

4  9 

89 

88 

89 

BB 

9  7 

89 

93 

48 

69 

8  4 

84.4 

MIN 

6b 

70 

68 

57 

54 

66 

70 

1  ! 

7  0 

56 

69 

60 

69 

S4 

54 

65 

66 

65 

68 

b  , 

70 

68 

65 

67 

68 

6  ' 

6  9 

70 

6  b 

67 

69 

6S.0 

DUU 1 MMt  5  '                             U / 

CROHLET   Exp  STATION 

44 

6  1 

90 

91 

9  0 

90 

40 

92 

91 

89 

9" 

90 

9  ' 

93 

94 

94 

92 

MIN 

6  4 

66 

6: 

50 

S3 

64 

73 

73 

) 

60 

t,  i 

6  1 

67 

55 

50 

66 

67 

66 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

7  0 

70 

70 

7  0 

69 

69 

66.  S 

OE   QU  I  NC  f   4  N 

79 

67 

87 

90 

84 

86 

87 

89 

94 

91 

90 

92 

4  0 

9  3 

92 

9  0 

90 

9 ; 

94 

95 

9S 

94 

9" 

91 

67  3 

-  N 

68 

62 

55 

46 

60 

65 

68 

74 

67 

53 

63 

72 

59 

54 

60 

64 

b 

69 

64 

67 

68 

6  ' 

69 

63 

64 

63 

68 

•4 

68 

65 

63.6 

OE  R I  DOE  R 

87 

89 

83 

86 

86 

66 

93 

68 

85 

91 

9  3 

93 

9 1 

89 

6  9 

90 

9  0 

9 

95 

95 

6  6 

89 

86  3 

MIN 

68 

BO 

55 

47 

59 

68 

74 

Bl 

55 

61 

71 

58 

60 

51 

61 

86 

68 

71 

66 

66 

B6 

67 

67 

6  1 

67 

67 

6  ■ 

6  ' 

66 

63-5 

EL  1 2ABE  TH 

B  * 

87 

83 

87 

83 

68 

94 

44 

83 

91 

91 

93 

92 

69 

92 

92 

86 

90 

93 

91 

91 

85  S 

MIN 

72 

60 

56 

49 

51 

63 

'4 

B  1 

56 

BS 

70 

61 

55 

55 

6S 

67 

64 

68 

68 

66 

67 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

66 

68 

66 

63- 8 

HACKBERRT  8  SSH 

79 

6? 

1 8 

87 

89 

84 

86 

86 

90 

91 

89 

90 

87 

90 

92 

69 

91 

89 

88 

MIN 

72 

67 

6  0 

SO 

58 

7.' 

75 

74 

'  3 

68 

69 

'4 

69 

60 

73 

16 

71 

•o 

71 

69 

6  4 

69 

65 

66 

72 

73 

73 

74 

76 

69.2 

JENN 1 NGS 

85 

6  8 

72 

65 

6  4 

87 

6  4 

94 

9  | 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

94 

94 

96 

94 

MIN 

70 

66 

62 

49 

5  0 

55 

75 

74 

72 

V\ 

62 

6  6 

68 

55 

62 

71 

71 

73 

67 

71 

ii: 

7  0 

70 

70 

71 

72 

71 

64 

6  4 

66.4 

LAKE  ARTHUR  10  SM 

80 

82 

80 

65 

87 

89 

86 

BS 

66 

87 

89 

89 

89 

88 

6  1 

87 

6  9 

90 

91 

89 

89 

( 

MIN 

72 

70 

62 

50 

50 

E  : 

75 

?S 

"4 

67 

65 

(  9 

68 

51 

62 

70 

72 

(0 

1  i 

73 

76 

72 

72 

72 

'3 

73 

'1 

vi 

n 

68.2 

LAKE    CHARLES  MSO  HP 

84 

76 

76 

65 

8  | 

82 

90 

91 

88 

44 

90 

90 

91 

91 

91 

9  0 

8  9 

92 

9  3 

91 

9' 

91 

87  7 

MIN 

70 

66 

53 

49 

66 

69 

74 

74 

65 

59 

65 

'4 

62 

66 

62 

62 

69 

70 

70 

67 

67 

67 

44 

7  0 

69 

67 

68 

69 

6  9 

69 

6  4 

65.9 

OBERL IN  F IRE  TONER 

MAX 

62 

88 

72 

65 

74 

85 

61 

78 

BS 

66 

87 

85 

86 

88 

4  4 

94 

90 

68 

91 

9  4 

9. 

92 

91 

94 

91 

9  1 

9! 

93 

94 

4". 

91 

86.8 

MIN 

71 

62 

SB 

46 

S3 

62 

72 

73 

70 

56 

64 

73 

62 

52 

57 

68 

66 

65 

73 

70 

6i 

67 

66 

6  1 

67 

68 

68 

69 

44 

6  ' 

67 

6S.0 

ROCKEFELLER  ML  REFUOE 

MAX 

80 

62 

81 

71 

75 

81 

81 

82 

81 

87 

6  | 

83 

88 

8  1 

85 

BS 

4b 

88 

88 

89 

87 

6* 

87 

88 

88 

90 

66 

88 

87 

84.6 

M  I  N 

70 

74 

64 

50 

59 

70 

74 

74 

73 

61 

70 

46 

64 

69 

70 

70 

66 

68 

70 

71 

10 

70 

B9 

70 

71 

66 

70 

67.9 

vermilion  lock 

MAX 

78 

62 

6.' 

74 

74 

79 

80 

8  0 

8. 

66 

B3 

84 

84 

86 

BS 

86 

86 

82 

83 

6  ' 

4 

89 

BE 

6  b 

86 

4H 

46 

90 

84 

87 

6  k 

84  .  1 

NIN 

70 

72 

6? 

S2 

5? 

63 

73 

13 

73 

61 

62 

66 

70 

55 

66 

75 

6  9 

6  9 

68 

72 

6  9 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

44 

66.8 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE  2  SM 

MAX 

62 

86 

75 

72 

73 

82 

83 

81 

81 

81 

64 

6  ■ 

87 

86 

84 

90 

6  ' 

44 

89 

9 

91 

91 

89 

66 

89 

"4 

g 

93 

90 

69 

i 

85.6 

NIN 

B6 

6  6 

6  ' 

52 

54 

63 

70 

70 

72 

59 

6  1 

BS 

70 

55 

62 

65 

66 

66 

70 

6  9 

68 

67 

6 

B  1 

67 

68 

6  9 

69 

89 

6  9 

.,4 

65.7 

FRANKLIN   3  NM 

NAX 

86 

85 

78 

74 

BS 

82 

79 

82 

48 

88 

82 

60 

84 

66 

96 

86 

64 

0  4 

89 

9  0 

64 

89 

"4 

64 

90 

9'1 

40 

90 

9 

9' 

Bl 

86.5 

NIN 

72 

6  9 

B2 

S3 

57 

66 

73 

75 

73 

63 

6  0 

74 

71 

BS 

.,4 

67 

BS 

'  4 

70 

49 

6  4 

69 

70 

'  9 

70 

69 

7  1 

70 

73 

71 

6  9 

67.9 

JEONERETTE  E«P  STB 

MAX 

B2 

6  6 

80 

77 

74 

as 

82 

B3 

8  0 

87 

4  4 

80 

84 

85 

86 

88 

B6 

8  ' 

ee 

88 

4  0 

89 

88 

44 

88 

64 

64 

92 

91 

Bt 

6  | 

8S.7 

NIN 

B9 

7  0 

69 

53 

5? 

58 

72 

73 

78 

62 

E  3 

68 

71 

62 

6  0 

66 

t  g 

BE 

70 

70 

70 

68 

6  9 

.  g 

69 

69 

71 

70 

70 

6  9 

6  9 

66.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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STRT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

a 

t 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

tr 

LAFAYETTE  F  AA  AP 

HAM 

at 

79 

76 

73 

84 

81 

79 

83 

86 

87 

82 

84 

86 

85 

89 

88 

90 

69 

90 

9  1 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

92 

91 

91 

89 

90 

86 

.3 

HIN 

71 

70 

59 

53 

55 

68 

74 

75 

68 

60 

64 

74 

63 

58 

64 

67 

68 

76 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

71 

74 

72 

73 

69 

.0 

MORGAN  C I T  T 

MAX 

ei 

83 

87 

76 

72 

82 

81 

79 

61 

84 

85 

62 

84 

84 

62 

85 

66 

66 

87 

89 

91 

88 

88 

87 

87 

89 

89 

91 

90 

88 

61 

84 

.7 

MIN 

6B 

70 

71 

54 

S3 

57 

69 

73 

73 

67 

62 

63 

72 

63 

63 

64 

68 

66 

70 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

67 

.0 

NEW   IBERIA  S  NH 

MAX 

83 

65 

80 

75 

75 

65 

63 

80 

83 

87 

86 

87 

82 

83 

84 

89 

65 

89 

89 

91 

91 

90 

8S 

88 

89 

69 

89 

92 

90 

90 

67 

86 

•  0 

■          ■  « 

MIN 

71 

71 

68 

53 

55 

65 

74 

74 

71 

64 

63 

62 

68 

52 

60 

67 

68 

67 

73 

71 

70 

68 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

67 

.5 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV 1 LLE  HSO 

MUX 

82 

62 

78 

72 

77 

84 

82 

84 

80 

81 

79 

83 

87 

82 

62 

82 

66 

85 

81 

86 

86 

86 

86 

85 

86 

69 

89 

67 

66 

66 

87 

63 

.5 

MIN 

71 

70 

69 

61 

57 

68 

71 

73 

69 

65 

61 

67 

70 

67 

66 

71 

69 

70 

70 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

67 

70 

71 

68 

.2 

DELTA-BRETON  HL  REFF 

ham 

78 

78 

81 

76 

69 

75 

81 

83 

78 

79 

79 

79 

80 

82 

79 

77 

78 

84 

63 

81 

8b 

84 

84 

84 

84 

65 

87 

87 

85 

84 

85 

81 

.1 

MIN 

67 

67 

69 

62 

58 

64 

68 

68 

67 

65 

63 

67 

66 

63 

6S 

69 

66 

69 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

67 

69 

68 

70 

69 

66 

.7 

OONALDSONV I L  L  E 

MA* 

83 

87 

77 

71 

72 

82 

82 

80 

8  3 

85 

85 

86 

85 

85 

84 

88 

88 

85 

88 

89 

90 

67 

85 

85 

69 

86 

87 

92 

9  1 

88 

89 

85 

■  0 

MIN 

66 

69 

68 

54 

55 

61 

71 

72 

7S 

63 

62 

65 

71 

64 

61 

62 

65 

66 

67 

70 

69 

69 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

74 

73 

66 

.9 

GALL IANO 

MAX 

82 

82 

82 

72 

73 

81 

80 

80 

81 

62 

83 

82 

85 

66 

83 

86 

86 

67 

87 

89 

90 

64 

89 

89 

89 

88 

89 

91 

89 

88 

80 

84 

.4 

MIN 

58 

65 

69 

57 

57 

68 

75 

76 

76 

64 

60 

67 

76 

61 

66 

69 

69 

69 

73 

73 

69 

67 

66 

68 

75 

65 

70 

72 

78 

74 

74 

68 

.6 

HOUMA 

MAX 

8  3 

85 

84 

77 

73 

83 

62 

80 

82 

84 

84 

81 

66 

86 

65 

87 

87 

88 

89 

90 

92 

91 

90 

88 

90 

86 

89 

93 

89 

87 

88 

85 

-8 

niN 

68 

72 

74 

55 

57 

66 

74 

75 

74 

64 

60 

65 

73 

59 

61 

69 

69 

69 

72 

70 

69 

66 

70 

69 

72 

69 

71 

71 

69 

69 

72 

68 

■  2 

NEW  ORLEANS  HSflO  AP 

MAX 

91 

84 

78 

74 

83 

85 

80 

82 

6  5 

86 

83 

86 

86 

83 

92 

88 

83 

66 

87 

88 

89 

91 

90 

91 

90 

90 

94 

89 

90 

88 

90 

86 

.5 

M  I  N 

1b 

73 

65 

58 

54 

70 

75 

76 

66 

59 

58 

70 

65 

62 

63 

65 

68 

70 

67 

67 

64 

70 

68 

70 

72 

69 

73 

72 

66 

67 

68 

67 

•  3 

N  0  AOBON  HSFO  CI 

MAX 

87 

60 

78 

74 

84 

84 

BO 

81 

85 

87 

84 

87 

86 

83 

92 

88 

83 

91 

92 

94 

93 

92 

89 

91 

92 

91 

94 

92 

91 

91 

87 

87 

.2 

MIN 

73 

73 

66 

60 

59 

71 

77 

76 

68 

65 

64 

71 

70 

64 

66 

68 

69 

69 

74 

75 

73 

70 

71 

73 

74 

73 

76 

77 

70 

73 

74 

70 

•  S 

PARADIS  7  S 

MAX 

87 

66 

77 

72 

75 

74 

60 

60 

80 

83 

80 

84 

84 

84 

88 

88 

86 

66 

B7 

90 

89 

69 

87 

87 

87 

87 

91 

88 

86 

86 

88 

84 

.4 

MIN 

66 

71 

67 

56 

56 

67 

67 

74 

69 

62 

60 

71 

73 

59 

59 

65 

69 

67 

71 

69 

70 

67 

72 

70 

73 

68 

70 

70 

66 

67 

68 

67 

■  1 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

87 

65 

79 

75 

80 

84 

64 

65 

63 

63 

82 

87 

82 

80 

87 

66 

88 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

88 

88 

90 

90 

88 

90 

92 

89 

86 

.1 

MIN 

72 

70 

67 

59 

S8 

70 

64 

73 

7  0 

65 

59 

70 

66 

64 

64 

70 

67 

68 

72 

72 

72 

67 

68 

68 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

70 

68 

■  0 

RESERVE 

MAX 

83 

88 

79 

72 

72 

80 

80 

83 

81 

85 

84 

62 

83 

82 

86 

69 

88 

84 

86 

89 

89 

90 

89 

87 

88 

88 

94 

93 

89 

BS 

.0 

M  !  N 

S7 

69 

66 

56 

55 

65 

70 

71 

70 

59 

60 

66 

58 

56 

59 

65 

66 

65 

70 

69 

70 

68 

68 

66 

68 

69 

68 

67 

68 

65 

.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

88 

80 

80 

78 

80 

81 

81 

85 

82 

84 

80 

87 

85 

81 

90 

89 

86 

87 

88 

90 

90 

90 

87 

87 

88 

90 

92 

87 

88 

88 

88 

8S 

.7 

min 

70 

69 

66 

57 

55 

68 

66 

73 

69 

62 

60 

66 

73 

61 

65 

67 

68 

65 

71 

69 

68 

66 

65 

68 

70 

69 

74 

70 

65 

67 

67 

66 

.8 

TH1B0DAUX 

MAX 

83 

89 

84 

82 

74 

84 

82 

61 

83 

86 

66 

82 

85 

66 

87 

88 

88 

68 

90 

91 

93 

90 

89 

92 

90 

89 

90 

93 

91 

90 

91 

87 

■  0 

MIN 

66 

72 

71 

55 

57 

60 

70 

76 

75 

66 

63 

62 

66 

56 

60 

67 

69 

66 

71 

72 

69 

71 

68 

68 

72 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

67 

.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

m>r  1978 


X 

onr  OF  MONTH 

STATION 

a. 
o 

r 

2 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

2 

13 

4 

IS 

16 

n 

IS 

19 

."1 

21 

22 

?3 

24 

7  5 

26 

27 

28 

28 

30 

|| 

a 

K 

a 

C8LHOUN  EXP  SIOHON 

1  IN  1 

4 

n»i 

n ;  N 

8  l 

71 

64 

65 

'() 
6  0 

b  1 

60 

66 

57 

78 

57 

7  1 
65 

74 

69 

6' 

68 

9  4 

66 

04 

6b 

80 

'0 

9  1 

66 

'9 
63 

00 

53 

9  1 
6b 

64 

6  8 

60 

70 

H  | 

7? 

90 

7S 

92 

16 

90 
76 

9  1 

78 

92 
78 

9? 
79 

94 

19 

92 

80 

94 
78 

94 

80 

94 

'9 

93 
78 

84.1 

70.4 

CLINTON  5  St 

1  INI 

4 

M9l 

M :  N 

8  1 

70 

90 
74 

77 

90 
6  3 

74 

61 

83 

61 

8  ! 

6^ 

4 

72 

'9 

;: 

6  4 

6  5 

8  1 

66 

B4 

6-1 

HO 

71 

66 

65 

97 

65 

90 
t>8 

94 

7  0 

|  4 

6  9 

6  | 
66 

91 

71 

91 

6  9 

9  3 

7  5 

95 

7S 

93 

16 

94 

15 

9  1 
16 

6  9 

7  1 

96 
■b 

97 
79 

98 
19 

98 

80 

87.0 

70. S 

CROMLEt  exp  STST ION 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

75 

6  0 

78 

65 

69 

62 

6  3 
52 

72 
52 

78 

55 

68 

63 

66 

65 

7  1 
64 

BO 
50 

'9 
69 

12 

63 

'e 

65 

e; 

60 

80 

69 

60 

61 

8  1 
6  i 

90 
6  3 

'6 

60 

6  1 

66 

67 
69 

88 

69 

8  1 
•0 

69 

8b 

70 

89 

69 

09 

70 

70 

88 

71 

88 

70 

86 

70 

79.8 
64.1 

HOUIM 

1  1  N  1 

4 

"91 

min 

^8 
68 

76 
70 

72 

J  3 
6  3 

8b 
6: 

75 
61 

|  3 
71 

74 

72 

'8 

7  7 

HJ 

7  7 
66 

6  6 

66 

90 

70 

88 

69 

87 
66 

90 
70 

6  1 

72 

90 

70 

91 

7  0 

9  1 

75 

90 
75 

94 

78 

66 
74 

9  1 
'6 

9  1 

76 

89 
76 

89 

76 

90 
76 

87 

73 

89 

73 

87 

73 

84.9 

71  .1 

LSU  OEBN  LEE   EXP  STS 

1  IN  1 

4 

"Si 

M|N 

77 
71 

83 

73 

75 
6^ 

6  | 
60 

7  l 
60 

77 
60 

73 

68 

75 
73 

8  1 

73 

eo 

6'' 

6  3 
6  < 

'9 

7| 

77 
71 

78 

65 

S3 

65 

86 
69 

87 
73 

78 

71 

88 

71 

90 

75 

9  1 

7S 

94 

76 

94 

76 

94 

19 

94 

'9 

92 
79 

95 
80 

92 
80 

96 

79 

92 
'8 

89 

73 

84.4 

71  .7 

REO  RIV  VRLLET  EXP  S'« 

1  INI 

4 

M ;  N 

77 
69 

85 

70 

70 
61 

63 

S7 

64 

56 

71 
66 

70 
6  3 

77 
66 

85 
6  ' 

84 

66 

82 
ES 

"7 
68 

60 
65 

eo 

6  3 

81 
63 

81 
66 

81 
67 

80 

69 

85 

70 

88 

73 

89 

7S 

88 

77 

90 

77 

90 

77 

89 
76 

93 

77 

93 
79 

92 
79 

92 
79 

9  0 
78 

93 

78 

82.6 
69.5 

SBINT  JOSEPH  EXP  SIP 

1  IN  1 

4 

in. 

niN 

8  3 

■■n 

85 

71 

75 
66 

71 
62 

b^ 
59 

78 
58 

71 

'0 

71 
70 

71 
69 

6  7 

85 

6 

8  : 

71 

80 

'0 

76 
63 

SO 
63 

84 

6  1 

88 

7? 

75 
69 

89 

69 

94 

77 

95 

77 

95 
79 

91 
79 

93 
78 

95 

80 

96 

80 

9  6 
80 

99 
82 

94 

80 

89 

'9 

84 
IB 

84  .4 

71  .7 

HINNSBORO 

1  IN  1 

4 

nsx 

M|N 

74 

69 

80 
69 

70 
66 

65 

60 

67 
56 

7S 
58 

711 
6  • 

69 

69 

'3 
69 

16 

66 

80 

65 

•6 
6  9 

74 
50 

77 
64 

80 
63 

81 

67 

'8 
68 

74 

69 

Bl 
68 

65 

7  4 

90 

75 

89 

'b 

90 
77 

91 

77 

90 

79 

90 

79 

9  0 
'9 

90 
78 

90 
80 

89 

77 

86 

75 

80.5 
70.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STPTION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

26 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  VALLEr  EXP  STB 

EVAP 
HIND 

-  18 

92 

.30 
62 

•  17 
88 

.03 

se 

.11 

64 

.22 
75 

72 

.08 
45 

.22 
27 

.26 
16 

.29 

se 

.  36 

87 

■  23 
70 

.28 

.28 
21 

.  37 

75 

.29 
71 

.  i  8 

72 

.23 

4H 

.27 

2  8 

.24 

2  3 

.72 
3S 

.31 
45 

.31 
'2 

^8 
42 

.  35 
'5 

■  32 
36 

.29 
37 

.32 
46 

.23 
39 

.30 
34 

7.748 

1S82 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
H  I  NO 

.14 

29 

.33 
66 

.20 
62 

.04 

3G 

.11 
33 

■  20 
37 

-• 
6  1 

■  04 

4  7 

•  15 

|7 

.30 

n 

.26 

2' 

.31 
4-; 

.37 
55 

.  |4 

6  3 

.  30 
4  3 

.28 
22 

8 

36 

.16 
29 

.2  3 

22 

.24 

]  6 

.26 
1  7 

.26 
.--4 

.2  3 

20 

.25 
J* 

.27 
[■ 

.25 

I  5 

.25 

is 

.24 

1  ; 

.26 

2', 

.23 
26 

.24 

I  5 

7.17B 
970 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

■  18 

.25 

■  18 

.06 

-14 

■  21 

.03 

.26 

•  23 

.  1 1 

■  24 

-  36 

.29 

.  39 

.  18 

.03 

.20 

.22 

.24 

.22 

•  27 

.26 

.26 

.28 

.27 

.29 

.24 

.17 

.  16 

6.846 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
H  I  NO 
MAX 

niN 

.  1 1 
44 

83 
66 

.21 
33 

93 

.49 

7S 
76 
54 

.23 
60 
BO 
54 

.09 
41 

82 

55 

■  25 
106 
91 
59 

71 

77 
72 

.07 
42 
85 
73 

.27 
30 
96 
63 

.29 
29 
93 
60 

.  16 
49 
66 
64 

.16 
56 
88 
64 

.40 

60 
88 

57 

■  78 
48 

87 
60 

.73 
71 
91 
65 

.70 
70 
96 
66 

.15 
S3 
79 
65 

.17 
27 
95 
66 

.  19 

18 
99 

73 

.27 
25 
98 
72 

.20 

14 

96 

73 

■  27 
20 
98 
72 

.21 
27 
96 
70 

■  24 

29 
99 
70 

.21 

20 
95 
71 

.21 
19 
96 
71 

.29 
25 
98 
70 

■  14 

33 
97 
70 

.  32 
29 
95 
69 

■  01 

22 
96 
69 

6.768 
1 289 
90.9 
66.0 

SOUTHEAST  09 

HOUfIA 

EVAP 
H 1  NO 

66 

.23 

49 

83 

.27 
59 

.26 
58 

■  06 
64 

.01 
103 

■  11 
73 

66 

■  35 
18 

•  II 
42 

.24 
47 

.37 
58 

.25 
45 

.36 
36 

.18 

76 

.14 
34 

.08 

72 

.45 
41 

.21 
25 

.27 
It 

.05 
19 

.  30 

27 

.31 

27 

.29 
33 

.18 
21 

9 

.47 

25 

25 

.10 
'5 

■  20 
1  7 

6.96B 
1382 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIONO 

MAY  1978 


STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

0 

z 

cr 
cc 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 

PRECIP. 

a. 
s 

SPECIAL 
1  SEE  NOrtSi 

BRRF  V  IMF 

"DDL  »  1  L  L  L 

0007 

07 

VF  RM 1 1  ION 

I  L  'M  1  1  L  1  W  'N 

2 

9Q 

OO 

Q9 

y  c 

no 
uo 

1  n 
1  u 

ftQ 
OH 

T  1  T Y   OF   ARRF  V  I L  LE 

LI    ■    1      u1  "UUL'tLLL 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

OF. 

ST  TAMMANY 

g 

3D 
jU 

c  O 

Qft 

y  u 

ft  3 

U  J 

in 
JU 

1  P 

1  r 

ST0TE  DIV  OF  FORESTRY 

ALE X  ANOR  1  A 

0098 

05 

RAP  I n F S 

IN  n '    1  UL  J 

O  1 

1  Q 

1  y 

Q9 

y  c 

9ft 

c  0 

0  / 

OH 

ftQ 
OH 

C 

ALEXANDRIA   POWER  PLANT 

AMITE 

0205 

06 

T  ANG I P AH0A 

5 

J  u 

A  3 
**  j 

on 
y  u 

3ft 
JU 

1  fin 
1  ou 

OH 

RQ 
OH 

H 

MRS  ROBERT  S  MC  CLEND0N 

ASHLAND  2  S 

n  3  a  q 

n  a 

NATCHI T0CHES 

1  1 

39 

DC. 

ft"7 

u  / 

Q  3 

y  j 

ftF. 
UD 

99c 

CCD 

OH 

ftQ 
OH 

H 

SOLOMON  G  MORTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

1  40 

C  P 

5P 

H 

CITY  OF  BOSTR0P 

BATON  ROUCE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  R0UG 

3 

30 

32 

91 

09 

64 

m  i  n 

n  1  u 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RAYOll   SORRFI    I  OCK 

un  ■  u  u     u  u     '»  l  l     l_  u  k.  i ' 

PlQfiQ 
UjOO 

flQ 
U  O 

I  RFRV  1 1  1  F 

i  UL'>  V   1  LLL 

1 

3ft 

0  u 

Q  1 

y  1 

1  Q 

1  y 

1 0 

RQ 
OH 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  F I  RE  TOWER 

UO  1  / 

u  0 

FVANGFI  INF 

L  »nnui_l_  1  INL 

7 

3ft 
0  u 

4  7 

Q9 

y  c 

34 
j  4 

1  ftc. 
1  UO 

1  P 

1  r 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BEL  AH  FIRE  TOWER 

no.  3Q 

UD  J  J 

U  O 

1  A  SAI  1  F 

L  n      JnL  L  L 

1  ] 

3  1 
0  1 

3ft 
JO 

Q9 

y  c 

1  1 
1  1 

9ftft 
c.  UU 

y  h 

1  P 

1  r 

H 

LO  DEPT  OF  NATURAL  RES 

R I F  NV I  1  1  F    1  NF 

U  ,  ,      11    I  L  L  L       J  * 

ft9 
u  c 

R I FNV  1 1  1  F 

LtlL'NV  1LLL 

1  j 

39 

99 
cc 

Q9 

y  c 

O  D 

3ft  1 
JU  / 

MI0 

m  t  n 

n  1  u 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

fiflfiOl  USA 

n  q  a  f 

ftfi 

WASH  I NGT0N 

1 0 

3ft 
JU 

4  7 

ft  Q 

oy 

O  C 

1  ft  3 
1  U  J 

OH 

RQ 
OH 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

ROD  T  HV  1 1  1  F  WSO 

UUU  ill*   1  L  L  L       "  .. 1  LJ 

1  1  F"7 
110/ 

PI  AQUFM I  NFS 

1    L~UUL  1  1  1  "L  O 

5 

9Q 

c.  y 

9ft 
c  U 

ft  Q 

oy 

9  A 
C  4 

n 

U 

m  1  n 

n  1  u 

M  I  ft 

n  1  u 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RflYPF    3  UNW 

19  39 

ft  c, 

U  O 

RRP I DF  S 

r\  n r  1  UL  J 

1  ] 

3  1 
J  1 

9  3 
c  J 

Q9 

y  c 

A  3 
4  J 

1  1  n 
1  1  u 

M  T  ft 

n  1  u 

m  1  n 

n  1  u 

CENTROL  L0  ELECTRIC  CO 

BUNK  IE 

1  CO  / 

u  0 

AVOYELLES 

2 

3ft 
JU 

O  / 

Q9 

y  c 

1  u 

R  n 
ou 

QQ 
O  H 

ft  Q 
OH 

r 

H 

ROGERS  J  L0CHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  H0TARD  JR 

CALHOUN  EXP  STPTION 

14  11 

02 

0UACH I T A 

g 

32 

31 

92 

20 

180 

Q  Q 
OH 

8A 

on 
OH 

CGH 

L  S  U  NORTH  L0  EXP  STA 

TPR V  IMF   ?  SW 

L.ni\  1  1  LLL      C  Or! 

I  ODD 

ft  R 
UD 

I RFRV 1 1  1  F 

s 

3ft 
JU 

1  9 
1  C 

a  1 
y  1 

u  / 

c  O 

Q  Q 
OH 

ftQ 
OH 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  H0SP 

Pl  INT  flN 

LL  1  IN  1  U  IN 

1  QQ  1 

ft  F 
UD 

F   FFI  1  r  I  ANA 

L.    1  LL  1  L  1  nun 

5 

3ft 
JU 

C.9 

DC 

Q  1 

y  1 

n  1 
u  1 

1  ftft 
1  OU 

ftQ 
OH 

KENNETH  M  CAIN 

f  1  I  N  T  AN   S  SF 

1  OQQ 
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7R 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  ST A 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

13 

15 

8R 

CITY-PORT  RLLEN  SEW  PL T 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8R 

8fl 

8R 

:g 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

CT       inHW  RQPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8R 

8fl 

H 

OUULnHUA -nLNULKoUN 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

49 

4 

8R 

8fl 

c 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7R 

MRS  JO  B  HRRTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8fl 

8R 

LSU  WEST  LR  EXP  STR 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8R 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8fl 

8R 

H 

LR  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NRTL  GRS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STR 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8R 

8R 

8R 

GH 

NE  LR  EXPERIMENT  STR 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

!  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8R 

MEOFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  RP 

R 

8440 

01 

LHUUU 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

MQT        NCOTUCD     CCD  V/irC 

NH 1 L    WtHIHtK  otKVILt 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8R 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

290 

8R 

JAMES  H  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8R 

8fl 

C 

H 

NORR-NRTL  WERTHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

HRROLD  L  RTWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8R 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

1  P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

1  70 

7fl 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CRLCRSIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8R 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MRD I  SON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8R 

8fl 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8R 

8R 

CITY  OF   THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8R 

8R 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8R 

c 

V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1978 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  UNO 
TABLES 


OBSERVER 


V  I  NT  ON 

WATSON  8  ENE 

WESTDALE  3  SW 

W I NNF I  ELD  2  W 

WINNS80R0 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CALCASIEU 
LIVINGSTON 
RED  RIVER 
W  I  NN 

FRANKL I N 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUC 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


93  35 

90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


19 

85 
140 
160 

80 
220 
116 

85 


HM 


H 
C  H 
CGH 


TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ABSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  8 F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wl 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  tabl 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 


ome  observers  take  the  observatio 
11  except  Weather  Service  Offices 
"Daily  Precipitation"  table, 
Hen  published,  are  for  the  24 


hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c liraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ths  ending  with  the  preceding  June  data  wil]   be  carried  In  the  July  issue 


SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 
Station 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.  Joseph  Exp.  Sta. 
Winnsboro 


SOIL  TYPE 

Ruston  fine  sandy  loam 
Buff  Terrace 
Coastal  Prairie 
Moon  silt  clay  loam 

Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 
Bluff  Terrace 


SOIL  COVER 

Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


DEGREE  OF  SLOPE 
Zero 

0.1°   to  south 

Zero 

Zero 

Level 

Zero 

Level 

Zero 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


unts  to  be  published  later  in  Hourly 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU     8-MISSI SS I PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40C   single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION: 


LOGANSPORT  4  ENE 
ASHLAND  2  S 
NEW   IBERIA  5  NW 
MINOEN 


102  DATE  30 
52       OATE  16' 


NEW  IBERIA  5  NW  mN»26 
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BATON  ROUGE  WSO  AP 

9 

1  .0 

6-0 

28-- 

15 

29 

87 

92 

62 

66 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

1  3 

5.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

14 

2.8 

7.3 

22-- 

8 

27 

88 

90 

61 

64 

5 

2 

0 

3 

1 

1 

12 

4  .8 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

12 

0.9 

5.9 

39-- 

12 

29 

84 

87 

64 

68 

4 

1 

5 

4 

1 

1 

16 

62 

5.4 

SHREVEPORT  WSO  AP 

17 

3.0 

6.6 

23-- 

20 

01 

80 

89 

56 

56 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

74 

3.8 

1  CERT  I F  Y  THAT  THIS   IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  t^U^ 

HO  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  DIRECTOR 
IE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
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NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

90 

.6 

67 

.2 

78 

9 

98 

30 

56 

IS* 

0 

1  9 

0 

0 

0 

2.18 

1  .60 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOGANSPORT  4  ENE 

94 

•  3 

66 

.5 

80 

4 

102 

30 

56 

15* 

0 

25 

0 

0 

0 

.95 

-  2.88 

.62 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

MINDEN 

91 

.SM 

69 

.1M 

80 

3M 

1  .0 

98 

30^ 

60 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

.80 

-  2.66 

.79 

7 

.0 

0 

] 

1 

0 

PLAIN  DEAL  1 NG 

92 

.  0 

64 

.7 

78 

4 

.4 

99 

30* 

53 

1  1  ♦ 

0 

2  i 

0 

0 

0 

.82 

-  2.46 
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7 
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0 
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0 

0 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

92 

.3 

68 

■  0 

80 

2 

99 

30 
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15 

0 

:t 

0 

0 

0 
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7 

.0 
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3 
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0 
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92 

.3 

68 

.7 

80 

5 
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26 

56 
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0 

22 

0 

0 

0 

1  .21 

-  2.13 

.76 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

79 

8 

.6 

1  .23 

-  2.20 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

91 

.7 

67 

.6 

79 

7 

100 

29 

56 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

2.90 

1  .48 

1 

.0 

0 

b 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

90 

.6 

67 

.1 

78 

9 

-  .8 

98 

29 

54 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

3  .00 

-  .58 

1  .06 
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.0 

0 

6 

2 
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0 
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92 

.0 
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.1 

81 

1 
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98 
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59 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .65 

-  2.16 
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1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONROE  NLU 

92 

■  0 

66 

.6 

79 

4 

100 

30 

54 

16* 

0 

21 

0 

0 

0 

1  .54 

.70 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

92 

.2 

68 

.  1 

80 

2 

1  .2 

100 

30 

56 

IS 

0 

22 

0 

0 

0 

1  .15 

-  2  .74 

.50 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

WINNFIELD  2  W 

90 

.6 

66 

.5 

78 

6 

-   1  .2 

96 

30* 

S3 

IS 

0 

18 

0 

0 

0 

2  .09 

-  2.29 

1.16 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

0  I  V 1 S ION 

79 

4 

.0 

2.21 

-   1  .73 

.0 

■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

93 

.An 

69 

.6M 

81 

SM 

1  .0 

100 

30 

58 

IS* 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .96 

-   1  -56 

.72 

30 

.0 

0 

8 

1 

0 

EPPS  6  W 

91 

.2 

69 

.6 

80 

4 

99 

29 

57 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

4.03 

1  .31 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

90 

.0 

71 

.6 

80 

8 

.2 

96 

30 

61 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

4  .01 

•  40 

1  .20 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

90 

■  2 

70 

■  1 

60 

2 

.6 

97 

29 

60 

15 

0 

1  8 

0 

0 

0 

2  .25 

-   1  .29 

1.17 

6 

.0 

0 

8 

2 

1 

TALLULAH 

90 

.0 

69 

.5 

79 

8 

1  .0 

98 

29 

56 

15 

0 

15 

D 

0 

0 

2.90 

-  .63 

1  .75 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

W I NNSBORO 

91 

.3 

68 

.0 

79 

7 

-  .2 

100 

29 

54 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

2.31 

-    1  -30 

.56 

8 

.0 

0 

s 

3 

0 

DIVISION 

80 

4 

.  4 

2.91 

-  .66 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

9  2 

.1 

66 

.3 

79 

2 

100 

30 

52 

16* 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .86 

1  .73 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

CONVERSE 

90 

.9 

65 

.4 

78 

2 

97 

30' 

54 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

2.75 

1  .70 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

LEESVILLE 

91 

.0 

67 

.2 

79 

1 

.0 

96 

28- 

58 

IS 

0 

24 

0 

0 

0 

5.18 

.85 

3.50 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

MANY 

91 

.  4 

66 

.7 

79 

1 

97 

27 

59 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

3  .80 

2-51 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

NATCHI TOCHES 

92 

.6 

69 

■  3 

6  1 

0 

.6 

101 

25 

59 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2  .26 

-    1  .68 

•  95 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROSEPINE  EXP .  STA. 

90 

.7 

68 

.4 

79 

6 

96 

26' 

60 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

5  .42 

2  .79 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

79 

4 

-      .  1 

3.SS 

-  .55 

•  0 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

90 

.6 

70 

.7 

BO 

7 

97 

30 

60 

15 

0 

IB 

0 

0 

0 

4.4  1 

3-00 

7 

.0 

0 

4 

2 

j 

BELAH  FIRE  TOWER 

92 

.  1 

69 

.1 

80 

6 

99 

26 

58 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

5.12 

3.10 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

BOYCE  3  WNW 

91 

•  9 

70 

■  6 

81 

4 

98 

30. 

60 

IS 

0 

22 

0 

0 

0 

4.16 

2  .59 

7 

■  0 

0 

4 

2 

BUNK  I E 

9  1 

.3 

70 

•  6 

81 

0 

■  8 

98 

2  1 

62 

IS 

0 

21 

0 

0 

0 

3  .85 

-  1.19 

1  .25 

4 

■  0 

0 

6 

4 

] 

GRAND  COTEAU 

90 

.9 

70 

•  5 

80 

7 

95 

30« 

65 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

3.7! 

-   1  -55 

2  -55 

7 

.0 

0 

6 

2 

j 

H I NESTON  4  NNE 

90 

.7M 

66 

.OM 

76 

4M 

97 

26* 

55 

16* 

0 

19 

0 

0 

0 

4.47 

2.00 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

90 

•  2 

70 

.3 

80 

3 

96 

25 

63 

16* 

0 

17 

0 

0 

0 

3  .93 

1  .58 

2 

0 

0 

7 

3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

88 

.9 

67 

9 

78 

4 

96 

29 

57 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

2.76 

1  .29 

7 

0 

6 

1 

MAMOU   4  S 

92 

.4 

73 

.4 

82 

9 

97 

29« 

66 

IS 

0 

24 

0 

0 

0 

S  .66 

1  .80 

3 

.0 

0 

6 

5 

2 

MELVILLE 

89 

.6 

70 

.9 

80 

3 

.4 

96 

29 

61 

IS 

0 

16 

o 

0 

0 

6.33 

1  .97 

1  .56 

6 

.0 

0 

9 

6 

2 

NEW  ROADS  S  ESE 

89 

.9 

70 

■  9 

80 

4 

97 

29 

64 

15 

0 

1  5 

0 

0 

0 

6  .33 

1  .50 

2 

.0 

o 

10 

5 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

89 

.9 

68 

.9 

79 

4 

97 

29 

60 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

4  .73 

1  .63 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

OLLA  3  SSW 

90 

.2 

66 

■  6 

78 

4 

98 

30 

54 

IS 

0 

16 

0 

0 

0 

3-17 

1  .51 

2 

■  0 

0 

3 

2 

2 

WOOOWORTH  2  SE 

91 

.2 

68 

.9 

80 

1 

98 

27 

59 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

3-51 

.96 

1  .20 

7 

■  0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

80 

2 

.2 

4  .44 

.03 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

91 

■  0 

69 

.5 

80 

3 

.4 

97 

29 

60 

'5 

0 

22 

0 

0 

0 

4  .79 

1  .37 

22 

.0 

0 

10 

5 

I 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

91 

■  0 

72 

•  5 

81 

8 

1  .5 

95 

26* 

63 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

2  .94 

.83 

■  86 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

BOGAL  USA 

91 

.8 

70 

.3 

81 

1 

•  5 

98 

26 

61 

15 

0 

22 

0 

Q 

0 

5  .52 

.62 

3.04 

8 

.0 

0 

8 

3 

1 

CLINTON  5  SE 

69 

.7 

69 

.  1 

79 

4 

.  1 

96 

29> 

60 

14 

0 

1 9 

o 

o 

o 

3.73 

-  1  .02 

1  .39 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

COVINGTON   4  NNW 

90 

.6 

69 

.5 

80 

1 

.5 

96 

28 

65 

14* 

0 

22 

0 

0 

0 

4  .20 

-   1  .34 

1  .50 

8 

.0 

0 

9 

3 

1 

FRANKL  INTON   3  SW 

90 

.2 

68 

.3 

79 

3 

97 

22 

59 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

6-78 

2  .38 

2 

.0 

0 

8 

8 

3 

HAMMOND  3  NW 

90 

.  1 

68 

■  6 

79 

4 

.5 

98 

25 

58 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

2.49 

-  2  .09 

.67 

8 

-0 

0 

8 

1 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

89 

.9 

70 

0 

80 

0 

96 

29 

61 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

5.25 

1  .95 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

SL IDELL  WSO  RFC 

89 

.6 

70 

.8 

80 

2 

97 

29 

62 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

6. 57 

2.70 

3 

•  0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

80 

2 

.5 

4  .70 

.14 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

90 

.2 

71 

.1 

80 

7 

96 

29* 

62 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

6. 75 

1  .46 

1  .81 

12 

■  0 

0 

6 

S 

3 

OE  OUINCY  4  N 

91 

.9 

69 

.4 

80 

7 

96 

29. 

61 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

5.74 

1  .00 

2.85 

1 

■  0 

0 

J 

3 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERRTURE 

PREC  I  P I  TOT  ION 

STAT  1  ON 

S  5 
S  — 
*  " 

s  % 

m  — 

>  - 

o 

s 

> 

5  £ 

a  r 
it  m 

r 
^ 

a 

a 

5 

NO 

OF 

OATS 

0 

^  C 

a  c 

s 

2 

g 

s 

HI 

a 
-2- 

SNOH 

SLEET 

NO. 

Of 

OATS 

MAX  . 

nm. 

a 
o 

'r 
a  o 

.  5 

E  O 

a 

8 

E 

c 

5 

« 

3 

| 

s 

o 

ii 

SI 

-  c 

-  • 

■  • 

•  I 

DE  R  I  ODER 

90.6 

69.8 

80.2 

96 

26- 

— 
61 

— 

IS 

— — 
0 

23 

0 

0 

0 

— — — 

2.52 

7 

.0 

7 

3 

2 

EL IZBBETH 

91  .0 

69.  1 

80-1 

■  7 

97 

25 

50 

15 

0 

( 

0 

0 

0 

5 

7b 

1  .78 

3.47 

7 

.0 

0 

6 

3 

3 

HflCKBERRY  8  SSH 

88  -8 

74  .8 

61  .6 

1  •  3 

94 

68 

5 

.  ' 

.87 

2 . 00 

1  4 

.0 

0 

, 

3 

1 

JENNINGS 

91  .7 

70-8 

61  .3 

.  4 

97 

28. 

60 

15 

0 

* 

7 

65 

2.65 

2.14 

12 

.0 

0 

7 

S 

3 

LBKE  BRTHUR   10  SH 

69.3 

71  .6 

60.6 

.4 

93 

30- 

66 

21 

0 

'  " 

9 

19 

5.15 

3.20 

6 

.0 

o 

10 

S 

2 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

69  •  4 

72  •  1 

60  .6 

,  J 

.  j 

1  3 

66 

1 5 

Q 

:  B 

0 

0 

0 

G 

00 

■  96 

2  .54 

.0 

o 

5 

5 

2 

OBERL IN  F IRE  TONER 

90  .5 

69  . 7 

80  •  1 

95 

29  • 

6 1 

1 S 

o 

:  S 

0 

0 

0 

1 1 

t,  ' 

4  . 70 

7 

.0 

0 

7 

5 

6 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

86.9 

72  •  I 

80-5 

94 

29  * 

68 

1 6  * 

lb 

0 

0 

0 

3 

9 1 

1*14 

g 

.0 

0 

M 

3 

2 

VERM  1 L ION  LOCK 

89  •  3 

71  .9 

80  .6 

94 

25 

64 

1 5 

10 

0 

0 

0 

5 

BS 

1  .63 

7 

.0 

0 

H 

3 

3 

01  VISION 

80.7 

.2 

g 

'  t 

1  .92 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SH 

90-4 

71  .6 

81  -0 

.7 

96 

29« 

64 

15 

0 

■  ' 

9 

HI 

S  ■  1  3 

3.45 

2 

.0 

0 

10 

G 

3 

FRBNKL IN   3  NN 

90.4 

72. S 

81  .5 

1  .3 

96 

28 

65 

15 

0 

^ 

5 

*  'i 

-  .12 

1  .65 

3 

.0 

0 

10 

6 

1 

JEBNERETTE  EXP  STB 

89.6 

71  .2 

80.4 

96 

26 

65 

IS 

0 

jj 

g 

C  i 

3.62 

4. IS 

7 

.0 

0 

7 

S 

3 

LBFBTETTE   FBB  BP 

90  •  7 

73.7 

82  .2 

1  .7 

95 

26* 

66 

1 5 

o 

22 

0 

0 

0 

H 

25 

3  .64 

5.21 

g 

•  0 

0 

7 

4 

1 

MORGBN  CITY 

90  •  1 

71  .6 

80  .9 

,2 

95 

29 

66 

1 5 

o 

19 

0 

0 

0 

& : 

2.15 

3  -00 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

NEH  IBERIB  5  NH 

89.8 

72  •  1 

81.0 

96 

26 

68 

1 5 

o 

- 

_ 

:  i, 

02 

I  j  .26 

7 

.0 

0 

1 1 

S 

2 

01  VISION 

81  .2 

.8 

9 

57 

4.16 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  HSO 

88.8 

73.9 

81  .4 

93 

24. 

67 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

4 

47 

1  .82 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

DELTA-BRETON  HL  REFF 

87. S 

74  .3 

80.9 

92 

3D. 

70 

1 

0 

■3 

0 

0 

0 

5 

SO 

4.12 

9 

.0 

0 

E 

1 

1 

DONALOSONV I LLE 

68  ■  1 

73-3 

80.7 

g5 

26 

67 

1 5 

Q 

14 

0 

0 

0 

6 

96 

1  .93 

2 

.0 

0 

1 1 

b 

3 

GALL  I ANO 

90.3 

73.4 

81  .9 

95 

27. 

66 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

35 

1  -2S 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

HOUMB 

90.2 

72.8 

81  .5 

1  .2 

9S 

24 

65 

15 

0 

IS 

0 

0 

0 

s 

60 

-  1.12 

1  .79 

4 

.0 

0 

H 

) 

2 

NEH  ORLEANS  HSHO  AP  R 

90-1 

72.2 

81  .2 

.8 

95 

28 

64 

IS 

0 

18 

0 

0 

0 

7 

82 

3.08 

2.43 

29 

.0 

0 

1  1 

E 

2 

N  0  ADBON  HSFO  CI  R 

90-7 

7S.6 

83.2 

2.2 

94 

26- 

70 

IS 

0 

22 

0 

0 

0 

10 

47 

4.40 

1  .67 

3 

.0 

0 

1  1 

7 

6 

PARAOIS  7  S 

89-0 

72.3 

80.7 

94 

28 

64 

IS 

0 

1  3 

0 

0 

0 

7 

72 

2-40 

2.20 

3 

.0 

0 

12 

s 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

90.6 

73.8 

82.2 

96 

26 

67 

15 

0 

.'0 

0 

0 

0 

5 

32 

1  .39 

6 

.0 

0 

8 

6 

1 

RESERVE 

90. 2M 

71  .1M 

80- 7M 

-  .2 

97 

25 

65 

IS 

0 

15 

0 

0 

0 

e 

22 

3.41 

1  .78 

27. 

.0 

0 

-3 

6 

3 

SAINT  BERNARD 

90.7 

71  .4 

81.1 

95 

28 

65 

3« 

0 

20 

0 

0 

0 

10 

B  i 

3-00 

8 

.0 

0 

10 

6 

5 

THIBODBUX 

91  -1 

72.5 

61  .8 

1  .7 

97 

29 

65 

15 

0 

.'4 

0 

0 

0 

6 

67 

.78 

2.47 

1  1 

.0 

0 

B 

4 

2 

DIVISION 

81  .4 

.7 

I. 

99 

1  .60 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOM I  NO  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


CQTTQN  VALL 
GlOSTER  1  U 
HANNA  3  S 
HOSSTON 


f  I  T 


VILIE 


koban 

loganspqrt  4  ene 
mwnsfielo  3  wsw 

MINOEN 

MOOR INGSPQ8T    1  N 

PLAIN  DEALING 

BED  HIV  vfiLLEV  EXP  S 

RQDESSA 

SHREVEPQRT  DOWNTOWN 

SHREvEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA      |  • 
HQMER  EXP  STATION 
JONESBQRQ  F  IRE  TOWER 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  NLU 
HUSTON 

RUSTON-L  A  TECH  UNIV 

SPEARSVHLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTQN 

WINNF IELD  2  U 

WINONA  FIRE  TOWER 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  USW 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 

TAL  L  UL AH 
WINNS60RO 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
lEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  S 
SLAGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
BEAVER  F IRE  TOWER 
BEL  AH  f IRE  TOMER 
B01-CE   3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GOANO  COTEAU 

H INESTQN    A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  ST 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIHHESPORT 
VIDAL  IA  2 

WOODWORTH  S  SE 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  F  [I 
AMI  TE 

BATON  ROUGE  WSO  I 
BOGAL  USA 
CL INT0N 

CLINTON  S  SE 

COVINGTON    A  NNW 

OENHAM  SPRINGS 
FRANKL  INTON  6  NNI 
FBANKL INTQN 


5W 


GREENSBURG 
GREENWEl L  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
KENTUOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL ia 

PEARL   RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SI  I DEL  L  WSO  RFC 

SPR I NGVIL L E  FIRE  TOWER 
WATSON  6  ENE 
iACHARr  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


123     456  789 


.05     .23  .02 


0  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.04     .02  .34 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


SOUTWwtST 
ABBEVILLE 

CBOM.EV  t  XJ>  STATION 
DC  OUINCV  4  H 
DC  H I  DOE  H 
EL  1 2A6E  TW 


e  ssw 


HAC*6ERflv 
JENNINGS 
KINDCB    3  M 
LR«E    RBTMua   10  SW 
LAAE  CMA8l.ES  2  n 

LMC   CHAQLES  USD  AP 

LQNQVKLE 

^CBrCHTAU 

hittic  2  sc 

QA4DALC 

OBCBL  IN  F  ISC  TOUCB 
B0C1CEL  L  EB  WL  REFuGE 
SUQABT0W1H 
SUL  PHUB 
vCBNR  ION  lOC* 

VINTON 


SOUT 


CENTRAL 


BAYTJLl   SORREL    L  BC* 
BUTTE  LA  BOSE 
CABVILIC  2  SW 
FBANi    IN  3  NU 
JCANEBETTE  EXP  STA 


LAOUEMINE  2 


SOUTHEAST  OB 

BOQTWVILLE  U50 
OELTA-ftBCTON  UL  BEFF 
DQNAL  OSONVRLE 

GAL  I IAN0 
GONZALES 

tnum 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 
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SEC  REFERENCE  NOTES  FfJllOMlNI 

5 
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DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLET 

MAX 
M  I N 

90 

O'7 

90 
67 

84 

67 

84 
64 

86 
65 

89 
65 

87 
70 

81 
68 

83 
61 

84 

56 

87 
56 

91 
66 

94 

7  1 

89 
60 

88 

56 

90 

57 

91 

6  Li 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

92 
70 

95 
70 

94 
74 

96 

73 

96 
73 

96 
74 

96 
73 

96 
71 

97 
71 

96 

72 

90  .6 
67.2 

LOCANSPORT  4  ENE 

MAX 
M1N 

92 
67 

84 

67 

85 

67 

90 
62 

94 

63 

93 
69 

85 
68 

89 
65 

88 
61 

90 
56 

93 
64 

94 

72 

94 

70 

92 
60 

93 
56 

93 
58 

97 
6  6 

98 
69 

97 
67 

96 
69 

98 

67 

97 
71 

97 
70 

97 
70 

101 

73 

101 
73 

101 
72 

100 
66 

99 
68 

102 
69 

94.3 

66  .5 

n 1 NDEN 

6  0  K 
MIN 

91 
69 

91 
6B 

84 

67 

82 
65 

86 

66 

69 
69 

88 

70 

82 
69 

86 
65 

84 

60 

84 
64 

91 

70 

93 
74 

89 
66 

91 
61 

91 
61 

94 

67 

94 

73 

93 
72 

94 

71 

95 
71 

96 
73 

98 

72 

98 

73 

98 
76 

98 
74 

98 

73 

98 
74 

98 

72 

91  .5 
69 . 1 

PLAIN  DEAL INC 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
6S 

84 

65 

85 
62 

87 
63 

89 
63 

89 
67 

83 
65 

88 

59 

85 
S3 

87 

53 

92 
65 

95 
70 

90 
60 

90 

55 

91 

55 

91 
56 

94 

66 

94 

68 

94 

68 

93 
68 

96 
67 

96 
70 

97 
70 

99 

70 

97 
74 

98 

7  0 

97 
70 

98 

70 

99 
70 

92.0 
64.7 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

MAX 
MIN 

9: 

'0 

90 
66 

85 
67 

83 
65 

87 
66 

90 
68 

90 
68 

82 
69 

90 
63 

86 

59 

87 
59 

92 
71 

96 

73 

91 
64 

90 
58 

92 
60 

93 
60 

96 

71 

94 

71 

96 
71 

93 
70 

96 

72 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

97 
75 

98 

73 

96 
71 

98 

72 

99 

72 

92  .3 
68.0 

SHREVEPORT  WSO  AP 
. 

MAX 
BIN 

90 
68 

84 

67 

83 
69 

88 

65 

90 
66 

88 
69 

83 
69 

88 

70 

6  6 
65 

87 
58 

92 
66 

94 

75 

91 
70 

90 
65 

90 
58 

92 
59 

95 
67 

95 

70 

95 
7  1 

94 

70 

96 
71 

97 
72 

97 

7  1 

97 
74 

99 

75 

100 

75 

96 
73 

98 

70 

98 

70 

98 

72 

92.3 
68.7 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

is  • 

MIN 

9.'' 
66 

85 
67 

79 
67 

67 
64 

90 
63 

95 
68 

78 
68 

88 
66 

85 
64 

90 
58 

90 
65 

94 

74 

90 
70 

89 

6  1 

90 
56 

92 
6 1 

95 
70 

96 
71 

91 
70 

92 
71 

95 
67 

95 
73 

97 
71 

97 

72 

97 

75 

97 
73 

98 

72 

98 
70 

1  00 
67 

98 
68 

91  .7 
67  .6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
67 

83 
65 

79 
62 

86 

62 

89 
66 

88 
69 

81 

66 

89 
65 

83 

55 

86 
60 

69 

7  0 

94 

7  1 

89 
59 

87 
54 

90 
58 

91 
65 

94 

68 

93 
72 

90 
70 

92 
67 

95 
70 

95 
70 

96 
74 

96 
74 

95 

75 

96 
74 

96 

72 

98 

72 

97 

72 

90-6 
67.1 

HOHER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 

6  6 

90 
64 

84 

65 

82 
63 

84 

63 

89 
64 

90 
65 

81 
68 

86 
63 

83 
56 

86 

56 

91 

6  2 

93 
69 

88 

60 

86 
56 

90 
59 

91 
59 

94 

68 

93 
70 

90 
69 

92 
70 

94 

70 

94 

70 

97 
72 

96 

72 

96 
73 

97 
73 

95 
70 

97 
70 

97 
70 

90.5 
65  .8 

MONROE    EAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
69 

84 

69 

81 
68 

»t 
67 

90 
67 

67 

71 

83 

72 

91 
71 

84 

65 

87 
60 

91 
65 

97 
75 

91 

73 

90 
62 

92 
59 

95 
63 

95 
72 

94 

71 

90 

72 

93 
70 

95 
70 

96 
73 

96 

72 

97 
74 

97 
75 

96 
76 

97 
76 

98 

75 

98 

76 

97 
75 

92.0 
70  .  1 

MONROE  NLU 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
67 

B4 

64 

Bl 

63 

87 
63 

90 
65 

67 

70 

87 
68 

89 

65 

90 
54 

87 
55 

90 
63 

93 
72 

94 

69 

86 
54 

90 
54 

95 
61 

94 

69 

95 
71 

89 
69 

94 

68 

94 

69 

97 
70 

97 
70 

98 

75 

97 
76 

96 

76 

98 

73 

98 

73 

100 

72 

92.0 
66.8 

RUSTON- L A  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
67 

86 

67 

62 

65 

87 
64 

91 
6  9 

88 
69 

81 
68 

89 
66 

85 
58 

90 
65 

91 
73 

96 

71 

91 

62 

89 
56 

91 
61 

92 
67 

96 
69 

96 

72 

92 
70 

93 
68 

97 
71 

93 
70 

98 
71 

99 
74 

99 
74 

97 
72 

98 

73 

98 

73 

100 

72 

92.2 
68.1 

W I NNF IELO   2  H 
. 

MAX 
MIN 

90 
6  B 

84 

67 

80 
65 

85 

6  3 

90 
62 

86 
67 

86 
66 

89 
67 

65 
64 

88 

56 

89 
63 

93 

12 

89 

73 

89 
59 

90 
S3 

90 
59 

93 
69 

92 
68 

98 
69 

92 
67 

94 

66 

95 
7  | 

95 
70 

95 
72 

96 
73 

95 
72 

94 

70 

94 

67 

96 
70 

96 

70 

90  .6 
66.5 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

92 
69 

89 
67 

84 

67 

88 
66 

91 
64 

88 

70 

90 
70 

90 
65 

88 
58 

90 
66 

95 
75 

94 
69 

B8 
6 1 

93 
58 

92 
63 

95 
72 

95 
72 

94 

72 

93 
72 

96 
73 

97 
7  1 

97 
7  I 

98 
74 

98 
76 

98 
76 

98 
77 

98 

75 

99 
77 

100 

72 

93.4 
69.6 

EPPS  6  W 

MAX 
MIN 

91 

70 

91 
67 

62 

h  ; 

85 
56 

85 
67 

90 
74 

87 

72 

84 

7  0 

88 
66 

84 

60 

86 
66 

88 

72 

94 

72 

89 
6  1 

88 
57 

91 
63 

93 
73 

95 
69 

94 

73 

91 

72 

92 
69 

97 
7  1 

93 
72 

95 
74 

97 
74 

95 
73 

96 

72 

97 
74 

99 
76 

98 
74 

91  .2 
69.6 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

91 

70 

90 
70 

80 
►  6 

80 
66 

85 
67 

87 
71 

89 

72 

84 

71 

67 
68 

83 
61 

85 
67 

90 
75 

95 
73 

89 
67 

86 

66 

89 
69 

94 
74 

93 
73 

93 

73 

87 
71 

90 
73 

94 

72 

91 
71 

93 
75 

95 
77 

96 
76 

95 
78 

95 
78 

97 
78 

96 
78 

90.0 
71  .6 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
69 

84 

70 

84 
66 

86 
68 

8B 
73 

86 
73 

83 
71 

88 

70 

63 
61 

86 
63 

89 
63 

93 
74 

90 
64 

86 
60 

90 
66 

93 
72 

93 
72 

93 
71 

86 
70 

91 

7  0 

93 
71 

94 

71 

95 
75 

95 
75 

96 

75 

93 
76 

95 
72 

97 
75 

96 
75 

90.2 
70.1 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
6B 

82 
67 

82 

66 

B6 
64 

89 

7  0 

85 
74 

84 
71 

90 
69 

81 
59 

88 

65 

69 
73 

94 

73 

68 
61 

86 
56 

90 
65 

92 
71 

94 

70 

93 
71 

86 

69 

89 
71 

93 
71 

94 

72 

94 
74 

95 
74 

95 
74 

94 

75 

95 
73 

98 
76 

97 
76 

90.0 
69.5 

W I NNSBORO 
. 

MAX 
MIN 

91 

57 

92 
66 

83 
66 

82 
65 

88 

6  3 

90 
58 

85 
70 

85 
69 

91 
67 

82 
56 

88 

59 

89 

72 

96 

72 

69 

58 

87 
54 

92 
61 

93 
68 

94 

69 

95 
74 

87 
68 

90 
70 

95 
7  l 

95 
7  l 

94 

72 

98 
74 

97 
75 

95 
76 

97 
7  i 

100 
73 

99 
74 

91.3 
68.0 

WEST   CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
63 

90 
66 

84 

5  3 

86 
63 

B5 
60 

86 

65 

90 

70 

86 
58 

88 

67 

90 

72 

94 

73 

93 
70 

90 
63 

90 

52 

90 

52 

94 

67 

94 

66 

95 
70 

94 

67 

92 
66 

95 
70 

96 
74 

97 
66 

97 
70 

96 

72 

97 
76 

97 
67 

98 

67 

100 
68 

92  .  1 
66.3 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

90 

55 

90 
65 

86 
58 

81 
64 

6  b 
63 

90 
64 

85 
67 

81 

65 

88 
66 

87 
59 

B8 
60 

90 

67 

93 
74 

92 
6  1 

89 
54 

90 

55 

91 

57 

94 

66. 

93 
66 

94 

67 

93 
66 

95 
65 

96 
69 

96 
69 

95 
72 

94 

73 

90 

72 

97 
67 

95 
67 

97 
69 

90.9 
65. 4 

LEESV1LLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 
68 

90 
69 

76 
64 

89 
64 

93 
70 

79 
67 

»' 

67 

90 
64 

89 
60 

90 
65 

88 

72 

94 

71 

93 
63 

90 
58 

90 
61 

91 
67 

93 
67 

92 
68 

92 
67 

92 
67 

94 

71 

92 
69 

96 
68 

95 

72 

96 
72 

96 
70 

96 
67 

95 
70 

9  3 

70 

91  .0 

67  .2 

HANT 

MAX 

90 
66 

91 
67 

86 
66 

87 
63 

88 

6  6 

69 

67 

88 

66 

87 
67 

86 

62 

86 

59 

90 
65 

90 
65 

93 
70 

90 
68 

90 
60 

91 
62 

91 
61 

93 
67 

92 
67 

92 
69 

92 
66 

94 

72 

95 
69 

96 
68 

96 
73 

96 
74 

97 
70 

95 
67 

95 
68 

93 

91.4 
66.7 

NATCHITOCHES 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
69 

87 
69 

80 
67 

87 
67 

91 
64 

86 

67 

83 
68 

91 

66 

87 
61 

90 
66 

92 
71 

95 
73 

92 
66 

6  9 

59 

91 

63 

94 

70 

97 
71 

93 

72 

93 
71 

94 

10 

96 
74 

98 

73 

99 
74 

101 

72 

100 
75 

99 
74 

97 
73 

96 

72 

98 

73 

92.6 
69.3 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
. 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
66 

90 
70 

76 
66 

88 

66 

92 
73 

79 
67 

66 

67 

90 
65 

68 
63 

89 
68 

66 
73 

93 
73 

93 
65 

90 

60 

90 
62 

91 

70 

92 
69 

91 
66 

91 
68 

91 
67 

93 
72 

94 

69 

96 
6  8 

95 
7  ] 

96 

72 

96 

95 

95 

93 
72 

90 . 7 
68.4 

CENTRAL  OS 

ALE  XANDR I  A 

MAX 
MIN 

89 

70 

90 
69 

86 
68 

79 
68 

87 
67 

91 
71 

80 
68 

83 

69 

90 
69 

87 
64 

89 

69 

86 

75 

94 

75 

92 
67 

88 
60 

88 

66 

95 
70 

93 
74 

92 
74 

89 
74 

91 
70 

95 
75 

95 
72 

96 
73 

95 
74 

96 
74 

94 
74 

95 
73 

96 
74 

97 
74 

90-6 
70.7 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 
MIN 

9? 
68 

93 
67 

87 
66 

6  0 
66 

B8 

66 

91 
71 

62 
68 

85 
69 

91 

6  7 

86 
59 

90 
66 

88 

72 

96 
73 

90 
63 

91 
66 

92 
64 

92 
71 

95 

1 : 

95 
71 

88 
68 

94 

(6 

95 
70 

98 

72 

9  7 
72 

98 
74 

99 

73 

97 
17 

98 
68 

97 
74 

96 

73 

92.1 
69.1 

BOTCE  3  HNH 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
6B 

86 

71 

88 

71 

91 

70 

81 

70 

86 
68 

90 
70 

6  0 
6 

88 
64 

86 

b3 

94 

75 

91 
71 

92 
63 

90 

60 

92 
66 

92 
72 

92 

91 
74 

93 
72 

96 
7  1 

97 
76 

98 

75 

98 

75 

98 
76 

97 
76 

96 
7  6 

98 

73 

95 
76 

98 

72 

91  .9 
70.8 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
71 

88 

71 

80 
68 

86 
70 

91 
73 

78 
70 

88 

71 

SEE 

90 
68 

REF 

85    89  85 
64     68  72 

ERENCE  NOTES 

94     91  87 

75     66  62 

FOLLOWING  S 

90     93  94 

67     70  71 

TAT  ION  INOEX 

94 

72 

90 
70 

9  6 

70 

95 
74 

95 
72 

9  7 
73 

96 
76 

96 
74 

96 

77 

96 

70 

97 
73 

95 

72 

91  .3 
70.6 
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DAILY   TEMPERATURES  *»»r 


OOY   OF  MONTH 

U4 

a 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

I  '> 

16 

17 

]  B 

19 

?0 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

GRAND  COTEAU 

HBX 

90 

91 

86 

86 

91 

83 

87 

9  0 

6  4 

90 

66 

93 

92 

69 

69 

90 

7  4 

91 

90 

91 

93 

93 

94 

3' 

94 

44 

93 

95 

94 

95 

—  

90- 9 

KIN 

71 

71 

70 

68 

^0 

69 

69 

74 

69 

65 

73 

71 

71 

67 

67 

67 

1  3 

7  2 

70 

c  a 

70 

73 

71 

|  i 

74 

73 

72 

70 

70 

73 

70-5 

HINESTON  4  NNE 

HBX 

90 

90 

86 

77 

68 

90 

8  6 

89 

86 

8  4 

8h 

93 

9  1 

88 

89 

91 

47 

92 

96 

97 

94 

94 

14 

97 

97 

94 

95 

14 

94 

90.7 

niN 

63 

68 

89 

66 

65 

65 

6 

64 

56 

56 

73 

7| 

60 

58 

55 

4  ' 

66 

69 

67 

6  6 

67 

6  9 

6  . 

7  | 

72 

7| 

67 

6  9 

71 

66-0 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

90 

88 

85 

82 

66 

90 

80 

86 

86 

69 

66 

84 

93 

84 

87 

90 

92 

94 

93 

MM 

4  7 

94 

93 

94 

96 

IS 

96 

95 

95 

94 

90.2 

nin 

71 

68 

68 

66 

69 

69 

70 

6, 4 

70 

66 

65 

66 

73 

55 

6  3 

63 

69 

70 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

77 

7S 

75 

70 

72 

75 

70  •  3 

LSU  DERN  LEE  EXP  S'O 

HBX 

B8 

89 

85 

76 

84 

89 

76 

64 

86 

84 

at. 

84 

92 

90 

66 

68 

9'. 

91 

92 

MM 

■ 

92 

93 

'4 

94 

94 

94 

94 

9  6 

94 

88.9 

NIN 

68 

bH 

69 

6  6 

66 

71 

68 

66 

6  6 

61 

.  [j 

69 

72 

57 

63 

6  ' 

..a 

69 

m  a 

7  j 

70 

7  | 

74 

7  I 

70 

69 

73 

66 

67  .9 

HBNOU  4  S 

MAX 

89 

90 

80 

90 

92 

92 

86 

4: 

4  1 

69 

89 

94 

94 

9  1 

aa 

95 

9', 

94 

91 

94 

9! 

96 

46 

95 

95 

9! 

94 

97 

97 

96 

92  .4 

NIN 

74 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

70 

68 

'6 

75 

77 

69 

St 

72 

75 

75 

73 

74 

75 

76 

75 

1  4 

76 

75 

75 

72 

16 

73 

73.4 

HELVILLE 

M  R  • 

90 

92 

66 

66 

87 

90 

77 

85 

86 

86 

8  4 

60 

92 

90 

44 

65 

' 

41 

92 

9  6 

92 

93 
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DRILY   TEMPERATURES  -™ 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
<r 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LAFAYETTE  FAA  BP 

MAX 

91 

84 

81 

92 

90 

81 

89 

90 

88 

91 

93 

95 

95 

88 

88 

89 

91 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

93 

94 

91 

93 

90 

.7 

M  I  N 

73 

74 

74 

70 

72 

71 

75 

76 

73 

67 

74 

74 

76 

71 

66 

75 

7S 

75 

74 

73 

7S 

76 

75 

76 

75 

76 

76 

73 

77 

75 

73 

.7 

HORCAN  CITY 

max 

92 

90 

■  1 

M  |  N 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

7! 

74 

7? 

72 

7? 

74 

74 

74 

68 

69 

73 

72 

70 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

75 

74 

71 

74 

71 

.6 

NEW   IBERIfl  5  NH 

MAX 

90 

89 

83 

80 

88 

89 

89 

88 

90 

88 

90 

90 

93 

92 

89 

90 

88 

91 

90 

88 

90 

91 

90 

92 

92 

96 

94 

92 

92 

90 

89 

.8 

■          ■  ■ 

M  1  N 

73 

71 

73 

72 

71 

71 

59 

75 

71 

69 

71 

74 

72 

72 

68 

70 

74 

75 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

75 

74 

71 

72 

72 

■  1 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

max 

88 

69 

84 

84 

87 

88 

87 

85 

90 

90 

89 

92 

91 

85 

88 

88 

68 

86 

86 

86 

67 

91 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

88 

•  6 

M  I  N 

72 

71 

74 

72 

72 

77 

77 

72 

77 

74 

75 

67 

73 

72 

68 

75 

75 

75 

70 

71 

7S 

73 

76 

78 

78 

77 

77 

75 

72 

73 

.9 

OELTA-BRETON  HL  REFF 

MAX 

86 

87 

84 

83 

83 

86 

85 

85 

82 

86 

89 

88 

88 

90 

85 

88 

88 

88 

86 

8S 

86 

86 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

87 

■  5 

M  I  N 

70 

72 

71 

72 

75 

74 

72 

73 

71 

76 

74 

76 

78 

77 

71 

74 

74 

76 

73 

72 

75 

74 

75 

78 

79 

79 

76 

77 

73 

74 

.3 
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88 

90 

81 

78 

80 

90 

85 

88 

89 

85 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

68 

89 

88 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

95 

90 

91 

92 

81 

88 
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75 

72 

72 

71 

72 

73 

75 

74 

75 

69 

70 

75 

76 

75 

67 

68 

75 

74 

72 

71 

72 

74 

76 

77 

77 

78 

74 

74 

72 

73 

3 

GALL IAN0 
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89 

89 

84 

81 

85 

89 

90 

90 

91 

91 

87 

91 

93 

93 

91 

90 

91 

89 

89 

89 
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90 

93 
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95 

95 

95 

90 

94 

93 

90 
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74 

78 

77 
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71 

70 

71 

72 
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73 

73 

73 
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75 
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77 
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73 

4 
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68 

68 

90 

90 

90 

90 

92 

94 

89 

89 

92 

90 

69 

88 

86 

90 

92 

94 

95 

94 

94 

92 

93 

92 

92 

90 

M  I  N 

71 

73 

72 

70 

70 

74 

77 

75 

74 

72 

73 

74 

75 

73 

65 

74 

75 

75 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

72 

72 

72 

8 

NEW  ORLEANS  WSMO  RP 

MAX 

88 

83 

81 

86 

88 

87 

89 

91 

89 

69 

91 

92 

93 

88 

91 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

93 

93 

94 

93 

94 

92 

95 

91 

91 

90 

M  I  N 

70 

72 

71 

71 

68 

74 

76 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

64 

72 

72 

72 

69 

68 

69 

72 

73 

75 

76 

74 

73 

72 

70 

7? 

2 

N  0  RDBON  WSFO  CI 

MAX 

92 

84 

82 

86 

89 

88 

89 

92 

92 

88 

92 

93 

93 

89 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

94 

94 

94 

93 

94 

90 

92 

91 

91 

90 

M  I  N 

73 

77 

75 

75 

73 

78 

80 

77 

77 

75 

77 

77 

77 

76 

70 

78 

76 

76 

73 

73 

73 

76 

78 

79 

78 

74 

74 

77 

71 

75 

6 

PRRROIS  7  S 

MRX 

88 

84 

81 

84 

88 

84 

87 

88 

90 

88 

88 

91 

91 

92 

88 

90 

88 

88 

87 

88 

66 

92 

93 

93 

93 

93 

89 

94 

91 

90 

89 

M  I  N 

72 

73 

72 

71 

70 

74 

73 

74 

74 

70 

75 

73 

76 

70 

64 

72 

76 

72 

70 

68 

69 

72 

74 

76 

77 

77 

71 

71 

70 

74 

72 

3 

PL AOUEM I NES  EXP  STR 

MRX 

90 

88 

80 

86 

88 

88 

88 

90 

92 

89 

90 

94 

93 

93 

90 

69 

88 

90 

90 

87 

90 

93 

92 

93 

93 

96 

95 

94 

94 

95 

90 

M  I  N 

72 

72 

74 

74 

74 

76 

76 

72 

75 

78 

76 

73 

72 

75 

67 

76 

74 

72 

70 

69 

72 

74 

76 

78 

76 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

a 

RESERVE 

MRX 

90 

89 

85 

86 

86 

89 

86 

87 

91 

89 

92 

91 

88 

90 

90 

88 

89 

88 

89 

92 

92 

94 

97 

95 

95 

90 

95 

90 

90 

2 

MIN 

71 

67 

70 

70 

70 

72 

74 

72 

73 

67 

76 

70 

65 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

73 

73 

75 

75 

75 

70 

73 

69 

70 

71 

1 

SHINT  BERNRRO 

MRX 

90 

90 

90 

91 

88 

89 

89 

86 

69 

89 

91 

91 

91 

90 

89 

91 

89 

88 

89 

90 

90 

94 

94 

93 

94 

94 

93 

95 

92 

92 

90 

7 

MIN 

66 

65 

65 

71 

70 

74 

77 

75 

76 

73 

73 

74 

73 

74 

66 

71 

73 

72 

69 

67 

72 

73 

76 

76 

69 

71 

70 

72 

70 

69 

71 

4 

THIBODRUX 

MAX 

91 

91 

84 

80 

84 

92 

87 

90 

92 

90 

91 

91 

93 

94 

89 

91 

91 

91 

91 

69 

91 

92 

94 

95 

96 

95 

95 

92 

97 

93 

91 

1 

MIN 

71 

74 

74 

74 

72 

73 

75 

75 

74 

69 

71 

75 

76 

72 

65 

71 

72 

72 

70 

69 

69 

72 

74 

75 

76 

75 

73 

72 

73 

72 

72 

5 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


Louisiana 

JUN£  1978 


Onr  of  hon  t  h 

o 

STBT  ION 

a. 
o 

i 

2 

1 

4 

5 

6 

1 

9 

1  c 

1  : 

1? 

1  ! 

14 

i  E 

i  E 

17 

IB 

19 

.'0 

24 

.7b 

.'8 

27 

'8 

30 

3  1 

cx 

CE 
(X 

CBLHOUN  EXP  STBT ION 

INI 

4 

MR  ■ 
-  '  s 

93 

19 

94 

18 

66 

76 

B2 

1  3 

88 

1  ' 

9', 
'4 

8  ' 

77 

8  3 

76 

83 

^4 

8^ 

71 

93 
71 

9  3 

75 

9b 
8 

9b 
9 

9  b 

77 

96 

76 

95 

7  8 

9  ' 

81 

9B 

8.' 

9  ) 
78 

15 
78 

101 
79 

100 

B 

•4 

90 

1  0.' 

9 

II  ' 

83 

'4 

85 

10.'' 
8b 

102 
91 

9  ' 

B 

94  .4 

78-1 

CL  1  NT  ON  S  SE 

IN  1 

4 

np  ■ 

- :  N 

9  ' 
79 

99 
77 

91 

19 
74 

S  1 
78 

9  1 

75 

81 

77 

8  1 

89 

76 

91 

9! 
73 

9  1 
"6 

92 
75 

94 

75 

93 

4 

96 
74 

•< 

'8 

.4 

78 

1 

79 

9 

79 

1  7 

98 

89 

9  1 
'9 

19 
B 

19 

B2 

8  ( 

B  ' 

101 
8  3 

101 
63 

100 

B2 

9  ! 

91 

93.0 
77.7 

CROHLET  EXP  STATION 

1  INI 

4 

HflX 
M1N 

96 

JO 

B2 

7  0 

•B 

66 

>0 

66 

79 

6  8 

8.' 

6  ' 

'0 
.  9 

74 

!  8 

9  • 
•  9 

9  | 

E  ' 

9  3 

75 
6'. 

-4 

.  9 

8  b 

E  1 

8  ' 

67 

88 

E  1 

MB 

7  9 

9H 

71 

B5 
71 

BE 

70 

8  9 

70 

BM 

7? 

91 

7S 

9  3 

7  3 

74 

i: 

'  4 

9 

74 

90 

7  3 

93 

72 

8.' 

72 

8S.0 
69.6 

HOUHB 

1  IN  1 

4 

MAX 
- .  9 

8  ' 

7! 

7  7 
73 

79 
74 

B  2 
73 

86 

72 

«< 

12 

g  ] 

B( 

'  3 

90 

.'6 

99 
75 

94 

75 

34 

re 

9  4 

19 

9  1 

IB 

9  b 
7  b 

96 

9 

96 

>g 

93 
19 

9  3 
'8 

'8 

•4 

'9 

■4 

IB 

3M 

19 

is 

BO 

99 

b: 

99 

6: 

91 

8. 

!• 

78 

90 

72 

90 
78 

91  .3 
76.7 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

nnx 
min 

HH 

IB 

B9 
B 

g 

B 

8  ' 
74 

H4 

74 

8  9 

BO 
75 

8  | 

7S 

8 

75 

81' 
'4 

75 

-4 

7  7 

90 

7  7 

9  1 
7  7 

88 

75 

10 

9. 

9  9 

77 

9  4 

8 : 

9' 
99 

8  • 

■'8 

9  1 
79 

"9 

90 

93 
61 

••• 

8  0 

96 
84 

»■ 
84 

91 
BS 

■v 
64 

9 

84 

95 

8  3 

69- S 
78.4 

RED  RIV  VBLLET  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

no . 
-  •, 

9  3 

7g 

9; 

16 

81 

7  b 

B  i 

89 

J  3 

90 
75 

B6 

3 

B2 
73 

B6 

71 

90 
71 

88 

71 

90 
77 

94 

'9 

93 

79 

92 
18 

9  j 

'7 

12 
77 

9  3 
89 

94 
81 

9  b 

B2 

14 

B2 

96 
8.' 

96 
85 

97 

BS 

98 
84 

98 
9  | 

98 
8S 

98 
B4 

99 
BS 

9  9 
6. 

92.4 
78.6 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

« ■ 
- :  N 

96 
18 

)6 

80 

88 

79 

-J 

7S 

B  * 

7S 

91 
77 

92 

.'8 

8: 

77 

8" 

76 

87 
74 

9. 

73 

BE 
79 

9: 

79 

97 
'8 

95 
77 

9  7 
77 

9  1 

90 

99 
83 

100 
84 

91 

9 

95 
BO 

99 
8  3 

97 
83 

100 
83 

101 
85 

101 
85 

100 
98 

101 
"8 

103 
88 

99 

BB 

94  . 1 
80.3 

HlNNSBORO 

1  IN  1 

4 

no . 

MIN 

HI 

75 

31 
76 

83 

75 

78 
73 

9! 
73 

BE 
73 

83 

.91 

IB 
7  b 

86 

76 

8  | 

72 

89 
71 

B3 

76 

92 
78 

9? 
76 

30 

7  3 

92 
73 

90 

76 

94 

80 

95 
80 

8b 

79 

89 

77 

95 

79 

92 
80 

92 
80 

97 
81 

97 
84 

95 
64 

98 

84 

99 
83 

96 

8b 

69.9 

77.5 
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E VflPORfiT I  ON  RND  WIND 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

;  «  o 

c 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

i  5 

1  6 

1 7 

1  f3 

1  9 

2  0 

2  1 

2  2 

2  3 

2  4 

2  5 

?6 

NORTHHEST  01 

REO  RIV  VBLLEr  EXP  STB 

EVflP 
HIND 

.32 

46 

.25 

.16 
S2 

.  16 

27 

.23 
24 

.27 

4  1 

.22 
67 

■  10 
27 

.29 

32 

.29 
20 

.31 
46 

.26 
S4 

.29 
29 

.  34 
2  4 

.  34 
38 

•  36 

36 

.  34 

50 

-34 

61 

-29 
29 

.  36 

52 

.34 

4  I 

.32 
31 

.31 
42 

.41 
48 

.36 
45 

.40 

65 

.40 

58 

■  36 
34 

.33 
26 

.  33 

25 

9.09 
1  170 

NORTH  CENTRAL  02 

CBLHOUN  EXP  station 

EVflP 
H  I  NO 

.25 

n 

■  i9 

27 

.14 

n 

•  11 
21 

.23 
1  9 

.23 
14 

.26 
33 

.07 
IS 

■  29 
38 

.30 
24 

.23 
13 

.11 
20 

■40 

32 

.34 

28 

.  32 

23 

.26 
IS 

.'4 

n 

-23 
18 

.25 
13 

•  1  5 

1  3 

.26 

15 

-27 
IS 

-28 

22 

.26 
21 

-  35 

22 

.  34 

28 

.31 
25 

.  3C 
16 

■  30 
16 

-26 
16 

7.68 
613 

NOR  THEBST  03 

SBINT  JOSEPH  EXP  STB 

EVAP 

.24 

.26 

.27 

.08 

.15 

.08 

.13 

.23 

.31 

.28 

.22 

-30 

.39 

.31 

•  27 

■  33 

■  30 

.29 

.  1  4 

.24 

.  30 

.24 

.28 

.32 

.  32 

.  38 

.21 

-32 

.25 

7.768 

ERST  CENTRAL  06 

L5U  GEN-HUR  EXP  STA 

EVBP 
HIND 

max 
niN 

.31 
?a 

96 

73 

40 

96 

70 

.12 

28 
89 
70 

.06 
25 
80 

71 

.IS 
17 
97 
741 

.26 
28 

100 
74 

44 

82 

71 

.21 
42 
92 
76 

.29 
SI 
99 
73 

.24 
24 
95 
67 

-24 

26 

1  0  1 
67 

.13 
25 
91 
74 

.29 
25 

101 
77 

.32 
49 

99 
67 

27 
96 
67 

■  26 
22 
96 
66 

.24 
40 

92 
73 

■  25 
39 
96 
13 

.29 
34 
98 

72 

.25 
23 

9' 
76 

.  30 
2' 
96 

7  2 

.27 
22 
9S 
74 

.19 
17 

101 
76 

.29 
26 
101 

75 

.25 
35 

101 
76 

.  3S 
38 

1  00 
76 

■  35 

29 
103 
75 

■  15 
19 
96 
7  4 

.27 
24 
102 

75 

.20 
29 
96 

74 

7.30B 

903 
96-3 
72.7 

SOUTHEAST  09 

HOUMB 

EVflP 
HI  NO 

S 

21 

11 

.29 
17 

.03 
13 

■  30 
23 

.16 
IE 

■  17 
69 

.27 
26 

.27 
19 

.17 
25 

.25 
32 

.27 
16 

.24 
24 

.34 
36 

.26 
33 

.25 
42 

.29 
S3 

.22 
49 

.26 

4  J 

.32 

4S 

.29 
44 

.24 

19 

42 

25 

.31 
31 

.23 
2S 

.31 

25 

.31 

27 

.32 

44 

.25 
40 

7.84B 
900 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1978 


c  t  n  t  T  n  m 
J  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

01  VISION 

mi  imt  y 

L  U  U  IN  1  1 

ijj 
0 

CI 

— 
cx 
or 

0 

LRT I TUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDJLr\  vers 

a. 

E 

UJ 

a. 
u 

UJ 

or 
a. 

a 

cr 
>■ 

UJ 

a  ^ 
—  0 

JE 

ABBEV  I  LLE 

0007 

07 

VERM  I L I  ON 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

RLE  XRNDR I fi 

0098 

05 

RAP  I  DES 

1  1 

3  1 

1 9 

92 

28 

87 

8A 

8  A 

■ 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AMI  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

6  A 

8  A 

u 

MRS  ROBERT  S  MC  CLENDON 

RSHLRND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I T0CHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

8  A 

u 

SOLOMON  G  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

u 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  R0UG 

8 

30 

32 

9 1 

09 

64 

M  I  D 

M  1 0 

"   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0555 

08 

I BERV I LLE 

1 

30 

08 

9  1 

1 9 

1 5 

8  A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06  1  7 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1 05 

1 P 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  : 

3 1 

38 

92 

1  ] 

200 

9A 

IP 

H 

LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

8  I  ENV I LLE 

1 1 

32 

22 

92 

56 

307 

M  I  0 

M  I  0 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH  I NGT0N 

1 0 

30 

47 

89 

52 

1  03 

8A 

8  A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV  I  LLE  WSO 

1157 

09 

PLA0UEM I NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  1 0 

M  I  0 

Z  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOYCE   3  WNW 

1  232 

05 

RAPIDES 

1 1 

3 1 

23 

92 

4  3 

1  1 0 

M  I  0 

M  I  D 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

Z  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

17 

91 

41 

5 

8A 

CLARENCE  J  HOTARO  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

0UACHI TA 

9 

32 

3 1 

92 

20 

1 80 

8  A 

8  A 

8  A 

2GH 

L   S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1  565 

08 

I  BERV  I  LLE 

8 

30 

1 2 

9 1 

07 

25 

8  A 

8A 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CL I NTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

9 1 

0 1 

1  80 

8A 

KENNETH  M  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1 899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

LSU   IDLEWILO  EXP  STA 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1 0 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

C  U  <L  J 

0  4 

SAB  I NE 

12 

3 1 

45 

93 

4  2 

220 

8  A 

8A 

H 

WILLIAM  R  OTT 

COTTON  VALLEY 

9  19  1 

n  1 
u  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

4  9 

93 

25 

230 

79 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

9  1^1 

or 

U  D 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

Z  H 

ST  JO  ABBEY-SEMINARY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

LSU  RICE  EXP  STATION 

DELTA-BRETON  WL  REFF 

2330 

09 

PL AOUEM  I  NES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

OEL  T A-BRE  TON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

9  ^  c:  n 

nc 
u  0 

L I  V  I NGST0N 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7  A 

DENHAM  SPRINGS  FIRE  D 

OE  QUINCY  4  N 

£  JUl 

n  1 

BEAUREGARD 

4 

30 

3 1 

93 

26 

95 

8  A 

8  A 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIODER 

t  JO  ' 

n  7 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

1  8 

1 80 

8  A 

8  A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DONAL  DSONV I LLE 

9  ^  ^  -4 

ASCENS I  ON 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MARIANGE  G  GUILLOT 

Fl  I  7ARF  TH 

£  OUU 

u  / 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

4  8 

1 50 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

on  "l  1 

c  y  / 1 

U  J 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKL I NE  GAS  CO 

EUN I CE 

9QQ1 

u  0 

ST  LANDRY 

7 

30 

9Q 

92 

26 

50 

70 

ROYNE  H  FONTENOT 

F ARMERV I LLE 

ju  / y 

D9 

UNION 

9 

32 

4  6 

92 

24 

1 70 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  1/31/78 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

M  I  D 

M I  D 

H 

CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 

FRANKI  INITON    R  NNUI 
r  i\ n  11  i\  i_  1  11  i  u  ii    u  imn 

3326 

06 

WASH  I NGT0N 

1 0 

30 

56 

90 

1  1 

200 

8  A 

FRED  B  ORMAN 

FRANKI  TNTmN    1  "".UI 

j  / 

nc 

uo 

WASH  I NGT0N 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

M  I  0 

M  I  D 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

p.ai  i  i  Awn 

urn.  l  innu 

j"  J  J 

uy 

LAFOURCHE 

5 

9Q 

26 

90 

1 8 

2 

8  A 

8  A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

r.i  nsTFR  i  ui 

U  L  U  O  1  L  n      1  »1 

"3  C  cr  -7 

n  t 
u  1 

DE  SOTO 

1  1 

*^9 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E  JAM  I  SON 

nnN7Ai  fs 

U  U  11  L  ^  L  L  O 

uy 

ASCENS I  ON 

8 

■"*n 

J  u 

1  4 

90 

54 

1  0 

7A 

c 

CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

nRQMn  rnTFHii 

JOUU 

nc; 
uo 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

5P 

5P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

r.RQNu  FPnRF 

3804 

n  a 
U  4 

NATCH  I  T0CHES 

1  1 

J  1 

4  8 

93 

06 

1  50 

7A 

MRS  WALLACE  DESAOIER  JR 

r.RQNP.    !  cl  F  7 

3815 

n  o 

u  y 

JEFFERSON 

5 

9Q 

1  4 

90 

00 

2 

[ 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREFNSBURG 

3864 

nc 
Ub 

ST  HELENA 

6 

qn 

0  u 

90 

40 

225 

8A 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

70 

MRS  LAURA  L  CAMPBELL 

HQfKRFRPY    fi  c.cu 
nrlLnDr_f*i\  1     O     O  On 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  F  ISH-WILOL IFE  SERV 

HDMMnwn   ^  KJU 
nnnnuwu    j  n»n 

4034 

06 

TANGI PAHOA 

6 

3n 

JU 

39 

on 
a  U 

9Q 

45 

9A 

9A 

H 

LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

n  M  IN  IN  M     j  O 

4050 

n  1 
U  1 

RED  RIVER 

1  1 

3  | 

54 

93 

2  1 

1  25 

8A 

CHARLES  0  WOOD 

HIMF^THM    A  MMP 
nilNCO'UlN     *t  INIiL 

4  260 

05 

RAPIDES 

4 

j  1 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

70 

H 

IRVIN  C  MORRISON 

nUUUL  0    O H r\ u c N o 

4288 

04 

SAB  1 NE 

1  2 

3  ! 

2*7 

93 

23 

420 

8A 

HODGES  GARDENS 

nUriCl>    C    r     j  1  n  1  I  U  (N 

4  355 

02 

CL A  I  BORNE 

1  1 

4  5 

93 

04 

380 

BA 

8  A 

N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 

unc  c  t  HKJ 

4  398 

0 1 

CADDO 

1  1 

39 

C  TJ 
O  J 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

uni  |MQ 

n  u  u  n  h 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

an 

A  A 

1  c 

1  o 

8A 

8A 

3F 

GH 

USOA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  ST A 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

8A 

H 

LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

8A 

80 

C  H 

MARION  £  BLANCHARD 

iiimc  canon   r  i  or  TnuFR 

4732 

02 

IflrKSflN 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

320 

1  P 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

80 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

K  F  1  TMU 1  1  1  F 

4816 

01 

C  ADOO 

1 1 

32 

21 

93 

50 

200 

70 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KFwTLinnn 

r\  L  "i  1  nUUU 

4859 

06 

TANG  I PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

u  n  O  DM 
r\  Ur\  H  Fl 

4931 

01 

ROSS  I FR 

UU  J  J  1  L.  1  * 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 

LRPHYtT  TE 

5021 

08 

1  QFQYFTTF 
Ln' n 1 l 1 1 u 

2 

30 

13 

92 

01 

35 

C 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE  F AA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MIO 

MID 

H 

F  AA 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MIO 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

6 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

8A 

H 

LA  POWER  i  LIGHT  CO 

LEESV  I  LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

:  h 

JAMES  M  MILLER 

L0GANSP0RT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

5P 

Z  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NC  STP.TION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 
z 

cr 
cc 

CD 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

0. 
a 

UJ 



SPECIAL 
t  SEE  NOTES  1 

LONGV  ILLE 

5S84 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

3  0 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONT INENTAL   G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

n  F  SOTO 

UL       JU 1 U 

1  2 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

3 1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV  I  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF   MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

REO  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSSARD 

MINDEN 

b.'44 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

L 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLL I E   M  MAHAFFEY 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACH I TA 

g 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

NORTHEAST   LA  UNIVERSITY 

MOOR  I NGSPORT    1  N 

6  364 

0 1 

CADDO 

1  1 

32 

4  2 

93 

58 

200 

8  A 

SOUTHWESTERN  ELEC  CO 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCH  I TOCHES 

6582 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PL  T 

R 

6669 

09 

ORI  FANS 

g 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

MFW    fTRI  FQN^  IFFFFRSHN 

667  1 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

M  I  0 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARO 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL  I  A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERL1N  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

pniNTF  rniiPF 

1     U  I  11  1  L      I—LIU'  l_ 

g 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

r 

II   S   CORPS   AF  FNGINFFRS 

ULLH     O  OOt"t 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8  A 

( 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

69  9  5 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

1  90 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PL AQUEM  I  NE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

19 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

1  3 

15 

8A 

CITY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

ROSS  I  FR 

1  i 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

8A 

8A 

CG 

1  Sll    RFn   RIVFR    VI  Y  FXP 

r\  t  jl  r\  V  L 

n  q 

ST  JOHN  BAPT 

8 

J  u 

n  a 
u  °> 

on 

1  3 
1  J 

8A 

on 
OH 

H 

GODCHAUX-HENDERSON 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARO 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

SO 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

5  1 

89 

59 

330 

IP 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MFnFnpn  r  rfwmftt 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABAL A  I S 

SLAGLE 

8  5:' 4 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

290 

8A 

JAMES  H  HUDGENS 

SLIDELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

c 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HAROLD  L  ATWELL 

SPR1NGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

i  P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCAS I EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF   THIBOOAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERM  I L ION 

5 

29 

47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VIDAL IA  2 

9357 

05 

CONCORD  I  A 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

c 

V  I  DAL  I A  FIRE  DEPT 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1978 


STRT I  ON 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


V  INTON 

WATSON  8  ENE 

WESTDALE   3  SW 

WINNEIELD  2  H 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARy  2  ESE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CALCASIEU 
LIVINGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIOES 

E  BATON  ROUC 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


93  35 

90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


19 
85 

140 

160 
80 
220 
1  16 
85 


8A 


H 

C  H 
CCH 


TOWN   OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
ABSOLUM  P  OILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  ROORIGUEZ 


SEE  REFERENCE 


NOUS  FOL  LOH I  NC  STATION  INOEX 

1  3 


FEBRUARY  1<"6 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 

10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  I  20  1  21     22     23     24     25  I  28  I  27     28  I  29  I  30  31 


JANUARY  1978 


.51  .05 
.55     .07  T 


.16  .?« 
.10  .38 


.01  .22 


Sm  R*t»r*nc«  NotM  Following  Station  lnd« 


CORRECTIONS 


CORRECTION 


JANUARY  1978 


JANUARY  1978 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  01 


NORTHWEST  01 


LOCANSPORT  4  EXE 


LOCANSPORT  4  ENE 


TOTAL  PRECIPITATION ,  4.66.     DEPARTURE  FROM  NORMAL. 

.20. 

TOTAL,  4.66.     AMOUNT  ON  22D.    .25)  23D,  .00. 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.   Sta t ion  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Crowley  Exp.   Station  Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station  Red  River  alluvial  Bare  Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station  ■     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.  Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace  Bare  Zero 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December   Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLI MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  io  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  
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.0 

0 

9 

4 

0 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

92 

•  5 

73 

•  6 

83 

1 

I  .  1 

99 

2 

69 

27 

0 

,'H 

0 

0 

0 

7.14 

.63 

2.19 

B 

.0 

0 

1  1 

4 

2 

BOOALUSA 

93 

.2 

70 

■  6 

81 

9 

.4 

99 

6 

65 

27 

0 

2  E 

0 

0 

D 

4.06 

-  2.02 

.83 

23 

.0 

0 

9 

3 

0 

LL  1  N 1  UN    D  DC 

92 

.4 

71 

.1 

81 

8 

•  8 

95 

19* 

65 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

2.33 

-  3.77 

.61 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

COVINGTON   4  NNW 

92 

.  1 

70 

.3 

81 

2 

■  0 

100 

13 

65 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

6.69 

.22 

1  .68 

27 

.0 

0 

1 1 

1 

3 

F  RANKl I N  TON   3  SU 

92 

•  8 

70 

•  1 

8 1 

5 

97 

1  8  ♦ 

64 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

5  -94 

1  .66 

.0 

0 

1  2 

1 

HAMMOND   3  NW 

91 

.7 

70 

.8 

81 

3 

-  .3 

98 

5« 

65 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

8. 95 

2.12 

1  .35 

28 

•  0 

0 

1  1 

7 

5 

l^li    RF  Kl    HI  1 P    F  1  P  t;TO 

91 

.9 

72 

.1 

62 

0 

95 

6 

67 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

2.65 

.58 

7 

.0 

0 

10 

1 

0 

SLIDELL  WSO  RFC 

90 

.8 

73 

.1 

82 

0 

94 

19. 

69 

28 

0 

23 

0 

a 

0 

5.40 

1  .33 

23 

•  0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

81 

9 

.4 

S.25 

-1.19 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

93 

.5 

72 

.5 

83 

0 

99 

2 

69 

28 

0 

6.96 

.84 

'.  .94 

28 

.0 

0 

8 

7 

2 

DE  QUINCY  4  N 

95 

.4 

71 

.6 

83 

6 

99 

16. 

68 

28. 

0 

29 

0 

0 

0 

7.16 

1  .08 

I  .46 

21 

.0 

a 

9 

6 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.sibn« 

JUL* 


TEMPERATURE 

PREC IPI TOT  ION 

STATION 

g  £ 
>  5 

a  E 

3  % 

2  5. 

a  r 

g 

» 
a 

%  1 
5  t 

a  o 

1 

o 

to 

-• 

° 

° 
° 

NO 

01 

OBYS 

«  « 

3  O 

I  r 

Q  -, 

a 
a 

s 

5 

5 
° 

SNOM 

SLEET 

NO. 

OF 

0BTS 

HOI  . 

UN. 

2  o 

o  o 

-  5 

a  ■ 
r  o 

s 

s 

c 
o 

m 

- 

5J 

| 
% 

8 

u 

'l 

'-  i 

i I 

1 1 

nF  r i nnF  u 

95  ■  1 

72.2 

83.7 

99 

16- 

68 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

4 

20 

1  .08 

24 

.0 

0 

8 

4 

1 

EL  I2BBETM 

95.2 

71  .1 

63.2 

1  .  1 

98 

20. 

63 

28 

0 

)0 

0 

0 

0 

2 

'  9 

-  2.33 

.98 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

MBCKBERRT  B  SSH 

91.1 

75  •'£ 

83.2 

1  . 4 

95 

17. 

7 1 

26 

0 

2  3 

0 

0 

0 

6 

92 

•  09 

2  ■  30 

28 

•  0 

0 

1  * 

3 

JENNINGS 

9S.3 

72.8 

84.1 

1  .6 

99 

25- 

69 

28 

0 

)0 

G 

0 

0 

s 

34 

.80 

1  .42 

28 

.0 

0 

') 

4 

1 

LAKE  ARTHUR   10  5W 

91  .9M 

75-3 

83.6" 

1 .1 

95 

18* 

70 

28 

0 

2T 

: 

0 

0 

1 

75 

-  5.04 

.50 

20 

.0 

0 

s 

1 

0 

LAKE   CMBRLES  HSO  BP 

91  -6 

74  . 1 

B2  .9 

.  5 

95 

I  6  • 

69 

28* 

0 

26 

a 

0 

0 

5 

at 

-  1*51 

1  .92 

27 

.0 

0 

^ 

□BERLIN  FIRE  TONER 

94  . 4 

71.6 

83.0 

98 

15* 

67 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

2 

1  s 

•  S3 

22 

.0 

RfiTKFFFl  1  FP    Ul     Wf  Filf.F 

91.2 

74  . 3 

82  .8 

95 

19* 

70 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

8 

4  4 

2  .96 

2 1 

.0 

0 

1  2 

finn |L 1 UH  LULn 

90  . 3 

72  .8 

81.6 

95 

9* 

69 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

9 

15 

2  .42 

2 1 

0 

83.2 

1  .1 

5 

45 

-  .92 

.0 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVlLlE   2  SH 

92.2 

73.7 

83.0 

1  .2 

96 

5' 

70 

28- 

0 

.  4 

0 

0 

0 

6 

18 

-  .01 

1  .28 

12 

.0 

0 

9 

6 

3 

F  RANKL I N   3  NH 

91  -1 

74  .0 

82-6 

.9 

95 

18- 

69 

21 

0 

.  4 

0 

0 

0 

1 1 

)6 

3.50 

2.68 

24 

.0 

j* 

16 

1  1 

3 

JEONERETTE  ExP  ST  A 

90.8 

73.0 

81  .9 

95 

9 

69 

22 

0 

?  1 

0 

0 

0 

5 

8  B 

•  2.46 

.79 

20 

.0 

J: 

13 

6 

0 

LAFRTETTE   FAA  AP 

92  •  1 

75  .2 

83.7 

I  .8 

96 

1 8 

7 1 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

6 

1 2 

.89 

3  . 95 

1 9 

.0 

U 

MORGAN  CITY 

90  -5 

73.0 

61-8 

.6 

95 

1 9 

69 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

1 1 

B H 

3  .52 

2  ■  55 

1 9 

.  0 

0 

*  * 

™ 

Kit  U     IQCD  |  Q    C,  UU 

91.3 

73.5 

62 . 4 

95 

10. 

70 

28  • 

0 

24 

0 

0 

0 

9 

43 

2.33 

2  1 

.  0 

0 

n  i  u  t  c  i  n  w 

U 1 V 1 3 1  UN 

82.6 

•  8 

8 

63 

1  .02 

.0 

c  ni  1 1  hf     t  no 

BOOTHVILLE  H5Q 

89.3 

75. 1 

82.2 

92 

12 

71 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

10 

5  1 

2.63 

25 

.0 

11 

6 

6 

88  .9 

76- 7H 

82. e« 

93 

1 

72 

28- 

0 

14 

0 

0 

0 

6 

60 

1  .92 

25 

.0 

0 

12 

1 

OONBLDSONVlLlE 

90 . 7 

75 . 3 

83.0 

■  5 

94 

1  3* 

72 

28 

0 

4 

0 

0 

0 

6 

1 1 

1  . 75 

6 

0 

OBLL IBNO 

90.7 

74.3 

82.5 

96 

1 

70 

29 

0 

.'4 

0 

0 

0 

7 

08 

1  .22 

21 

.0 

0 

!  4 

5 

2 

houma 

90.3 

73.4 

81  .9 

.3 

94 

4  . 

70 

22 

0 

2  1 

0 

0 

0 

9 

01 

.88 

1  .59 

19 

.0 

0 

IS 

7 

2 

NEH  ORLEANS  HSUO  BP  R 

90.6 

74  .6 

82.6 

.7 

95 

30 

73 

26- 

0 

4 

0 

0 

0 

10 

'4 

3.62 

3.35 

1 1 

.0 

0 

10 

S 

3 

N  0  AOBON  WSFO  C 1  R 

90.6 

76.4 

83-5 

1  .1 

94 

30 

74 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

9 

31 

1  .30 

2.69 

30 

.0 

0 

IS 

7 

1 

PBRADIS  7  S 

89.8 

72.9 

81  .4 

93 

9- 

69 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

s 

58 

-  1  .92 

1  .22 

6 

■  0 

0 

11 

4 

1 

PLAQUEMINES  EXP  STB 

90-0 

73.3 

61  .7 

95 

3- 

70 

28. 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

46 

1  .64 

18 

.0 

0 

11 

7 

3 

RESERVE 

91  .  1 

73.3 

82.2 

-  .2 

95 

8 

70 

28- 

0 

25 

0 

0 

0 

4 

28 

-  2.59 

1  .71 

1 1 

.0 

0 

1 1 

2 

1 

SAINT  BERNARO 

90.9 

74  .4 

82.7 

95 

2 

67 

2- 

0 

23 

0 

0 

0 

s 

56 

1  .77 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

TMIBODAUX 

92.2 

72.9 

82.6 

•  9 

95 

30- 

70 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

12 

03 

3.56 

3.70 

6 

.0 

0 

1  ! 

9 

5 

DIVISION 

82.4 

.2 

7 

92 

.38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  1 NC  STATION  1N0EI 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GLOSTEB  1  U 
HANNA  3  S 
H0SSTQN 
KEITHVILLE 

KORAN 

iogansport  *  ene 
mansfield  3  usw 
minden 

moor ingspqrt  1  n 
plain  oeal ing 

RED  Riv  VALLEY  EXP  S 
ROOESSA 

SMREVEPORT  DOWNTOWN 
SHRE VEPQRT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBGRQ  F IRE  TOWER 

MAR  I ON 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTQN-L  A   TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOW 
STERL INGTQN 

WINNF  IELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  B  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  WSW 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TAL  L  UL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  5 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
L  EESVIL  LE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STi 
SLAGLE 


CENTRAL  0' 

ALEXANDRIA 
BEAVER  FIBE  TOwES 
BELAH  FIRE  TOWER 
BOYCE   3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HlflESTQN    A  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  OEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  t  S 

MARKSV JLLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

OLO  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
COST  CtLuE^ 

SIMMESPORT 
VIOALIA  2 

WOOOWORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWfi 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

80GALUSA 

CL INTQN 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON  A  NNW 
OENHAM  SPRINGS 
FRANKL  INTON  6  NNW 
FRANKL INTQN  3  SW 

GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
5L IOELL  WSO  RFC 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
WATSON  8  ENE 
ZflCHARY  2  ESE 


DAY   OF  MONTH 


2     3     456  789 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.33     .21  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY   OF  MONTH 


12     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SOUTHWEST  07 
ABBEvIll  C 

CBOHEY  EXP  STATION 
Of.  QUIMCY  4  N 
Of  BIDDER 
CL  1 2  ABE  tw 

HActbcaav  e  ssu 

JENNINOS 

KINDER  3  U 

LA^E    AQTWuB    10  Su 

LAKE  CmAHlES  2  N 

LAKE  CHAQLES  USO  AP 
LONQVILLE 

NEBMENTAu 

MITT  IE  2  SC 
OAHOAi E 

OBEBl  IN  F  ISC  TOkCQ 
uflut  1  i    L  Ed  ul  REFUGE 

SUGAR TOWN 

5ULPMUB 

VEBMK  ION  LOCK 
VINTON 


.10  .02 
.23 
.0*  2.40 


SOUTl 


CENTBAL 


BAYOU   SOBBEl  LOCK 
BUTTE  LA  QQSC 
CAftvILLC  2  *■- 
FBANKL IN  3  HU 
JC ANESE TTE   EXP  ST« 


LAFAYETTE  r«A 
nOQGAN  CITY 

NEW     IBEB  I  A  % 

PLAQUEMINE  3 


SOUTHEAST 


AP 


3.05.  .S3 
2.M     .4*  2.33 
.  13  2.33 


800TMVILLE  USD 

DEL  Tft-BBE  TON  Ul  BIFF 

OONALOSONVILLC 

OALL IANO 

GONZALES 

MQUMA 

NEW   ORLEANS    NT    USQ  CI 
NEW  ORLEANS  LArfJ  AP 
N  0  AOBON  wSFO  C I 
NEu  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  0  P  S  14 
NEW   ORLEANS    WATEO   PL  T 
NEW  OBlEANS  CITY  M«IL 
NEW  OBLEANS  D  P  S  S 
NEW  OBLEANS  0  P  S  3 


NEW  ORLEANS  0 

PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  S 
BC SERVE 
SAINT  6CBNAB0 

TWIflODAuX 


S  6 


76  .  13 
26      .  S4 


.25     .03  .40 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOlLOMlNO  STATION  INOEx 


TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH   OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

IOISI 
PHtCIPItOUON 

■       ■  ■ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
4 

1  .5 

4  .0 
4 

GLOSTER   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 

2 

2.5 

.3 

6.3 

2 

HANNA   3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

.4 

3.4 

HOSSTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8  .6 

1  .0 

9.6 

KEITHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.8 

1  .5 

.4 

6.7 

KORAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

LOGANSPORT  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

2  .0 

T 

1 

MANSFIELD  3  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

I  .5 
1 

.5 
1 

4 

M I NOEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.2 

3 

T 

T 

3  .2 
3 

MOORINGSPORT    1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

" 

PLAIN  DEALING 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4  .  1 

2 

.3 

T 

4  .4 

2 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RODESSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2  .5 

2 

- 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

SHREVEPORT  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.9 
4 

2.0 

.3 

B  .2 

4 

SPRINGHILL 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.3 

1  .2 

T 

4.5 

WESTDALE   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .8 

1  .0 

.5 

3.3 

■                 ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 

T 

.5 

4.0 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

3 

T 

3 

COLUMBIA  LOCKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FARMERV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
1 

2.5 

- 

- 

- 

HOMER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

5.5 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1977   -   1978  LOUISIANA 


STAT  I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

'■tcirnoMOM 

MARION 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .5 

I  .0 

5.S 

MONROE  F PA  AP 

5N0WFALL 
1    IN  ON  CD 

2.8 

T 

T 

2.8 

MONROE  NLU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 

3 

T 

T 

4.5 

3 

RUSTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

RUSTON-LA  TECH  UN  I  V 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SPEARSV I LLE  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

STERL INCTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

WINNF I  EL  D  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

S  .  1 
4 

.2 

.  1 

5.4 
4 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

■                  ■  ■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2 

2 

EPPS  6  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.7 
2 

2.7 
2 

LAKE  PROVIDENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
3 

1  .0 
1 

4  .0 
4 

OAK  GROVE  2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2.0 

5.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .5 

3 

T 

T 

4  .5 

3 

TALLULAH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

1 

WINNSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

■                  ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1 

T 

1  .0 

1 

CONVERSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1  .5 
1 

T 

3.5 
1 

GRAND  ECORE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.0 
2 

T 

T 

2.0 

2 

HODGES  GARDENS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

LEESV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

T 

1 

MANY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

NATCHITOCHES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

3.0 

ROSEPINE  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1977   -  1978 


LOUISIANA 


STATION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PRCC1PITQTION 


SLAGLE 

CENTRAL  05 
RLE  XRNDR I A 
BERVER  FIRE  TOWER 
BELRH  FIRE  TOWER 
BOrCE  3  WNW 
BUNK  IE 
EUNICE 

GRAND  COTERU 

H 1 NESTON   4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

LSU  DERN  LEE  EXP  STR 

MAMOU  4  S 

MRRKSV 1LLE 

MELV  ILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSRS 

PORT  ALLEN 

SIMMESPORT 

VIDRLIA  2 

WOODWORTH  2  SE 

■  ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 
RBITfl  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


2.0 


1  .0 

I 


3.4 

2 


1  .0 
1 


2  .0 

I 


1  .0 
1 


3.4 

2 


1  .0 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


S  TOT  ION 


BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGRL  USA 
CL I N  TON 
CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNH 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKL I N TON  6  NNH 
FRANKL I NTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STfl 
ORKNOLIR 

PERRL  RIVER  LOCK  I 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 
WRTSON  8  ENE 
ZACHARY  2  ESE 

■        ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

CROWLET  EXP  STRTION 
DE  OUINCr  A  N 
DE  RIDDER 
EL  IZABETH 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1977   -    | 978 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


JULY 


RUG 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEPT 


OCT 


NOV 


LOUISIANA 


DEC 


JAN 


FEB 


2.7 
! 


I  .0 


MAR 


T  T 


1  -0 


APR 


MAY 


JUNE 


TOTAL 


2.7 
1 

.3 


lOtOL 


I  -0 


I  .0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRL  L   RND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  LOUISIANA 


STAT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

PREClPIinilON 

HACKBERRY  8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

JENNINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

.6 

KINOER  3  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

LAKE  CHARLES  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

T 

I  .0 

LONGVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MERMENTAU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

Ml TT IE  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OAKOALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

- 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

SUGARTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

SULPHUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

VERMILION  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

VINTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

BAYOU  SORREL  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

BUTTE  LA  ROSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

CARVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

FRANKLIN  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

JEANERETTE  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

LAFAYETTE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MORGAN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

NEW   IBERIA  S  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PLAQUEM I NE  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOUF ALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1977  -  1978 


LOUISIANA 


STRT  ION 


JULY  BUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MflR  I  RPR  I  MAY  IjUNeI  TOTAL  I  mawn* 


SOUTHEAST  09 
800THV ILLE  HSO 
DELTA-BRETON  HL  REFF 
□ONALOSONV ILLE 
GALL IANO 
GONZALES 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 
NEW  ORLEANS  WSMO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  D  P  S  14 
NEW  ORLEANS  WATER  PL  T 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  D  P  S  5 
NEW  ORLEANS  0  P  S  3 
NEW  ORLEANS  D  P  S  6 
PARADIS  7  S 
PLAOUEM I NES  EXP  STA 
QUARANT INE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
TH I BODAUX 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

tr 

STAT  ION 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

. 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

not 

99 

96 

97 

98 

98 

99 

97 

99 

102 

102 

101 

101 

99 

101 

101 

96 

98 

99 

1  00 

100 

102 

99 

87 

98 

91 

95 

98 

88 

95 

95 

97 

97.7 

MIN 

69 

69 

75 

69 

70 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

73 

70 

66 

67 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

70 

68 

70 

72 

74 

7  1.4 

LOGBNSPORT  4  ENE 

MAX 

98 

99 

99 

96 

101 

99 

100 

102 

101 

100 

101 

101 

103 

104 

102 

103 

100 

101 

101 

100 

100 

95 

98 

91 

100 

98 

98 

97 

98 

99 

98 

99.5 

MIN 

68 

72 

73 

72 

70 

70 

73 

72 

70 

71 

71 

69 

71 

72 

73 

70 

65 

66 

68 

68 

66 

70 

68 

66 

66 

73 

66 

68 

70 

72 

69 

69 . 6 

MINDEN 

noi 

98 

95 

95 

99 

97 

96 

97 

99 

99 

99 

100 

97 

98 

1  00 

102 

98 

100 

99 

99 

100 

98 

87 

96 

91 

95 

96 

86 

94 

97 

97 

96.8 

MIN 

71 

73 

78 

72 

73 

74 

75 

78 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

69 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

68 

69 

66 

70 

73 

72  .7 

PLAIN  DEAL I NG 

MAX 

99 

98 

1  00 

98 

1  00 

100 

99 

101 

103 

101 

101 

101 

100 

1  00 

101 

98 

100 

99 

1  00 

101 

1  00 

98 

91 

99 

96 

100 

103 

88 

97 

98 

99 

99.1 

MIN 

68 

68 

73 

67 

68 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

64 

65 

G  ' 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

67 

66 

66 

70 

71 

69.1 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STB 

MBX 

97 

96 

98 

99 

98 

98 

99 

99 

102 

100 

100 

99 

97 

100 

101 

98 

97 

97 

9  7 

98 

98 

94 

88 

95 

89 

96 

97 

84 

93 

95 

96 

96.6 

MIN 

71 

72 

75 

72 

72 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

71 

72 

6B 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

66 

67 

70 

72 

72 

71  .5 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MBX 

97 

1  00 

102 

99 

99 

1  00 

1  00 

101 

101 

101 

100 

99 

100 

101 

101 

100 

99 

99 

1  00 

101 

97 

91 

97 

92 

96 

99 

88 

96 

97 

99 

95 

98-3 

MIN 

70 

75 

72 

72 

72 

72 

75 

76 

74 

77 

75 

73 

74 

76 

74 

74 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

76 

67 

70 

73 

75 

72 

72.4 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

HH> 

94 

97 

97 

95 

98 

97 

101 

97 

98 

102 

98 

97 

102 

101 

98 

96 

97 

98 

99 

97 

97 

88 

97 

97 

97 

98 

86 

95 

98 

98 

96 

97.0 

M  I  N 

74 

75 

67 

70 

65 

72 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

1* 

77 

70 

65 

67 

69 

72 

70 

72 

70 

69 

69 

73 

69 

69 

72 

76 

71 

71.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

98 

94 

94 

96 

96 

97 

96 

97 

97 

98 

99 

96 

97 

99 

1  0  0 

94 

93 

96 

9  7 

98 

97 

95 

90 

93 

92 

94 

94 

67 

93 

97 

97 

95.5 

MIN 

7  1 

74 

75 

71 

74 

72 

75 

74 

73 

75 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

66 

BE 

66 

71 

68 

1 1 

68 

69 

69 

72 

70 

68 

71 

74 

73 

71  .5 

HOME  R  EXP  STATION 

MAX 

97 

97 

97 

98 

98 

98 

96 

99 

10  1 

100 

100 

98 

98 

100 

101 

95 

94 

96 

9  1 

100 

99 

96 

98 

96 

96 

96 

97 

85 

94 

96 

97 

97-1 

MIN 

71 

71 

75 

69 

72 

72 

74 

73 

73 

76 

76 

72 

72 

74 

71 

70 

66 

68 

70 

67 

67 

68 

67 

69 

70 

70 

68 

69 

71 

76 

74 

71  .0 

MONROE  FRA  AP 

MBX 

92 

96 

97 

96 

97 

1  00 

96 

98 

96 

97 

96 

97 

96 

98 

95 

93 

94 

98 

9  9 

98 

95 

91 

95 

92 

95 

95 

87 

95 

96 

97 

95 

95.5 

MIN 

74 

77 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

70 

66 

69 

74 

69 

7  1 

68 

70 

70 

72 

70 

7  1 

73 

77 

77 

72  .7 

MONROE  NLU 

MBX 

99 

101 

96 

97 

97 

102 

104 

103 

98 

98 

104 

104 

101 

102 

100 

95 

94 

94 

97 

97 

97 

94 

90 

95 

96 

96 

97 

88 

94 

98 

99 

97  .6 

MIN 

72 

73 

73 

72 

74 

RUSTON-LB   TECH  UNIV 

MAX 

100 

95 

97 

100 

98 

99 

98 

99 

96 

99 

100 

97 

97 

100 

101 

97 

95 

95 

97 

99 

97 

95 

93 

94 

97 

98 

99 

89 

96 

98 

100 

97.3 

MIN 

71 

75 

74 

69 

71 

73 

74 

75 

73 

73 

74 

72 

72 

74 

72 

73 

69 

70 

68 

72 

69 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

72 

74 

72 

71  .5 

WINNF [ELD  2  W 

MA) 

93 

95 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

94 

95 

97 

98 

97 

95 

95 

95 

97 

95 

93 

66 

92 

92 

93 

95 

93 

94 

95 

97 

94 

94  .9 

MIN 

67 

73 

72 

70 

68 

70 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

63 

64 

65 

70 

66 

69 

66 

68 

67 

66 

67 

66 

70 

72 

70 

69.1 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

95 

96 

98 

97 

98 

99 

99 

97 

99 

99 

4  6 

97 

99 

99 

94 

95 

96 

98 

99 

99 

97 

96 

98 

94 

95 

96 

90 

98 

100 

99 

100 

97.2 

MIN 

72 

77 

75 

72 

74 

76 

76 

73 

76 

79 

75 

75 

77 

77 

73 

71 

68 

69 

72 

75 

'0 

73 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

78 

76 

73  .5 

EPPS  6  U 

MAX 

99 

97 

97 

99 

98 

99 

98 

98 

95 

99 

98 

97 

98 

98 

1  00 

96 

96 

95 

96 

97 

96 

92 

93 

95 

96 

98 

99 

87 

95 

100 

100 

96.8 

MIN 

73 

71 

7S 

72 

73 

73 

75 

73 

74 

76 

72 

73 

76 

75 

73 

76 

69 

68 

69 

75 

68 

73 

69 

68 

70 

74 

69 

69 

73 

75 

75 

72.4 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

97 

95 

97 

97 

95 

96 

97 

95 

93 

96 

95 

95 

95 

96 

95 

88 

93 

94 

93 

95 

4  6 

92 

92 

94 

93 

93 

95 

85 

93 

98 

98 

94  .3 

MIN 

74 

77 

77 

73 

75 

75 

76 

69 

76 

77 

73 

73 

71 

77 

74 

72 

73 

74 

74 

77 

73 

72 

72 

71 

72 

75 

70 

70 

73 

71 

73 

73.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

96 

93 

95 

97 

95 

96 

95 

98 

97 

97 

99 

95 

95 

96 

97 

95 

91 

93 

95 

96 

95 

92 

93 

93 

91 

92 

93 

83 

90 

94 

94 

94  .2 

MIN 

71 

71 

78 

75 

72 

75 

77 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

76 

74 

72 

69 

72 

70 

74 

69 

72 

70 

69 

72 

74 

71 

71 

73 

76 

75 

73.0 

TALLULBH 

MAX 

97 

93 

94 

97 

94 

97 

97 

97 

95 

98 

97 

94 

95 

97 

98 

90 

90 

93 

95 

95 

94 

93 

92 

93 

93 

93 

96 

83 

91 

95 

95 

94  .2 

MIN 

76 

74 

75 

73 

72 

73 

76 

70 

74 

75 

71 

73 

75 

75 

72 

72 

66 

69 

71 

75 

69 

72 

70 

69 

70 

74 

68 

69 

72 

73 

73 

72  .2 

W I NNSBORO 

MAX 

100 

95 

95 

98 

99 

98 

100 

i  00 

98 

98 

96 

9  9 

98 

98 

1  0? 

99 

95 

97 

99 

99 

98 

97 

90 

95 

94 

97 

98 

84 

95 

98 

1  00 

97 . 1 

. 

MIN 

70 

76 

75 

72 

72 

72 

76 

74 

74 

74 

71 

71 

75 

74 

77 

71 

67 

66 

67 

73 

67 

71 

69 

67 

69 

74 

69 

69 

71 

75 

77 

71  .8 

WEST  CENTRAL  04 

BSHLBND  2  S 

MAX 

95 

98 

1  00 

99 

95 

98 

99 

100 

97 

100 

98 

97 

98 

100 

101 

102 

98 

99 

100 

100 

100 

95 

85 

96 

94 

95 

96 

84 

93 

98 

96 

97.0 

MIN 

69 

72 

74 

72 

65 

67 

69 

74 

72 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

68 

69 

65 

67 

69 

70 

67 

67 

67 

67 

73 

67 

66 

67 

67 

67 

69  . 1 

CONVERSE 

MAX 

99 

96 

98 

99 

98 

99 

97 

98 

96 

98 

98 

97 

97 

99 

1  00 

99 

98 

97 

98 

99 

99 

96 

85 

94 

90 

94 

95 

81 

94 

95 

97 

96.1 

MIN 

68 

68 

73 

71 

72 

7  0 

70 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

"71 

71 

71 

64 

64 

65 

67 

69 

69 

68 

67 

69 

69 

70 

66 

66 

70 

67 

68-9 

LEESVILLE 

MAX 

98 

96 

97 

98 

9B 

99 

97 

97 

•5 

97 

98 

97 

97 

100 

1  00 

1 00 

98 

97 

99 

97 

96 

94 

86 

91 

93 

94 

95 

76 

93 

95 

95 

95-6 

MIN 

69 

71 

73 

75 

73 

72 

73 

75 

68 

70 

72 

71 

71 

72 

75 

71 

65 

66 
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67 

94 

71 

96 
71 

•4 

73 

94.4 
71  .5 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

"... 

HIN 

93 
74 

92 

7  6 

91 

77 

92 
76 

9  3 

77 

J  J 
13 

91 

75 

9 : 

7  6 

95 
77 

93 
73 

.4 

72 

90 

'4 

90 
74 

9 ; 
71 

92 

77 

92 

74 

16 
74 

94 

73 

95 
74 

B  1 
74 

9 

72 

88 

70 

86 
71 

-9 
'4 

90 
74 

9  1 

77 

9 : 

'6 

87 
71 

69 

76 

96 
75 

9  1 
76 

91  .2 
74.3 

VERHIL 1  ON  LOCK 

-..  i 

NIN 

90 
72 

91 
•< 

92 
4 

93 
73 

•4 

75 

95 

75 

92 
75 

90 

7  5 

15 
74 

92 
74 

92 
74 

93 
14 

90 

75 

90 
'4 

"6 

73 

88 

73 

92 
71 

92 
72 

92 
74 

83 

72 

88 

71 

88 

71 

g; 
71 

B8 

72 

87 

71 

99 

72 

69 
1  3 

85 
70 

91 
69 

9  • 
72 

91 
72 

90 . 3 
72.8 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE   ."  SM 

HAI 

-  '  N 

94 

73 

96 

74 

9S 

7S 

96 
75 

9  b 

12 

B6 

75 

89 
74 

IS 
75 

9! 
75 

95 
75 

95 
74 

•' 

J  1 

92 
76 

95 

76 

6 

75 

95 
74 

94 
74 

• 

73 

95 
76 

Hf 

76 

90 

70 

90 
70 

6  9 
73 

6  7 

■4 

90 
72 

3  3 

'5 

86 

70 

79 
70 

92 
74 

96 
74 

.4 
4 

92.2 
73.7 

FRANKL IN   3  NH 

NIN 

93 
73 

92 

16 

9  1 
15 

93 
75 

91 
77 

91 

16 

90 
74 

95 
75 

96 
75 

95 

75 

93 
75 

) 

'4 

92 
74 

99 
74 

• 

'6 

92 
77 

92 
73 

96 

75 

82 
76 

B» 

73 

9  1 
'  9 

85 

71 

M9 
1  ' 

9  1 
71 

91 
70 

5( 
75 

8  1 
73 

92 
72 

94 

74 

93 
74 

92 
4 

91  .1 
74.0 
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75 
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n 
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< 
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74 
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70 

89 
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85 
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90 
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70 

82 
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70 

9) 

72 

92 
7? 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JULY  197B 


STPT ION 

DRY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

» 
a 

LAFAYETTE  FAA  AP 

94 

94 

95 

95 

9  J 

91 

90 

95 

95 

93 

93 

94 

92 

94 

95 

94 

96 

88 

90 

89 

86 

89 

90 

92 

90 

Rh 

9 1 

92 

91 

93 

92 

.1 

HIN 

7S 

77 

76 

75 

78 

76 

76 

77 

76 

76 

75 

75 

77 

77 

77 

76 

75 

74 

76 

75 

73 

74 

73 

74 

73 

77 

72 

71 

76 

75 

75 

75 

.2 

MORGAN  C 1 TY 

HA) 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

88 

93 

93 

93 

93 

90 

91 

92 

91 

93 

93 

95 

84 

94 

67 

89 

87 

89 

89 

85 

81 

90 

93 

92 

90 

.5 

MIN 

73 

72 

72 

72 

7  | 

73 

73 

74 

73 

.0 

NEH  IBERIA  5  NH 

MAX 

89 

90 

86 

H  i 

9 1 

94 

93 

91 

.3 

min 

72 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

72 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

71 

73 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

.5 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

MAX 

90 

9 1 

9 1 

9 1 

88 

89 

68 

90 

90 

90 

89 

92 

89 

9 1 

9 1 

9 1 

9 1 

9 1 

9 1 

88 

86 

90 

88 

88 

85 

87 

85 

88 

90 

90 

90 

89 

.3 

MIN 

77 

78 

77 

76 

72 

72 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

75 

75 

79 

77 

75 

74 

74 

72 

71 

74 

72 

72 

76 

77 

77 

75 

.  | 

OELTA-BRETON  ML  REFF 

MB  . 

93 

h  g 

90 

9 1 

88 

87 

88 

69 

90 

90 

90 

69 

91 

88 

89 

9 1 

9 1 

91 

90 

90 

87 

86 

90 

89 

88 

83 

86 

87 

87 

90 

89 

86 

.9 

MIN 

82 

80 

79 

75 

75 

73 

76 

75 

76 

79 

79 

79 

78 

79 

76 

76 

76 

77 

76 

73 

72 

75 

72 

73 

81 

80 

76 

.7 

OONALOSONVILLE 

MAX 

a  i 

94 

94 

93 

94 

g  < 

90 

9 1 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

93 

9 1 

85 

89 

90 

87 

84 

88 

9 1 

86 

80 

90 

93 

92 

90 

.7 

MIN 

75 

76 

77 

77 

78 

76 

74 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

76 

78 

75 

74 

75 

77 

75 

74 

7S 

75 

76 

78 

76 

74 

72 

73 

76 

75 

75 

.  3 

CALL IANO 

MAX 

96 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

9 1 

92 

92 

92 

an 

92 

91 

90 

92 

93 

94 

9  3 

90 

88 

90 

69 

87 

69 

86 

85 

86 

90 

9  ] 

9  I 

90 

.7 

MIN 

74 

73 

75 

77 

78 

76 

74 

74 

71 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

73 

76 

76 

77 

74 

73 

72 

76 

74 

74 

74 

73 

73 

70 

71 

75 

74 

.  3 

HOUMA 

MAX 

93 

94 

93 

94 

93 

90 

86 

93 

93 

92 

91 

9 1 

93 

90 

92 

91 

92 

93 

87 

86 

86 

69 

85 

89 

88 

8 1 

64 

90 

93 

93 

93 

90 

■  3 

MIN 

72 

73 

75 

73 

76 

74 

73 

74 

15 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

71 

74 

7B 

75 

73 

72 

70 

74 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

73 

.  4 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP 

MAX 

93 

92 

92 

93 

9 1 

90 

90 

92 

92 

9 1 

90 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

91 

89 

89 

88 

68 

87 

90 

9  1 

88 

83 

90 

94 

95 

93 

90 

■  6 

MIN 

73 

74 

75 

76 

76 

75 

74 

74 

75 

73 

75 

74 

74 

76 

74 

73 

77 

73 

77 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

77 

79 

76 

74 

.6 

N  0  ADBON  HSFO  CI 

MAX 

93 

92 

92 

93 

88 

}  ; 

93 

93 

92 

91 

88 

9 1 

91 

89 

89 

91 

90 

89 

92 

69 

86 

90 

89 

92 

92 

86 

86 

92 

93 

94 

92 

90 

.6 

MIN 

77 

77 

79 

77 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

>h 

75 

74 

7B 

75 

60 

77 

77 

76 

78 

77 

75 

76 

75 

77 

78 

75 

78 

76 

.4 

PHRAOIS  7  S 

MAX 

9  3 

93 

93 

93 

92 

88 

90 

92 

93 

90 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

89 

86 

87 

86 

89 

87 

83 

83 

67 

91 

92 

90 

89 

.6 

MIN 

74 

73 

74 

77 

75 

72 

72 

75 

71 

73 

73 

76 

73 

75 

75 

70 

73 

71 

76 

73 

)C 

70 

73 

74 

71 

70 

69 

71 

74 

74 

74 

72 

,  g 

PLAQUEMINES   EXP  STA 

MAX 

95 

94 

95 

92 

90 

90 

86 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

93 

90 

88 

88 

86 

82 

84 

87 

85 

89 

87 

90 

92 

90 

■  0 

MIN 

73 

74 

74 

7S 

75 

72 

74 

72 

74 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

75 

74 

12 

75 

72 

74 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

74 

73 

3 

RESERVE 

MAX 

90 

94 

93 

92 

93 

90 

90 

95 

90 

94 

93 

91 

92 

91 

94 

93 

92 

91 

92 

89 

90 

87 

92 

87 

88 

91 

86 

87 

90 

94 

93 

91 

.1 

MIN 

73 

72 

73 

76 

76 

75 

74 

76 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

75 

76 

72 

73 

76 

74 

72 

72 

73 

72 

71 

74 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

.3 

SAINT  BERNARO 

MAX 

94 

95 

94 

93 

93 

93 

90 

92 

93 

92 

91 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

91 

91 

86 

87 

88 

85 

90 

89 

89 

86 

89 

90 

91 

92 

90 

.9 

MIN 

67 

67 

77 

77 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

76 

73 

75 

73 

77 

76 

75 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

75 

76 

76 

74 

74 

.4 

IHIBOOAUX 

MAX 

95 

94 

93 

94 

95 

93 

92 

91 

94 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

94 

92 

90 

88 

89 

88 

91 

92 

91 

84 

94 

95 

94 

92 

.2 

MIN 

72 

74 

75 

73 

77 

72 

73 

75 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  STAT  ION  INDEX 
1  4 


MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977   -    1978  LOUISIANA 


STflT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

■             ■  ■ 

NORTHHEST  01 

COTTON  VOLLEY 

0 

0 

0 

104 

309 

617 

927 

755 

424 

78 

36 

0 

3250 

u 

n 
u 

n 
u 

66 

232 

4  74 

864 

66  1 

3 1 0 

59 

1  5 

0 

268  3 

MINDEN 

0 

0 

0 

78 

279 

601 

904 

743 

386 

59 

33 

0 

3083 

2345 

PLAIN  DEAL  INC 

0 

0 

0 

105 

297 

632 

960 

780 

452 

100 

45 

0 

3371 

2530 

REO  R I V  VALLEY  EXP  STA 

0 

0 

0 

83 

251 

564 

907 

733 

367 

52 

30 

0 

2987 

SHREVEPORT  WSO  AP 

0 

0 

0 

72 

260 

549 

933 

746 

374 

61 

30 

0 

3025 

2167 

■                 ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

0 

0 

0 

88 

288 

545 

867 

679 

365 

73 

25 

0 

2930 

CALHOUN  EXP  STATION 

0 

0 

0 

1  10 

301 

588 

898 

741 

389 

80 

32 

0 

3139 

2258 

FARMERV ILLE 

0 

0 

0 

56 

258 

492 

880 

HflMFR    FVP    ctqt  Iflw 
n  u  I '  c  n    L  A  r    j  I  n  i  1  u 

n 
u 

n 
u 

u 

8  4 

293 

608 

9 1  3 

762 

407 

76 

2  1 

0 

3164 

MONROE   FAR  AP 

0 

0 

0 

98 

295 

552 

883 

755 

421 

4  1 

22 

0 

3067 

231  1 

MONROE  NLU 

0 

0 

0 

105 

293 

583 

898 

757 

407 

77 

29 

0 

3149 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

0 

0 

0 

85 

288 

538 

871 

721 

376 

61 

29 

0 

2969 

2410 

WlNNFlELD  2  W 

0 

0 

0 

101 

285 

513 

835 

64  1 

293 

57 

15 

0 

2740 

2076 

■         ■  ■ 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

67 

250 

494 

825 

683 

287 

40 

14 

0 

2660 

2198 

n 
u 

n 
u 

n 
u 

QO 

y  c 

OCT 

cO  I 

572 

867 

737 

387 

65 

26 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

0 

88 

258 

571 

886 

737 

377 

58 

1  3 

0 

2988 

2327 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

0 

107 

234 

539 

840 

689 

373 

63 

I  1 

0 

2856 

2122 

TALLULAH 

0 

0 

0 

1  15 

266 

603 

884 

736 

388 

71 

23 

0 

3086 

2309 

WINNSBORO 

0 

0 

0 

98 

256 

557 

860 

713 

363 

69 

21 

0 

2937 

2192 

■         ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

0 

0 

0 

122 

270 

603 

916 

739 

384 

70 

30 

0 

3134 

L  UN  V  L " OL 

0 

0 

n 
u 

i  no 

l  lie 

zoo 

ccp 

JUO 

0/0 

1  1  A 

j  /  0 

TO 

/  0 

c  0 

u 

on  1  1 
jU  I  1 

LEESVILLE 

0 

0 

0 

71 

200 

489 

797 

648 

306 

51 

20 

0 

2582 

1889 

MANY 

0 

0 

0 

107 

251 

540 

880 

701 

357 

69 

29 

0 

2934 

NATCHITOCHES 

0 

0 

0 

65 

212 

4  96 

829 

659 

307 

39 

21 

0 

2628 

1872 

ROSEPINE  EXP  STAT  I  ON 

0 

0 

0 

70 

191 

480 

789 

648 

313 

52 

19 

0 

2562 

■                  ■  ■ 

CENTRAL  05 

RLE  XRNDR I R 

0 

0 

0 

58 

202 

483 

799 

631 

293 

44 

14 

0 

2524 

BELRH  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

66 

198 

477 

785 

644 

283 

45 

1  1 

0 

2509 

BOYCE  3  WNW 

0 

0 

0 

60 

200 

473 

789 

592 

298 

26 

5 

0 

2443 

BUNK  I E 

0 

0 

0 

73 

169 

459 

760 

626 

284 

38 

16 

0 

2425 

1883 

UKHNU   L  u 1 1 HU 

0 

0 

0 

4  7 

1 28 

j3  / 

o  y  ** 

COO 

O  AC. 
C  A  0 

OQ 

O 
J 

U 

on  oc 

C\J  JO 

HINESTON  4  NNE 

0 

0 

0 

87 

176 

521 

811 

662 

329 

62 

20 

0 

2668 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

0 

73 

225 

500 

807 

660 

307 

52 

12 

0 

2636 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

0 

0 

0 

87 

215 

507 

820 

652 

321 

59 

17 

0 

2678 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

35 

102 

341 

679 

484 

194 

12 

3 

0 

1850 

M  C  l    nil  l  C 

nt  L  V 1 L  L  t 

0 

0 

0 

oy 

1  00 

4  4  7 

779 

633 

294 

40 

Q 

24  27 

i  oyo 

NEW  ROADS  5  ESE 

0 

0 

0 

67 

141 

428 

723 

593 

305 

33 

4 

0 

2294 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

0 

71 

183 

479 

770 

631 

303 

38 

1  1 

0 

2486 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

0 

108 

257 

564 

872 

703 

357 

76 

23 

0 

2960 

2026 

WOODWORTH  2  SE 

0 

0 

0 

63 

208 

482 

792 

647 

287 

35 

IS 

0 

2529 

■         ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

0 

0 

0 

65 

141 

416 

716 

575 

283 

31 

6 

0 

2233 

1809 

BATON  ROUCE   WSO  AP 

0 

0 

0 

56 

1  44 

387 

694 

546 

258 

29 

2 

0 

2116 

1670 

BOGRLUSR 

0 

0 

0 

86 

165 

44  1 

723 

616 

287 

34 

7 

0 

2359 

1816 

CLINTON  S  SE 

0 

0 

0 

87 

168 

453 

754 

612 

300 

44 

5 

0 

2423 

COVINGTON  4  NNW 

0 

0 

0 

69 

144 

389 

665 

557 

268 

37 

0 

0 

2129 

1600 

FRANKL INTON  3  SW 

0 

0 

0 

81 

171 

430 

738 

584 

297 

34 

4 

0 

2339 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977   -    1978  LOUISIANA 


STRT  I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

HAMMOND  3  NW 

0 

0 

0 

86 

166 

44  3 

724 

597 

291 

48 

3 

0 

2358 

1591 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

0 

0 

0 

64 

1  43 

403 

698 

583 

284 

34 

6 

0 

22  1  5 

SL 1DELL   WSO  RFC 

0 

0 

0 

80 

147 

425 

692 

593 

272 

26 

3 

0 

2238 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

55 

1  30 

412 

7  1  3 

592 

267 

23 

6 

0 

2  1  98 

DE   OUINCY   4  N 

0 

0 

0 

58 

1  77 

4  4  8 

75  1 

6  1  3 

283 

40 

1  5 

0 

2385 

DE  RIDDER 

0 

0 

0 

58 

1  78 

445 

756 

621 

274 

34 

1 7 

0 

2383 

EL  1 ZABETH 

0 

0 

0 

54 

1  53 

467 

762 

6  1  3 

262 

36 

1  4 

0 

236 1 

1  838 

HPCKBERRY  8  SSW 

0 

0 

0 

1  9 

380 

720 

578 

226 

19 

7 

0 

1565 

JENNINGS 

0 

0 

0 

55 

1  45 

423 

723 

600 

258 

24 

9 

0 

2237 

1449 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

0 

0 

0 

30 

129 

405 

679 

586 

251 

25 

8 

0 

2113 

1564 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

0 

36 

136 

367 

682 

539 

236 

22 

2 

0 

2020 

1498 

OBERL IN  F  IRE  TOWER 

0 

0 

0 

50 

131 

409 

728 

576 

265 

25 

9 

0 

2193 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

35 

100 

313 

686 

566 

238 

23 

5 

0 

1966 

VERMILION  LOCK 

0 

0 

0 

59 

120 

350 

692 

591 

275 

32 

4 

0 

2123 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

0 

0 

0 

52 

1  1  3 

402 

712 

590 

262 

31 

4 

0 

2166 

1508 

FRANKLIN  3  NW 

0 

0 

0 

46 

1  10 

34  1 

646 

510 

234 

21 

1 

0 

1909 

1  408 

JEANERETTE   EXP  STA 

0 

0 

0 

62 

1  19 

396 

703 

599 

290 

30 

2 

0 

2201 

LAFAYETTE  FAA  AP 

0 

0 

0 

32 

107 

320 

633 

523 

237 

20 

2 

0 

1874 

1551 

MORGAN  CITY 

0 

0 

0 

44 

92 

350 

628 

530 

227 

13 

2 

0 

1886 

1  305 

NEW   IBERIA  5  NW 

0 

0 

0 

42 

108 

356 

664 

572 

256 

25 

1 

0 

2024 

■         "  • 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

0 

0 

0 

26 

71 

297 

589 

464 

202 

5 

0 

0 

1  654 

DELTA-BRETON  WL  REFF 

500 

246 

1  4 

1 

0 

DONAL  DSONV I LLE 

0 

0 

0 

40 

1  05 

359 

654 

538 

232 

28 

3 

0 

1959 

1  369 

GALL  I ANO 

0 

0 

0 

38 

8  1 

31  1 

609 

479 

191 

12 

0 

0 

I  72  1 

HOUMA 

0 

0 

0 

50 

86 

323 

615 

517 

202 

16 

0 

0 

1809 

1215 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

0 

0 

0 

43 

1  1  3 

342 

646 

556 

1  9  1 

2 

0 

0 

1  893 

1  465 

N  0  ADBON  WSFO  CI 

0 

0 

0 

1  8 

64 

272 

564 

4  34 

1  62 

4 

0 

0 

1518 

PARADIS  7  S 

0 

0 

0 

41 

83 

287 

618 

480 

173 

10 

1 

0 

1693 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

0 

0 

0 

22 

71 

317 

607 

500 

213 

2 

0 

0 

1732 

OUARANT INE 

0 

0 

0 

18 

76 

320 

605 

RESERVE 

0 

0 

0 

46 

86 

351 

649 

553 

226 

19 

2 

0 

1932 

1586 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

0 

37 

102 

292 

614 

507 

201 

9 

0 

0 

1762 

THIBODAUX 

0 

0 

0 

46 

83 

312 

629 

501 

195 

7 

0 

0 

1773 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

OL»  1978 


X 

DAY  OF  MONTH 

5 

STAT ION 

a. 
a 

T  1  Ml 

12 

i  ? 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

21 

22 

? ) 

24 

a 

QC 

a 

CALHOUN  ExP  STATION 

I  INI 

4 

l  02 

■if- 

l  00 

'  ■> 

9 

1  0  1 

< 

!  0  J 

1  08 

1  ub 

1  04 

1 0  1 

103 

104 

1  D4 

94 

96 

I  02 

1  04 

!  00 

99 

99 

93 

94 

95 

96 

98 

100.2 

H i 

Q  | 

91 1 

8  2 

B6 

BS 

B6 

8  ? 

87 

87 

87 

84 

82 

BC 

8  0 

62 

84 

85 

84 

80 

79 

79 

82.5 

CLINTON  S  SE 

1  INI 

4 

.  t 

1  Q  2 

i  or 

■  s 

I  02 

98 

93 

90 

99 

94 

93 

95 

96 

95 

95 

91 

94 

96 

9  3 

93 

87 

86 

88 

88 

93.5 

78 

B2 

! 1 

8  * 

B  6 

B  1 

8  3 

8  3 

91 1 

B  i 

M  .1 

89 

8  1 

84 

83 

82 

8  b 

84 

80 

79 

8 1 

82.4 

CROMLET  EXP  STAT [ON 

1  IN) 

4 

kJ  9 

-< 

9 1 

9  '. 

9  ] 

92 

92 

BE 

9  1 

92 

66 

99 

84 

9. 7 

8n 

90 

91 

93 

91 

81 

80 

80 

8  0 

80 

9  2 

86*7 

7  1 

73 

5 

75 

73 

73 

72 

72 

7  I 

72 

73 

72 

73 

7  ] 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

59 

71  .7 

HOUHH 

1  IN  1 

4 

9  : 

9  * 

) w 

9  3 

8 

85 

96 

9  8 

97 

89 

90 

9  3 

90 

8"' 

9  1 

92 

93 

8  3 

83 

62 

84 

'  8 

89.4 

1 8 

79 

8  ' 

^u 

76 

76 

76 

79 

78 

72 

~>6 

76 

76 

79 

76 

73 

73 

75-7 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

1  IN  1 

4 

9  5 

1  00 

102 

!  0? 

95 

|  ■! 

9  b 

9  3 

94 

93 

95 

92 

97 

1  00 

1 00 

9  5 

96 

99 

99 

95. 1 

B  i 

B  ■ 

89 

B  • 

8 

8 ." 

B  . 

6  : 

BO 

60 

8 1 

82 

82 

8  • 

84 

84 

62 

8 1 

8  3 

8  4 

85 

61  .5 

REO  R I V  VALLEY  EXP  STA 

I  IN  1 

4 

MAX 

98 

:-i8 

t  00 

1  uo 

9  1 

98 

1  0  J 

1  0  1 

1  0  ! 

101 

l  02 

I  00 

!  00 

!  Q  ) 

1 02 

94 

9  i 

97 

1  00 

1  00 

98 

95 

97.4 

HIN 

B  Z 

B2 

B  3 

85 

B  J 

83 

B « 

86 

85 

85 

87 

87 

86 

BC 

8  2 

80 

78 

78 

80 

6  Q 

8  5 

86 

82 

8 1 

82-2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  IN  ) 

4 

"H  ■ 

102 

IB 

99 

i  0  l 

99 

98 

100 

104 

103 

103 

104 

103 

102 

104 

103 

99 

100 

102 

101 

103 

102 

96 

97 

9 ; 

95 

100 

102 

86 

91 

94 

99 

99-6 

HIN 

B3 

83 

86 

8  b 

8.' 

62 

85 

66 

86 

66 

90 

8  9 

69 

89 

89 

85 

86 

85 

86 

88 

67 

85 

84 

80 

91 

9 : 

9  I 

80 

BO 

93 

86 

84  .9 

H I NNSBORO 

(  IN  1 

4 

lip . 

95 

93 

98 

99 

97 

95 

99 

96 

95 

96 

98 

96 

97 

96 

100 

97 

95 

97 

98 

96 

98 

93 

90 

92 

93 

9? 

97 

8  2 

95 

95 

99 

95-7 

M|N 

e : 

80 

82 

B3 

B4 

93 

84 

8  3 

B5 

84 

85 

85 

84 

-.4 

86 

Hi 

82 

81 

63 

62 

83 

61 

79 

78 

77 

BO 

86 

77 

77 

8 

Hi 

81  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEK 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

5  it  ci 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

?  1 

28 

29 

30 

31 

°°5 

N0RIMHE5T  01 

REO  RIV  VOILE*  EXP  STB 

EVAP 
HI  NO 

•  2^ 
37 

-3C 
41 

■  3 
56 

■  34 
43 

.24 

28 

.  06 

26 

■  3 
34 

-  31 
30 

.  3C 

30 

•  36 
29 

.  3" 

27 

•  32 

75 

.  37 

.1 1 

.  5 1. 
4. 

•  If 
19 

.  3  3 

29 

•  .3. 
OB 

■  3 

2C 

•  27 
IE 

.  3C 

32 

■  3: 
5. 

■  i 

•  2f 
36 

.  l ' 
20 

■  21 

33 

■  3  3 
41 

•  1 6 
2E 

.25 

n 

.  31 

06 

.  30 

2( 

9.40 

1005 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
HI  NO 

.30 

32 

■  20 
19 

.34 

29 

■  30 
26 

.24 

16 

•  24 

13 

.27 
17 

.29 

Z  3 

.26 
< 

.29 
15 

.  92 
20 

.25 
IS 

.32 

20 

■  )C 
15 

.42 

26 

.  i  8 
24 

.30 
21 

.29 
18 

.33 
18 

.33 

IF 

.33 
3" 

■  3: 

35 

.18 

25 

.36 
21 

■  22 
13 

.26 
2C 

.24 

36 

.16 

S 

.26 
12 

.  3 

25 

.  30 
24 

e.77 

656 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.23 

■  32 

.27 

.01 

.  SO 

.31 

.28 

.30 

.39 

.  II 

.  1H 

.  K 

14 

-  3' 

.28 

.  31 

■  31 

.25 

.29 

.25 

.25 

.05 

.30 

.24 

.27 

36 

.  1 ! 

.25 

.  3 

30 

8.68 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
HIND 
MAX 
M1N 

.23 
2S 
99 
76 

.37 
24 

103 
76 

.23 
99 

i  no 

77 

.23 

a 

1  GO 
76 

.38 
41 

1  CO 

77 

.33 
33 

1  0  3 
75 

.12 
34 
89 
76 

.29 

II 
96 
77 

.23 
15 
101 

r 

.27 
18 
103 

77 

.29 

26 
102 

^5 

.20 
26 
1  J  1 

" 

.20 
25 

100 
77 

.  IE 
[  S 
l  06 

77 

.2! 

2! 
100 

78 

.on 

40 

98 
76 

.27 

33 

qi 
75 

■  1 

1  9 

100 
75 

.  3 

05 

l  02 
76 

.19 
27 
92 
78 

.24 
31 

OE 

r. 

.18 
44 

91 
74 

.15 

oe 

92 
74 

.10 
31 
90 
74 

.34 

05 
100 
75 

.3C 
32 

101 
76 

.IE 

SC 
BE 
70 

.06 

05 
SO 
7C 

.24 

25 
lor 
7i 

.16 

30 
.01 

77 

.10 
3 

IOC 
T. 

7.34 
944 

98-0 

75.2 

SOUTHEAST  09 

HOUHO 

EVAP 
HI  NO 

.24 
24 

.18 
24 

.23 
26 

.40 

32 

.26 
29 

.20 
20 

.19 
21 

-  1  1 
9 

.28 

2E 

.25 
19 

.24 

32 

•  14 

20 

.21 

19 

.17 
:  i 

.24 

23 

.17 
16 

.00 

25 

.28 
33 

.29 
20 

- : : 

22 

.  1  5 

27 

.  16 
3' 

.00 
3. 

.00 
2 

.  30 
1  . 

.16 
26 

4G 

.35 
14 

•  16 
19 

.23 

C 

.24 

26 

6-6SB 

727 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1978 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

o 

3 
O 

z 
o 

ELEVATION 

0BSERVAT ION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

CL 
w 

— 

UJ 
CL 

a. 
> 

SPECIAL 
ISEE  N0TESI 

RRRF  V 1 1  1  F 

nnm 
uuu  / 

n  ^ 
U  / 

V  F  R  M  I  1   T  PI  M 
VLnll  1  L  1  U  IN 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

PITY    OF    QRRPU  IMF 
LI          Ur     HODC V  ILLC 

RBITR  SPRINGS  FIRE  TWR 

n  n  o  t 

UU<L  1 

n  c 
Ub 

ST  TQMMQMY 
O  i      i  n  i  1 1  i  m  in  i 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  p 

ctqtc    n  1  w    r»F  FPIRFSTRY 
3  1  H  1  l    U I  v    ur    r  unco i n I 

RLEXRNOR I R 

n  n  q  o 

uuyo 

n  c 

RPP  I  nF  S 
n n r  i  ulj 

1  I 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

Ql  P  VQUnP.  1  Q    PnuFR    PI  QMT 
HLCAMINUTaIM    r  un[i\  rcniNi 

RM  I  TE 

none 
Ub 

n  c 
Ub 

TQM  P.  1PQHP1Q 
■  n  in  LJ  1  r  Hnyn 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

MRS    RORFRT    S    MP    Pi  FMnnM 
nn  j    nUDC"  I     O    l'L  LLCINUU'N 

RSHL AND  2  S 

n  i  a  o 
U  J4y 

n  a 
U4 

NATCH  I T0CHE5 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BRSTROP 

0S37 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  RP  R 

0549 

06 

F    RQTPfN  RnilP. 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

M  I  0 

M  1  D 

C  HJ 

MQTl     UFQTHFR  SFRUIPF 

INM  1  L     HCMinC"     OCn  V  I  LC 

RRYnn  s n r r f i   i  nrK 

0565 

08 

! RF  RU 1 1  1  F 
1  Dl>\  V  1  LLC 

1 

30 

08 

9  I 

1  9 

1  5 

8A 

H 

ii  s  rnRPs  nc  fmp.imffrs 

U     O    LUrtrj    U-      CINL*  1  INC  Cn  J 

RF  AVFR   F  1  RF  TOWFR 

0617 

05 

F  V  QNP.F  1  IMF 
C  V  n  IN  U  L  L  1  IN  C 

7 

30 

4  7 

92 

34 

1  05 

1 P 

ctqtc    niV    HF  FORFSTRY 
O  1  rl  1  C     U1V     U'      i  Ui»CO  1  n  ' 

RFI  AH   F  1  RF  TflWFR 

0639 

05 

1  Q    SQl  1  F 
L  n  jnLLC 

1  ! 

3 1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  p 

H 

1  Q    nPPT    nF    MQTllRQl  RFS 
Ln    UC"  i     U'      iin  i  u^ml  nr_o 

R I F  NV 1 1  1  F    3  NF 

0800 

02 

R  I  F  M  V  I  1  1  F 

□  1C.INV  |  LLC 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SnilTHFRW    MQTllRQl     PIPS  Pfl 
OUU  1  rIC  l>  IN    111  1  U^"L     Unj  L.U 

RDCAl  USA 

0945 

06 

Hnjn  i  in  U  i  U'N 

1 0 

30 

4  7 

89 

52 

1  03 

8A 

80 

H 

PRnuM    ?Fl  1  FRRQPH  pnRP 

LrtUnlN     £CLLCI>D«Ln  LU»' 

RnnTHV 1 1  i  f  wsn 

DUUinv 111        n ju 

1157 

09 

PI  QQHF  M I MF  S 
r  LflUUCII  1  in  c  o 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  0 

M  1 0 

C   H  J 

MQTl     UFQTHFR  SFRVIPF 
IN  MIL     HlM  I  n[.i\     jlhY  1  LL 

1232 

05 

RQP I RF  9 
i\nr  i  u  l  j 

1  1 

3  1 

23 

92 

4  3 

1  1  0 

M  I  0 

M  I D 

PFMTRQl     1  Q    Fl  FPTRIP  PO 
LCIN  1  hml    Ln    LLLL  i  n  il  L.U 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LACHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

17 

91 

4  1 

5 

8A 

CLARENCE  J  H0TARD  JR 

r qi  HniiN  fyp  sTQTinM 

L  n  L  n  U  U  li     lai      j  1  n  1  |  U  IN 

1411 

02 

m  lor h  r  t Q 

UUMLn 1  In 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

1      S    II    KinPTH    1  Q    F  YP  STQ 
L    O    U    IN U H  1  fi    Ln    Cat     3  I  n 

PQRV  I  1  1  F    7  SU 
LnnViLLC     c.  On 

1  565 

08 

i  DC  i\  ¥  1  LLC 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

25 

8A 

8A 

H 

11   S   PllRl  IP    HFQl  th  Hnsp 
u    o   "udl I L    ncMLin  nuo> 

Pi   1  M  T  flM 
LL  1  IN  1  U  IN 

1  89  1 

06 

F    F  F 1    IT IQMQ 
C     "  C  L  1  L  1  M  IN  n 

6 

30 

52 

9 1 

0  1 

1 80 

8A 

KFMMFTH    m  PQTM 
r\C  ININC  1  n    11     L  n  l  IN 

P  1   I  M  TOM    S  SF 

1  899 

06 

F    F  F  t   I  P  I  QMQ 
C     "  CL  1  L  1  nlNrl 

6 

30 

4  8 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

1  Sll    I  ni  Full  n    FYP  STQ 
LOU     lULCnlLU     CAT  OIM 

rni  i imr  l  q  i  nrKS 

1  979 

02 

pqi  nuiF  1  1 

LML  UnCL  L 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

ii  s  rnpps  np  fmp. imffrs 

U     O    LUi»r  3     Ur  C'NUllNCCrtO 

p  nMvF  rsf 

LUIN  YL,r\jr_ 

2023 

04 

c no  t Mr 
O  n  D  1  'NC 

1  2 

3 1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

U  I  1  1  I  QM    R    0  T  T 

H  1  LL  I  nil    rt     U  1  I 

rn t  t on  \/ qi  i  f  y 

IU  1    1  U  IN  VMLLL.1 

2121 

0 1 

UF  R  S  T  F  R 
nldo  i  c r\ 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS    RllRY    V  QllFM 

llr\0     l\UD  1      V     M  L  L  C  IN 

rnv  i  MP.Tnw  a  mmu 

LUVllNU'UIN     *♦     IN  IN  n 

2151 

06 

ct  TQMMQMY 

o  i     I  nnnniM  I 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST      in  QRRFY-SFMTMQRY 
Ol     JU    HDDC  i     SCIUlNnn  l 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACA0IA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

L  S  U  RICE  EXP  STATION 

DEL  TR-BRE  TON  WL  REFF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8fl 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT   WL  REF 

nFMHQM   <?PR  1  wr.^ 
U  l  IN  n  n  1  1    jrn  1  IN  U  O 

2350 

06 

L  1  V  I  IN  u  J  1  U  IN 
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HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 
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MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 
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VERNON 
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00 

93 
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MRS  RUTH  M  MATLOCK 
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30 
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90 

39 
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32 

43 
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05 
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8A 
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SUGARTOWN 

8828 

07 
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4 

30 

51 

93 

01 
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7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

891  j 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1978 


STflT I  ON 


COUNTY 


OBSERVfiT ION 
T I  ME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VIDRL IA  2 
VINTON 

WATSON  8  ENE 

WESTOALE  3  SW 

WINNF  IELD  2  H 

W1NNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSEO  STATIONS 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

NEW  STATIONS 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 


9357 
9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


6671 


6670 


09 


09 


CONCOROIA 
CALCASIEU 
L I  V INGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


ORLEANS 


ORLEANS 


31  35 
30  12 

30  37 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


29  56 


29  57 


91  26 
93  35 

90  50 
93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  06 


90  04 


60 
19 
85 
140 
160 
80 
220 
116 
85 


MID 


12M 


H 
C  H 
CGH 


VIOALIA  FIRE  OEPT 
TOWN   OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
OBSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  6/30/78 


SWG  AND  WATER  BOARO 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.   Station  Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Clinton  5  SE  Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Crowley  Exp.  Station  ;     Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Houma  :     Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 

L.S.U.   Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 
Red  River  Valley  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Zero 

St.   Joseph  Exp.   Sta.  :     Sharkey  clay  Bare  Level 

Winnsboro  :     Bluff  Terrace  Bare  Zero 

LA  II    REPORTS  AND  CORRECTIONS   will    be   carried  only   in   the   June   and  December   issue-  of    this  bulletin 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  ot  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERM I LI ON     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CL I MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;  30?  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 

Asheville,   N.   C.   28801 .       Attn:     Publications .  I 
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1 02 

1  4 

67 

30 

o 

7  6 

0 

0 

o 

3.66 

1.08 

3.05 

29 

.  0 

o 

3 

ROSEPINE  EXP  STAT  ION 

94 

.4 

69 

.  6 

82 

0 

1 0 1 

1  4 

65 

3 

o 

7' 6 

o 

0 

0 

4  .93 

3.11 

29 

.0 

0 

3 

7 

2 

DIVISION 

82 

1 

.3 

4  .30 

.91 

.0 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 

9  1 

.9 

7 1 

.  5 

81 

7 

97 

2 1 

65 

2  1 

o 

26 

o 

0 

0 

9 . 36 

5.03 

29 

•  0 

0 

7 

. 

BELAH  FIRE  TOWER 

95 

.2 

69 

.7 

82 

5 

101 

21. 

63 

31 

0 

27 

[1 

o 

n 

4.22 

2  .40 

29 

.0 

o 

5 

3 

1 

BOYCE   3  WNW 

93 

-6 

72 

.6 

83 

1 

99 

20. 

68 

30 

0 

27 

0 

o 

o 

S.53 

2.63 

28 

.0 

o 

5 

3 

2 

BUNK  I E 

93 

.  i 

70 

.  8 

82 

0 

.  3 

98 

1  3 

67 

5 

o 

26 

0 

0 

o 

5  -05 

.62 

2.70 

29 

o 

GRAND  COTEAU 

92 

.  l 

7  I 

,  5 

81 

8 

96 

4 

68 

7 

o 

29 

0 

0 

0 

8  -22 

4  .06 

5  . 30 

29 

.  0 

0 

7 

3 

2 

HINESTON  4  NNE 

93 

.8 

67 

.6 

80 

7 

99 

18  + 

64 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

5.27 

3.40 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

93 

.0 

71 

.6 

82 

3 

97 

21. 

68 

31. 

0 

28 

0 

Q 

o 

5.87 

3.08 

14 

.0 

4 

2 

2 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

91 

.4M 

66 

.3 

78 

9M 

98 

20 

62 

3D 

0 

24 

0 

0 

0 

10.35 

5.65 

29 

.& 

0 

9 

4 

2 

MAMOU  4  S 

94 

3M 

73 

,0M 

83 

7M 

99 

22* 

69 

7 

o 

27 

Q 

0 

0 

S  •  02 

2 . 70 

29 

0 

MELVILLE 

91 

.9 

72 

.3 

82 

1 

.7 

96 

20 

68 

15 

0 

24 

o 

0 

0 

5-80 

2.03 

2.77 

29 

.0 

0 

S 

2 

2 

NEW  ROAOS  5  ESE 

91 

.6 

71 

.7 

6  1 

7 

97 

23. 

69 

31* 

0 

25 

o 

Q 

o 

1  1  .70 

6.60 

"9 

.0 

o 

9 

5 

3 

OLO  RIVER  LOCK 

92 

.  5 

70 

.0 

8 1 

3 

97 

20 

66 

4 

o 

26 

0 

o 

o 

3  .52 

2.92 

29 

•  0 

* 

' 

OLLA  3  SSW 

93 

.  4 

66 

,4 

80 

9 

96 

2 1  * 

64 

30* 

o 

26 

0 

o 

o 

5.23 

2.60 

29 

WOODWORTH  2  SE 

93 

.  8 

70 

•  8 

82 

3 

96 

2 1  ♦ 

66 

30 

o 

28 

o 

0 

0 

6.16 

2  44 

4.20 

29 

■  u 

0 

DIVISION 

8  1 

8 

.  1 

6-53 

2.55 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

92 

.5 

70 

.8 

Bl 

7 

.4 

98 

5 

67 

1  4 

0 

76 

0 

0 

0 

6.33 

3.51 

29 

•  0 

0 

9 

2 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

90 

.9 

72 

.4 

81 

7 

.  1 

98 

4 

68 

31 

0 

24 

0 

o 

o 

7.54 

2  -87 

2.60 

29 

.0 

9 

4 

3 

BOGALUSA 

92 

.2 

70 

.4 

81 

3 

-  .6 

97 

23. 

66 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

6.08 

.76 

2.00 

1  4 

.0 

0 

10 

4 

2 

CLINTON  S  SE 

9 1 

.  i 

70 

•  0 

80 

6 

.  2 

9b 

6. 

65 

1 5 

o 

24 

o 

0 

0 

8.43 

3.75 

3.62 

0 

COVINGTON  4  NNW 

91 

n 

69 

.9 

80 

5 

-  -6 

9  6 

4. 

65 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

5.69 

.  1  4 

1  .45 

29  + 

.0 

0 

6 

4 

3 

FRANKL I NTON  3  SW 

92 

.  1 

69 

.0 

BO 

G 

96 

4. 

66 

26. 

0 

24 

0 

0 

0 

7.15 

2  .00 

13 

.0 

0 

1  ! 

5 

2 

HAMMOND  3  NW 

90 

.  4 

69 

,g 

80 

2 

-  1.3 

96 

5 

66 

26  + 

o 

23 

0 

0 

0 

8.59 

3  59 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

91 

.2 

70 

.7 

81 

0 

98 

5 

65 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

15.12 

3.53 

29 

.0 

0 

10 

6 

5 

SLIDELL  WSO  RFC 

90 

5 

72 

.0 

81 

3 

96 

5 

68 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

B.52 

3-18 

8 

.0 

0 

1  1 

3 

3 

DIVISION 

81 

0 

-  .2 

8.16 

3.02 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

92 

.5M 

71 

81 

93 

23 

68 

15 

0 

78 

0 

Q 

0 

3.92 

-   1  .27 

2.76 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

DE  OUINCY  4  N 

94 

.an 

71 

in 

82 

an 

97 

26« 

67 

7 

0 

0 

0 

5.99 

2.34 

4  .05 

29 

.0 

0 

3 

5 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

STATION 

a  xr 
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It  z 

a  c 

I 
« 

«  £ 

•-  z 
a  o 
o  » 

S 
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r 

z 

-> 

NO 
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0AYS 
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a 
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MAI  . 
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° 

Z  z 
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o 

jftj 
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c 
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- 
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o 
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tl 
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■l 
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30 
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0 

0 
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.2 
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20 
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0 

21 

a 

a 
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3 
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.0 

2 

2 

1 
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90.2 

76  .0 

63-1 

1  .3 

9S 

5 

72 

29. 

0 

2  3 

0 

0 

0 

8 

1 9 

2.77 

2.65 

29 

.0 

0 

G 

4 

4 

JENNINGS 

94 . 1 

72  .5 

83-3 

.9 

98 

1  3 

70 

7 

0 

.'5 

0 

0 

0 

9 

4 
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7.71 

29 

0 

2 
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82.8 

.5 

97 

6- 
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8 

0 

21 

0 

0 

0 

7 
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.0 

0 

• 

1 

1 
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.4 

96 

22 

K) 

7 

0 
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0 

0 

0 

7 

22 
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.0 

E 

2 

1 
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1  3 

67 

7. 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

28 

2  -90 
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1  * 

2 
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95 

23* 

B9 

15 

0 
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0 

0 

0 

1  0 
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3 

Venn  |  L  1  UN    L  UL  K 
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8* 
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a 
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.0 
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3 
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.3 
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.0 
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-6 
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S 
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0 

2  1 

0 

0 

0 

7 
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0 

g 

2 

FRANKL IN   3  NH 

91  .4 

72.9 

82-2 

•  5 

95 

23- 

56 

13 

0 

:< 

0 

0 

0 

7 

)4 

13 

.0 

0 

1 1 

E 

3 

JEBNERETTE  EXP  STA 

90.8 

71  .1 

81  .0 

96 

5 

se 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

6 

10 

-  .03 

3.27 

29 

.0 

10 

3 

1 

LAFAYETTE  FBB  BP 

91  .1 

74  .0 

82.6 

.8 

95 

4 

71 

26- 

0 

2E 

0 

0 

0 

8 

70 

3.72 

4  .32 

28 

.0 

J: 

7 

4 

3 

MORGAN  CITY 

90  .7 

71  .5 

61.1 

-  1-3 

16 

S 

66 

30* 

0 

22 

a 

o 

0 

13 

55 

6.45 

2  . 70 

30 

.0 

'  1 

g 

NtH    IDtnlH   3  NH 

91  .0 

73 .  1 

62 . 1 

96 

23 

70 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

10 

lb 

6-40 

29 

.0 

0 

_ 

niulci  ftiu 
U  t  V 1 3 1  UN 

81  .9 

.  1 

8 

96 

2.97 

.0 

■          •  a 

SOUTHEAST  09 

B00THV1LLE  HSO 

89  . 1 

74  . 7 

81  .9 

92 

23* 

7 1 

1  4 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

17 

2.61 

_ 

0 

4 

2 

OELTA-BRETON  HL  REFF 

88.6 

7S.6 

82  •  1 

92 

s« 

69 

10» 

0 

1  i 

0 

0 

0 

4 

38 

1  .20 

10 

.0 

1 

3 

1 

00NAL0S0NVILLE 

91  .2 

73.7 

82. S 

.  1 

96 

24. 

70 

16. 

0 

I", 

0 

0 

0 

5 

ii 

1  .31 

IB 

.0 

0 

9 

3 

2 

GALL IANO 

91.1 

74  . 1 

82  -6 

96 

5 

7  1 

IS* 

0 

23 

0 

0 

0 

8 

4  1 

2.01 

0 

HOUHA 

90  .7 

72  .9 

81  .6 

.2 

95 

20> 

69 

IS 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

1 9 

-  .42 

1  .39 

29 

.0 

0 

10 

5 

2 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

91 .2 

7S-1 

83.2 

1  .3 

97 

3 

70 

26- 

0 

23 

0 

0 

0 

14 

68 

9.41 

4  .77 

22 

■  0 

0 

10 

7 

5 

N  0  BOBON  HSFO  CI  R 

92.1 

76-6 

84  .4 

1  .9 

97 

4 

74 

29« 

0 

25 

0 

0 

0 

11 

30 

4.89 

2.60 

14 

.0 

0 

17 

6 

4 

PARAOIS  7  S 

90.2 

71  .8 

81  .0 

95 

22 

66 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

36 

2.03 

2-80 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

89.8 

72.1 

81  .0 

95 

4 

70 

29. 

0 

17 

0 

0 

0 

J 

27 

3.72 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

RESERVE 

90.9 

71  .7 

81 .3 

-   1  .0 

96 

7. 

68 

28. 

0 

24 

0 

0 

0 

5 

34 

.02 

3.14 

29 

.0 

0 

7 

4 

1 

SAINT  BERNARD 

90.7 

73.7 

82.2 

95 

4 

69 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

8 

61 

3.80 

8 

.0 

0 

10 

3 

3 

THIBOOAUX 

91  .5 

70.7 

81  .1 

-  .6 

97 

5 

68 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

9 

2  D 

3-05 

1  .65 

29 

.0 

0 

IS 

7 

3 

DIVISION 

82.1 

-  .1 

8 

24 

1  .94 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NOOTHWEST 

CQTTQM  VALL 
GLOSTER  1  u 
HANNA  3  S 
HQSST0N 


KE  I  T 


*ILLE 


EXP  ST 


KORAN 

LOGANSPQBT  4  EltE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOE" 

MBOBIHGSP0BT    1  N 

PLAIN  DEAL ING 
RED  Riv  1 
RQDESSA 

SHREVEPQRT  OQWNTQUN 

SHBEVEPQBT  WSO  AP 


NOBTH  CENTRAL  0 

BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCUS 
HOMER  EXP  STATION 
J0NESBOBQ  FIRE  TOWEB 

MAS  ION 

MONROE  fAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 
RUSTON-I 


TECH  UNIV 


SPEARSVILLE  F  IRE  Ti 
STEAL ING TON 

WINNF IEL  0   2  U 

WINONA  FIRE  TOWEB 


NORTHEAST 

6ASTH0P 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE  2  WSW 

SAINT   JOSEPH  EXP  ST 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GBANO  ECOBE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 


ATCHITQCHES 

3SEPINE  EXP  STATION 

LAGLE 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIHE  T0UEH 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GHANO  C0TEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STi 


OL  L  A  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMME SPORT 
VIDAL  IA  2 


UQODWOBTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

ABITO  SPBINGS  FIBE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  USD  AP 

BOGALUSA 

CL IN TON 

CL INTQM  5  SE 
COVINGTON  4  - 
OENHAM  SPRINGS 
FBANKL IN TON  B  NNW 
FRANKL INTON  3  SW 

GBEENSBUBG 
GREENUELL  SPBINGS 

HAMMONO    3  NW 
KENTW00O 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
QAKNOL IA 

PEABL   BIVEB  LOCK  1 
PINE  GBOVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  F IRE  TOWER 
SL I DEL  L  WSO  RFC 

SPBINGVILLE  FIBE  TOWER 
WATSON  8  CNE 
2ACHABV  2  ESE 


2.  SO 
2.54 

3.  49 


DRY   OF  MONTH 
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3.40 
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.02  S.I 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


CMMLCV  EXP  STATION 
OE  QUIHCT  4  N 
Dt  RIOOER 
It liABE  IM 

MA   ■  Bl  -■-  ■    6  SSW 

JENNINGS 

KINDER  3  W 

LM[   ARTHUR    11  SW 

L MC   CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  USO  AP 

LONOVILLC 

KRMENTAU 

MITTIE  2  SE 

OAKOALE 

06ERL  IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFuGE 

SUGAR  TQWW 

SULPHUR 

VCRMIL ION  LOCK 

VINTON 


BArOu  SORREL  LOCK 
BUTTt  LA  ROSE 
CARVlLLE    2  SW 
FRANKL IN    3  NU 
JEANEBETTE  EXP  STA 

LAFAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  nu 

PLAOUEHINE    2  N 


SOUTHEAST  0 

BOOTHvtLLE  USD 

DELTA-BRETON    WL  REFF 

DONALOSONVILLE 
DAL  L  IANO 
G0N2ALES 

H6IHW 

NEW  ORLEANS  NF    USO  CI 
NEW  ORLEANS  WSMO  MP 
N  0  AOBQN  wSFQ  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  0  P  S  14 
NEW   ORLEANS    WATER    PL  T 
NEW  ORLEANS  CITY  HALL 
NEW  ORLEANS  0  P  S  5 
NEW  ORLEANS  0  P  S  3 


S  6 


NEW  ORLEANS  0  I 
PARAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

THI60DAUX 


DRY   OF  MONTH 
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.85  2.' 
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.42  2.i 


.00  B. 20 
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1.70  2.64 
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4. 40 
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sea 

.02  3.46 
.  >  1  6. SI 
SB  3.00 


.60  2.1 
.SB  S.I 
.IS  2.1 


3.70  .23 


.24  2.04  ] 
.4*  S.S5 
. 10  2.60 
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T  3.27 
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.06  6.40 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

AUGUST  1978 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

O 
<r 
ct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■     '  ■ 

NORTHWEST 

01 

COT  TON  VflLLET 

MAX 

94 

95 

95 

96 

69 

84 

90 

94 

95 

93 

96 

99 

9B 

101 

98 

97 

99 

100 

100 

102 

99 

100 

95 

100 

99 
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100 

100 

84 

75 

84 

95 

.3 

MIN 

73 

70 

68 

67 

67 

7 1 

63 

63 

63 

67 

67 

69 

72 

69 

72 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

66 

65 

69 

.7 

LOGBNSPORT  4  ENE 

Mflx 

97 

97 

98 

97 

92 

95 

97 

97 

97 

97 

100 

100 

104 

104 

1  00 

101 

102 

105 

101 

102 

101 

101 

102 

102 

101 

98 

98 

98 

75 

90 

89 

98 

.0 

H  ]  N 

72 

68 

66 

65 

71 

69 

64 

65 

67 

66 

69 

72 

74 

68 

73 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

65 

72 

68 

61 

64 

68 

■  6 

MINOEN 

Mfix 

99 

95 

95 

97 

90 

84 

69 

92 

94 

91 

95 

99 

99 

101 

96 

96 

100 

101 

99 

101 

101 

96 

96 

100 

99 

99 

99 

99 

84 

74 

84 

95 

.0 

MIN 

74 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

67 

68 

69 

70 

71 

76 

69 

70 

77 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

67 

67 

71 

.1 

PLAIN  OEBLING 

nfli 

97 

96 

96 

98 

89 

82 

91 

94 

95 

93 

94 

99 

98 

100 

97 

97 

100 

100 

99 

100 

98 

99 

97 

100 

100 

100 

99 

99 

86 

71 

94 

95 

.4 

M  |  N 

71 

69 

68 

67 

68 

69 

63 

63 

63 

67 

68 

69 

70 

67 

70 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

70 

66 

66 

67 

64 

64 

66 

■  5 

REO  RIV  VBLLET  EXP  STB 

MRX 

93 

94 

94 

96 

91 

84 

91 

94 

96 

94 

96 

98 

98 

101 

96 

96 

98 

98 

99 

101 

101 

96 

97 

98 

100 

97 

98 

97 

82 

76 

88 

94 

.8 

MIN 

72 

69 

68 

68 

68 

69 

64 

65 

67 

68 

68 

72 

75 

70 

71 

72 

75 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

73 

68 

73 

70 

66 

66 

70 

.0 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MR" 

96 

96 

97 

90 

82 

90 

92 

95 

93 

96 

100 

1  00 

100 

97 

98 

101 

100 

101 

101 

101 

100 

99 

99 

100 

99 

100 

100 

82 

7S 

88 

88 

95 

.  4 

MIN 

72 

69 

70 

70 

72 

70 

64 

66 

69 

68 

72 

75 

73 

71 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

68 

72 

70 

66 

66 

71 

.1 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MMX 

97 

96 

98 

93 

86 

92 

97 

94 

96 

96 

96 

99 

99 

97 

9B 

100 

101 

101 

99 

i  02 

98 

97 

98 

97 

98 

97 

98 

83 

74 

84 

87 

95 

.1 

MIN 

71 

69 

6B 

68 

69 

69 

66 

64 

67 

67 

72 

72 

73 

62 

70 

75 

73 

73 

74 

72 

71 

76 

68 

74 

72 

72 

67 

72 

68 

66 

63 

69 

.8 

CBLHOUN  EXP  STATION 

H  M  x 

95 

97 

97 

98 

93 

64 

90 

93 

94 

90 

91 

96 

97 

98 

92 

97 

100 

101 

100 

101 

100 

98 

100 

101 

101 

100 

99 

99 

85 

74 

83 

95 

.0 

M  I  N 

72 

69 

71 

66 

67 

66 

69 

65 

67 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

73 

73 

74 

72 

71 

70 

68 

70 

73 

73 

68 

72 

72 

67 

63 

69 

•  5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

94 

95 

94 

97 

B9 

95 

90 

93 

91 

90 

92 

97 

97 

99 

97 

98 

99 

99 

98 

101 

100 

97 

97 

100 

100 

99 

99 

99 

84 

75 

84 

94 

.8 

MIN 

73 

69 

70 

66 

67 

69 

68 

68 

63 

66 

62 

69 

73 

68 

69 

7  1 

73 

73 

70 

72 

71 

7  1 

69 

69 

69 

71 

67 

68 

68 

65 

63 

68 

.8 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

95 

95 

99 

95 

89 

91 

94 

92 

90 

92 

95 

93 

95 

85 

90 

95 

95 

95 

97 

96 

96 

95 

96 

97 

96 

97 

94 

83 

81 

82 

85 

92 

.6 

MIN 

73 

72 

72 

73 

70 

68 

66 

69 

71 

73 

69 

67 

70 

69 

69 

76 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

68 

72 

72 

71 

67 

71 

70 

68 

68 

70 

.5 

MONROE  NLU 

MAX 

96 

101 

96 

95 

92 

88 

90 

93 

96 

89 

91 

94 

96 

96 

B7 

94 

97 

95 

96 

104 

98 

97 

96 

102 

101 

99 

100 

100 

85 

85 

83 

94 

.6 

MIN 

71 

67 

73 

71 

71 

73 

68 

68 

68 

67 

69 

71 

67 

68 

65 

74 

65 

68 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

67 

70 

72 

68 

63 

69 

.2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

97 

9B 

98 

99 

94 

65 

93 

96 

95 

92 

94 

100 

97 

98 

96 

95 

98 

98 

99 

102 

101 

98 

9B 

101 

101 

101 

97 

98 

89 

73 

85 

95 

.7 

MIN 

72 

68 

69 

70 

69 

69 

65 

66 

67 

69 

70 

65 

75 

67 

67 

72 

72 

72 

74 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

72 

67 

73 

71 

66 

65 

69 

.7 

HINNF IELO  2  U 

MMX 

94 

95 

98 

95 

89 

90 

93 

93 

90 

94 

96 

97 

100 

94 

95 

98 

97 

98 

100 

98 

96 

94 

95 

97 

95 

95 

95 

B9 

78 

86 

87 

94 

.0 

MIN 

7  1 

64 

65 

62 

66 

67 

62 

62 

66 

66 

68 

67 

72 

65 

67 

7  l 

70 

69 

69 

70 

67 

69 

67 

70 

7  J 

6B 

63 

7  1 

66 

62 

63 

67 

.0 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

riflx 

99 

100 

100 

96 

91 

92 

95 

94 

92 

91 

95 

96 

93 

94 

94 

98 

98 

98 

101 

100 

99 

100 

102 

102 

102 

99 

99 

98 

81 

83 

89 

9S 

.9 

MIN 

75 

72 

76 

73 

66 

69 

65 

67 

70 

72 

73 

69 

75 

70 

71 

75 

76 

75 

75 

74 

73 

70 

66 

76 

75 

75 

72 

72 

70 

68 

64 

71 

.7 

EPPS  6  W 

MAX 

100 

98 

99 

100 

95 

B9 

92 

93 

93 

91 

90 

94 

94 

93 

90 

94 

98 

98 

99 

100 

100 

97 

101 

101 

99 

99 

97 

96 

88 

80 

8? 

94 

6 

MIN 

72 

71 

73 

73 

67 

72 

65 

71 

70 

69 

72 

69 

72 

69 

69 

73 

74 

73 

74 

74 

72 

70 

67 

73 

75 

72 

7 1 

72 

70 

6  7 

70 

6 

LAKE  PROVIOENCE 

MM  ' 

97 

95 

94 

97 

92 

88 

90 

91 

90 

86 

91 

94 

95 

95 

89 

91 

96 

95 

96 

97 

98 

9S 

97 

98 

97 

97 

95 

95 

87 

83 

80 

92 

.9 

MIN 

72 

73 

74 

73 

70 

71 

69 

74 

71 

73 

73 

70 

74 

70 

70 

73 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

69 

75 

75 

74 

72 

74 

70 

68 

64 

72 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MBX 

94 

93 

93 

96 

92 

90 

86 

92 

92 

80 

90 

94 

94 

96 

82 

90 

93 

93 

94 

96 

97 

95 

97 

96 

97 

96 

94 

96 

83 

63 

84 

91 

9 

MIN 

73 

74 

73 

73 

71 

74 

66 

72 

72 

73 

75 

70 

75 

69 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

70 

71 

74 

72 

74 

69 

71 

73 

68 

65 

71 

9 

TBLLULAH 

M  M  X 

95 

93 

94 

95 

91 

90 

87 

90 

90 

85 

90 

93 

94 

93 

86 

89 

94 

93 

94 

95 

96 

93 

95 

95 

95 

9"; 

93 

94 

85 

89 

82 

91 

7 

MIN 

71 

70 

71 

74 

69 

71 

67 

71 

70 

73 

72 

69 

71 

69 

69 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

69 

73 

72 

73 

68 

71 

70 

66 

63 

70 

5 

M I NNSBORO 

MAX 

99 

96 

96 

101 

96 

92 

92 

95 

94 

88 

91 

98 

95 

99 

87 

93 

96 

96 

97 

100 

101 

97 

101 

99 

98 

101 

98 

97 

84 

82 

86 

95 

o 

MIN 

76 

71 

7 1 

72 

66 

72 

65 

68 

68 

70 

73 

68 

73 

69 

69 

69 

74 

7 1 

72 

72 

7 1 

7  J 

69 

7  J 

73 

72 

68 

7  J 

72 

67 

70 

2 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

96 

95 

96 

100 

99 

98 

91 

93 

95 

92 

96 

98 

101 

102 

96 

100 

100 

101 

101 

101 

102 

97 

96 

98 

100 

97 

99 

98 

84 

81 

86 

96 

4 

MIN 

67 

65 

64 

64 

67 

69 

62 

64 

68 

64 

66 

68 

73 

65 

58 

70 

69 

72 

70 

72 

68 

70 

67 

69 

67 

2 

CONVERSE 

MAX 

92 

94 

94 

95 

94 

89 

90 

93 

95 

94 

95 

99 

98 

101 

96 

98 

100 

99 

100 

101 

98 

98 

98 

99 

97 

95 

94 

100 

75 

89 

95 

3 

MIN 

68 

67 

6  4 

64 

65 

70 

63 

64 

66 

66 

66 

6  7 

72 

62 

67 

68 

72 

72 

7 1 

72 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

67 

2 

LEESVILLE 

MM  ' 

90 

92 

9  6 

95 

97 

91 

90 

94 

93 

93 

92 

96 

98 

99 

95 

95 

98 

9B 

98 

99 

99 

98 

96 

97 

96 

94 

99 

97 

77 

85 

91 

94 

5 

m  ;  N 

72 

68 

6  4 

68 

69 

71 

66 

64 

68 

68 

69 

70 

74 

67 

69 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

68 

69 

71 

67 

66 

73 

71 

65 

6  6 

69 

2 

MAN  T 

MAX 

91 

95 

96 

95 

90 

90 

91 

93 

96 

94 

95 

98 

100 

101 

96 

97 

100 

9  9 

100 

98 

99 

98 

98 

98 

98 

95 

97 

97 

78 

79 

89 

94 

8 

M  !  N 

73 

63 

66 

68 

68 

65 

68 

70 

66 

66 

70 

72 

73 

67 

71 

73 

74 

7? 

73 

72 

66 

69 

69 

70 

71 

69 

65 

73 

70 

63 

64 

69 

1 

NBTCHITOCHES 

MM  X 

95 

96 

9  6 

98 

96 

91 

92 

94 

95 

94 

93 

1  00 

99 

102 

95 

97 

100 

99 

100 

100 

1  00 

96 

95 

98 

96 

96 

9  7 

96 

80 

79 

89 

95 

4 

MIN 

73 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

70 

73 

74 

73 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

69 

72 

70 

67 

68 

71 

1 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MM  x 

89 

91 

9  4 

95 

97 

92 

90 

94 

93 

94 

93 

99 

99 

101 

96 

94 

96 

96 

97 

99 

100 

98 

98 

97 

95 

9  3 

97 

97 

76 

86 

9  1 

MIN 

7  J 

69 

66 

69 

68 

72 

66 

69 

66 

68 

66 

71 

73 

67 

69 

7  3 

7 1 

JO 

70 

7  J 

70 

70 

6 

70 

69 

6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

93 

91 

92 

95 

92 

90 

85 

93 

92 

90 

92 

96 

95 

94 

6  9 

93 

95 

96 

92 

96 

97 

93 

94 

93 

94 

92 

93 

93 

82 

82 

66 

91  . 

9 

MIN 

72 

71 

71 

72 

69 

73 

70 

71 

72 

71 

73 

71 

71 

69 

6  8 

71 

74 

73 

74 

73 

65 

74 

72 

75 

75 

74 

71 

74 

70 

67 

71 

71  . 

S 

BELAH  FIRE  TOHER 

MHX 

97 

96 

95 

98 

99 

91 

90 

95 

9  3 

69 

94 

100 

98 

101 

90 

95 

97 

97 

98 

100 

101 

97 

9B 

97 

99 

96 

97 

97 

80 

89 

85 

95. 

2 

MIN 

69 

66 

70 

71 

69 

73 

66 

66 

70 

69 

71 

69 

73 

67 

68 

74 

76 

71 

72 

73 

68 

67 

67 

73 

73 

71 

67 

71 

71 

66 

63 

69 . 

7 

BOTCE  3  HNH 

MM. 

93 

95 

96 

97 

99 

91 

93 

93 

9  3 

92 

97 

96 

94 

96 

93 

96 

97 

9  4 

97 

99 

95 

96 

94 

97 

90 

95 

93 

80 

82 

89 

69 

93. 

6 

MIN 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

70 

71 

'.0 

71 

70 

72 

71 

70 

69 

76 

75 

74 

76 

73 

?4 

76 

74 

75 

75 

74 

71 

72 

72 

68 

71 

72. 

6 

BUNK  IE 

MAX 

94 

97 

95 

96 

95 

90 

91 

90 

93 

69 

94 

96 

98 

95 

89 

93 

95 

96 

95 

96 

95 

94 

96 

92 

94 

93 

93 

94 

81 

88 

89 

93. 

1 

MIN 

75 

73 

7  0 

70 

67 

70 

72 

70 

69 

71 

73 

71 

73 

69 

68 

68 

71 

7  1 

71 

71 

73 

73 

69 

71 

73 

71 

70 

74 

71 

68 

70 

70. 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

s 

a 

STfiT 1  ON 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

7  1 

22 

23 

24 

25 

?6 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

GRAND  COTEAU 

Max 

93 

94 

95 

96 

94 

91 

92 

90 

90 

93 

95 

91 

93 

94 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

91 

91 

8b 

87 

90 

92.1 

HIN 

73 

72 

72 

71 

71 

68 

70 

73 

72 

73 

74 

70 

69 

69 

72 

< 

7  2 

72 

73 

71 

74 

71 

73 

73 

69 

7  2 

71 

70 

72 

6  9 

71  .5 

M1NESTON   4  NNE 

MBX 

93 

93 

95 

96 

97 

92 

B  1 

94 

94 

91 

95 

99 

99 

91 

98 

98 

IE 

95 

96 

95 

97 

6  1 

94 

94 

76 

84 

91 

93-8 

MIN 

68 

67 

65 

6b 

6'. 

65 

65 

65 

67 

b6 

68 

70 

69 

66 

67 

70 

12 

7? 

71 

►  1 

68 

68 

6  1 

70 

66 

61 

69 

71 

6E 

'  4 

67.6 

J0NE5VILLE  LOCKS 

MBX 

94 

93 

94 

96 

95 

91 

94 

i  i 

90 

86 

90 

5  7 

95 

92 

94 

9  1 

94 

94 

9  1 

94 

95 

9  | 

92 

91 

x  | 

"6 

93-0 

MIN 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

7  0 

70 

72 

73 

'6 

73 

73 

70 

70 

71 

1 1 

'« 

74 

7  5 

70 

70 

70 

73 

75 

74 

72 

72 

6  9 

66 

68 

71  .6 

LSU  DEBN  LEE  EXP  STB 

MBX 

90 

BS 

90 

94 

92 

90 

87 

91 

92 

88 

91 

93 

92 

95 

98 

9  b 

94 

9  ' 

94 

94 

9' 

91 

92 

B2 

84 

66 

91  .4 

MIN 

66 

66 

65 

68 

65 

65 

64 

6  6 

67 

66 

66 

bb 

68 

•  1 

67 

6  9 

bb 

67 

50 

66 

70 

6  6 

6  8 

70 

65 

64 

70 

66 

62 

64 

66-3 

mbmou  4  S 

MBX 

86 

94 

99 

99 

95 

94 

93 

93 

9  • 

94 

94 

9  6 

95 

96 

9  6 

16 

99 

16 

98 

98 

94 

95 

91 

66 

66 

94  .3 

MIN 

74 

75 

72 

73 

70 

73 

69 

73 

73 

74 

73 

76 

72 

1  6 

n 

75 

'4 

75 

74 

74 

74 

73 

70 

73 

74 

73 

74 

75 

12 

71 

73.0 

MELVILLE 

66. 

g  i 

94 

94 

93 

94 

95 

39 

91 

86 

66 

91 

13 

94 

93 

94 

96 

93 

93 

95 

9  b 

94 

94 

92 

92 

H6 

84 

C6 

91  .9 

MIN 

12 

73 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

56 

'  1 

74 

12 

73 

74 

70 

71 

73 

74 

74 

^3 

7  2 

74 

73 

73 

73 

72.3 

NEH  ROBOS  5  ESE 

MAX 

92 

91 

93 

95 

97 

94 

92 

93 

6  8 

86 

90 

94 

92 

93 

96 

92 

94 

9  ' 

g  i 

94 

6  1 

9: 

90 

'6 

83 

88 

91  .6 

MIN 

72 

71 

70 

71 

7; 

73 

10 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

70 

71 

■ 

V 

73 

71 

•  g 

72 

71 

74 

73 

69 

71 

75 

'2 

73 

69 

71  .7 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

93 

92 

93 

96 

94 

92 

B9 

9  3 

92 

SB 

91 

93 

94 

94 

9  7 

96 

94 

9  5 

94 

96 

94 

9! 

94 

84 

94 

86 

92. S 

MIN 

70 

70 

70 

66 

69 

70 

70 

70 

69 

B  ' 

12 

70 

72 

10 

70 

70 

70 

7i 

66 

71 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

7  1 

72 

72 

1  B 

6  8 

70.0 

OLLB  3  SSH 

HR  • 

93 

95 

95 

98 

94 

88 

30 

93 

94 

89 

92 

96 

9S 

96 

92 

94 

96 

96 

97 

98 

96 

95 

95 

96 

97 

96 

9  1 

95 

66 

'6 

B6 

93-4 

MIN 

69 

67 

67 

66 

66 

70 

64 

65 

67 

6  7 

67 

68 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

7  0 

73 

70 

6  6 

69 

71 

64 

65 

68.4 

WOOOHORTH  2  SE 

6b  i 

96 

g  g 

96 

96 

96 

90 

B  3 

95 

93 

90 

95 

96 

97 

95 

95 

95 

96 

95 

B 

H  6 

93 . B 

MIN 

12 

71 

71 

70 

■'0 

73 

BE 

67 

66 

6  9 

73 

^0 

71 

■  6 

69 

70 

73 

. 

73 

4 

' 

74 

M 

73 

74 

10 

70 

74 

73 

61 

6  6 

70  .8 

EB5I  CENTRAL  06 

BIIITE 

MAX 

96 

95 

96 

9  ' 

96 

95 

94 

91 

63 

86 

92 

9  1 

94 

95 

9  1 

.6 

96 

95 

95 

93 

94 

96 

91 

-9 

76 

.1 

92.5 

HIN 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

71 

7? 

7? 

12 

71 

71 

I  7 

6  6 

71 

V 

7] 

73 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

68 

6  9 

73 

7  2 

71 

f  9 

70-8 

BATON  ROUGE  HSO  BP 

f  „. 

91 

93 

95 

98 

92 

92 

92 

87 

87 

91 

91 

91 

93 

88 

92 

94 

94 

.! 

•  f 

94 

93 

6  | 

92 

92 

90 

79 

8  • 

- 

90.9 

- :  N 

74 

73 

72 

74 

70 

70 

70 

72 

7S 

74 

76 

74 

73 

70 

6  9 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

73 

7  2 

75 

73 

•.9 

73 

72 

72 

75 

-6 

72.4 

BOGBLUSB 

MAX 

92 

95 

94 

'16 

96 

95 

95 

92 

61 

86 

88 

92 

87 

86 

94 

94 

94 

9S 

9  7 

a 

95 

9  f 

94 

90 

96 

90 

9 

92.2 

MIN 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

•  B 

70 

69 

.'0 

72 

'. 

72 

73 

70 

70 

7] 

71 

72 

66 

66 

71 

74 

72 

6  9 

70.4 

CLINTON  5  SE 

MBX 

'i.' 

93 

94 

96 

96 

96 

)0 

92 

66 

6) 

90 

9  1 

92 

94 

-76 

96 

94 

91 

9  2 

94 

12 

96 

89 

7  7 

6" 

67 

91.1 

MIN 

70 

70 

70 

71 

6  9 

71 

68 

m 

70 

71 

71 

73 

71 

' 

65 

67 

71 

71 

7  2 

6  9 

72 

66 

71 

71 

66 

70 

74 

71 

71 

56 

70.0 

COVINGTON   4  NNH 

MAX 

93 

94 

96 

96 

15 

93 

90 

80 

86 

87 

90 

88 

93 

94 

93 

9  6 

95 

9? 

93 

92 

92 

66 

87 

3 

10 

91  .0 

MIN 

71 

70 

70 

72 

6  9 

70 

6  6 

70 

72 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

7  0 

7  6 

70 

6  9 

6  9 

75 

70 

70 

70 

65 

70 

73 

7  2 

71 

71 

69-9 

FRBNKLINTON  3  SH 

MAX 

97 

97 

98 

98 

95 

95 

90 

6. 

83 

8b 

94 

94 

94 

B! 

94 

93 

96 

94 

96 

94 

9  2 

94 

93 

9  2 

6  9 

87 

M 

94 

9  5 

92.1 

HIN 

S9 

69 

70 

71 

69 

66 

6 

7  0 

70 

6  8 

6  9 

67 

68 

66 

69 

ra 

76 

6  9 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

69 

'6 

9 

71 

66 

71 

b  ' 

69-0 

HAMMOND  3  NN 

MAX 

93 

92 

93 

95 

16 

94 

g  | 

92 

32 

66 

39 

91 

91 

9  3 

8  3 

9  Q 

9  3 

92 

92 

94 

94 

92 

94 

92 

93 

9  2 

92 

88 

79 

79 

KH 

90.4 

HIN 

70 

'0 

71 

70 

70 

69 

56 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

57 

66 

71 

70 

6  . 

71 

72 

3 

74 

70 

7  2 

71 

66 

70 

71 

7  6 

70 

6" 

69.9 

LSU  8EN-MUR  E»P  STB 

MAX 

92 

92 

95 

96 

)H 

9S 

96 

91 

87 

bc 

89 

91 

89 

92 

BE 

91 

)2 

93 

92 

94 

j. 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

90 

79 

82 

87 

91  -2 

MIN 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

68 

6  9 

73 

72 

72 

74 

72 

70 

6  7 

7 1 

7? 

7  ] 

72 

73 

6  9 

73 

7  0 

7  2 

70 

6  5 

70 

73 

7  0 

71 

69 

70.7 

Si  i np i  i   u^n  rff 

Q9 

g  ] 

94 

35 

96 

92 

9  1 

B9 

84 

6  6 

64 

8  9 

87 

90 

9  1 

6  4 

93 

9  i 

9  ! 

94 

g  i 

1 1 

92 

91 

91 

88 

6- 

96 

BB 

90  -5 

- :  n 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

12 

72 

71 

70 

72 

'  6 

10 

7J 

74 

73 

74 

7  b 

71 

72 

72 

73 

73 

.  6 

6  9 

74 

'  6 

74 

70 

72.0 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

93 

95 

96 

94 

90 

91 

91 

92 

9  2 

94 

92 

92 

91 

94 

94 

94 

96, 

92 

93 

'.6 

9', 

95 

96 

96 

94 

77 

86 

BE 

92.5 

MIN 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

6  9 

69 

72 

7: 

72 

72 

71 

71 

6  8 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

73 

73 

73 

75 

72 

71 

70 

71  .2 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

90 

93 

93 

97 

94 

93 

92 

93 

96 

96 

93 

9S 

96 

96 

96 

9  7 

96 

9S 

97 

95 

-6 

94 

94.3 

MIN 

74 

77 

E  7 

7  0 

72 

72 

74 

.'0 

72 

7  2 

1 3 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

6  g 

70 

16 

72 

71  .3 

OE  RIDDER 

MAX 

99 

90 

94 

94 

97 

94 

90 

94 

94 

93 

92 

95 

96 

98 

95 

9' 

96 

9  9 

100 

95 

97 

96 

95 

6  | 

6  6 

97 

77 

66 

91 

93.5 

MIN 

73 

72 

69 

72 

7C 

70 

66 

70 

71 

71 

12 

13 

77 

6  9 

70 

74 

73 

73 

72 

73 

7  2 

70 

70 

73 

74 

70 

70 

74 

71 

67 

70 

71  .4 

ELIZABETH 

MAX 

91 

94 

96 

97 

6  7 

93 

94 

92 

94 

92 

94 

)8 

98 

97 

69 

93 

96 

97 

98 

9  9 

98 

96 

95 

9  5 

96 

9  7 

97 

95 

78 

BE 

93 

94.0 

MIN 

72 

72 

70 

71 

67 

67 

6? 

70 

6  ] 

70 

69 

72 

69 

70 

71 

74 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

70 

13 

75 

72 

69 

7S 

7  2 

70 

70.5 

HBCKBERRT  B  SSH 

MAX 

Ha 

3 

91 

91 

95 

92 

90 

66 

9: 

9  6 

92 

9! 

92 

9  2 

96 

9  0 

9  i 

9  ! 

91 

92 

9; 

91 

94 

92 

89 

6  1 

91 

89 

79 

8  B 

87 

90.2 

MIN 

77 

g 

74 

73 

IE 

75 

73 

74 

73 

75 

7b 

77 

76 

72 

77 

60 

6.'. 

82 

80 

7  6 

75 

75 

7S 

77 

78 

77 

77 

74 

72 

74 

75 

76.0 

JENNINGS 

MAX 

96 

95 

9S 

96 

97 

96 

92 

93 

9  I 

94 

93 

■it 

98 

9  7 

88 

9  2 

e 

96 

97 

97 

92 

97 

9E 

9b 

95 

9  7 

96 

95 

76 

gg 

96 

94  .  1 

MIN 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

72 

74 

75 

72 

72 

'2 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

74 

73 

12 

74 

72 

72 

IS 

72 

72. S 

LBKE  ARTHUR   10  SH 

MBX 

90 

90 

91 

93 

9  1 

97 

94 

92 

93 

92 

9  ) 

91 

94 

94 

6  6 

- 

9  1 

91 

92 

95 

93 

94 

95 

93 

95 

i  1 

•4 

89 

9  2 

ag 

68 

92.3 

HIN 

76 

77 

72 

74 

74 

72 

70 

69 

71 

71 

13 

16 

76 

73 

73 

7  0 

74 

79 

77 

"6 

72 

72 

74 

74 

74 

70 

74 

70 

74 

74 

73 

73.3 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

MAX 

89 

ag 

91 

94 

94 

90 

90 

91 

91 

93 

90 

92 

92 

B9 

93 

94 

94 

96 

92 

93 

92 

92 

92 

77 

BB 

66 

BE 

90.7 

MIN 

75 

74 

72 

72 

72 

74 

70 

71 

72 

72 

75 

75 

73 

12 

71 

74 

i ! 

74 

74 

74 

72 

72 

'3 

75 

75 

71 

73 

71 

73 

72 

72 

72.8 

OBERLIN  FIRE  TOHER 

MAX 

94 

g  1 

95 

94 

)8 

97 

91 

■16 

93 

93 

95 

9  7 

100 

96 

93 

97 

96 

97 

96 

96 

9  8 

6  6 

95 

96 

9  b 

94 

'8 

BS 

92 

94.4 

MIN 

70 

70 

67 

70 

70 

72 

67 

68 

70 

59 

71 

72 

73 

59 

-.6 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

6  9 

72 

74 

■  ■9 

71 

74 

72 

6  6 

69 

70.4 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MBX 

92 

90 

91 

94 

95 

94 

91 

96 

92 

90 

9  6 

92 

93 

92 

68 

Bg 

92 

91 

92 

91 

92 

93 

95 

92 

92 

92 

93 

89 

BO 

6  6 

88 

91  .0 

MIN 

75 

7b 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

72 

76 

75 

76 

72 

72 

69 

76 

7b 

77 

75 

-6 

71 

72 

'  3 

75 

75 

74 

75 

75 

72 

74 

73 

73.8 

VERMILION  LOCK 

93 

9? 

BE 

89 

69 

9  2 

9  D 

90 

90 

92 

92 

91 

93 

91 

92 

6  | 

90 

88 

6  7 

at 

6  ] 

90  .5 

■          ■  ■ 

MIN 

71 

73 

70 

72 

71 

68 

71 

72 

74 

75 

74 

73 

7b 

4 

73 

72 

72 

74 

70 

70 

71 

72 

74 

70 

71 

74 

72 

'4 

'  3 

72.1 

SOUTH  CENTRAL  D8 

CBRVILLE  2  SH 

MAX 

94 

92 

95 

96 

95 

94 

92 

66 

H6 

91 

91 

89 

92 

66 

92 

95 

95 

93 

9S 

.4 

93 

•4 

9  5 

94 

93 

88 

BI 

1 

87 

91  .8 

HIN 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

70 

6  9 

73 

74 

73 

74 

71 

75 

73 

75 

73 

69 

75 

75 

73 

'2 

71 

72  .9 

FRBNKL IN   3  NH 

MAX 

93 

95 

9b 

94 

94 

92 

90 

88 

96 

s; 

8  6 

90 

66 

9? 

96 

92 

93 

94 

93 

9) 

94 

95 

9  ' 

94 

93 

66 

81 

84 

6  9 

10 

91  4 

HIN 

74 

76 

73 

7b 

73 

72 

72 

7? 

74 

74 

75 

75 

68 

71 

71 

74 

76 

74 

7! 

72 

7: 

73 

73 

75 

73 

70 

7S 

72 

71 

73 

"2 

72.9 

JEBNERETTE  EXP  STB 

MM 

• 

91 

92 

94 

96 

95 

93 

90 

88 

Bg 

91 

90 

90 

91 

8  b 

90 

93 

12 

95 

92 

93 

92 

96 

3  2 

92 

6  2 

92 

88 

66 

84 

90.8 

MIN 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

6  9 

71 

73 

72 

73 

72 

7  0 

6  9 

69 

7  2 

12 

74 

rs 

70 

69 

70 

71 

72 

6  9 

68 

73 

70 

71 

7] 

71  .1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

AUGUST  1978 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAFAYE  T  TE   FHH  BP 

MAX 

93 

93 

94 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

89 

90 

93 

93 

92 

93 

89 

92 

94 

92 

93 

93 

92 

91 

78 

86 

89 

91 

91  ■  1 

M  1  N 

75 

75 

75 

76 

73 

73 

71 

72 

75 

75 

76 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

75 

74 

77 

74 

71 

74 

74 

74 

74 

72 

74.0 

MORGAN  CITT 

MAX 

92 

91 

93 

94 

96 

95 

94 

90 

Be 

87 

92 

91 

87 

88 

86 

91 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

92 

67 

81 

82 

87 

90-7 

M I  N 

72 

73 

74 

75 

75 

74 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

68 

68 

68 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

70 

68 

69 

71  .5 

NEW  1  BE R 1 R  S  NM 

MAX 

93 

92 

93 

94 

95 

9  3 

93 

90 

86 

69 

90 

91 

91 

93 

69 

91 

93 

92 

95 

93 

92 

92 

96 

92 

91 

90 

91 

86 

79 

86 

88 

91  .0 

MIN 

72 

75 

72 

74 

74 

75 

71 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

72 

7t 

73 

73 

73 

74 

72 

77 

74 

73 

75 

75 

70 

74 

75 

71 

72 

72 

73.1 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

MAX 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

81 

79 

86 

85 

67 

87 

87 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

87 

88 

90 

88 

87 

89 . 1 

MIN 

76 

75 

77 

75 

74 

74 

78 

72 

74 

74 

76 

74 

74 

71 

73 

77 

74 

73 

74 

75 

76 

75 

78 

78 

74 

76 

73 

75 

77 

73 

72 

74  .7 

DEL  TA-BRE  TON  HL  REFF 

MAX 

87 

B9 

92 

91 

92 

90 

90 

69 

81 

80 

86 

84 

68 

69 

87 

90 

69 

91 

91 

90 

90 

9 1 

91 

91 

89 

89 

89 

85 

88 

89 

6G 

68  -6 

MIN 

72 

71 

78 

80 

74 

77 

77 

73 

69 

69 

73 

75 

74 

76 

72 

77 

79 

75 

77 

77 

78 

77 

77 

78 

76 

79 

76 

72 

61 

80 

75 

75.6 

OONAL0SONV1LLE 

MAX 

92 

92 

94 

95 

95 

94 

92 

90 

90 

91 

93 

90 

88 

91 

64 

92 

92 

94 

93 

96 

98 

93 

92 

98 

93 

91 

90 

87 

80 

80 

88 

91  .2 

MIN 

74 

75 

75 

74 

75 

74 

73 

71 

72 

74 

74 

75 

75 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

74 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

74 

73.7 

GALL IANO 

MAX 

86 

92 

95 

95 

96 

92 

91 

89 

85 

66 

91 

91 

91 

90 

87 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

91 

90 

92 

90 

90 

66 

89 

88 

91.1 

MIN 

73 

74 

76 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

76 

74 

71 

71 

75 

74 

74 

76 

76 

73 

74 

72 

77 

73 

74 

75 

76 

72 

75 

74 

74.1 

HOUMA 

MAX 

91 

91 

94 

95 

95 

95 

93 

91 

64 

86 

90 

69 

87 

91 

84 

92 

93 

93 

95 

95 

91 

92 

94 

93 

91 

92 

92 

65 

82 

86 

69 

90  -7 

MIN 

73 

73 

73 

75 

75 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

74 

70 

69 

73 

75 

73 

76 

71 

71 

74 

73 

77 

72 

70 

74 

74 

73 

72 

73 

72.9 

NEW  ORLEANS  H5M0  AP 

MAX 

96 

96 

97 

96 

93 

93 

90 

80 

86 

90 

91 

90 

92 

87 

92 

93 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

92 

91 

89 

69 

88 

87 

89 

91  .2 

MIN 

76 

77 

77 

80 

79 

78 

76 

75 

74 

77 

77 

77 

73 

70 

71 

74 

75 

7S 

75 

75 

73 

76 

73 

76 

72 

70 

77 

76 

74 

7S 

75 

75.1 

N  0  AOBON  HSFO  C I 

MAX 

94 

96 

96 

97 

93 

91 

89 

60 

87 

89 

91 

89 

91 

88 

94 

95 

95 

95 

93 

9S 

95 

95 

93 

93 

93 

93 

90 

90 

91 

91 

92 

92  - 1 

MIN 

76 

76 

82 

82 

79 

76 

75 

75 

75 

77 

77 

78 

75 

74 

74 

78 

78 

77 

78 

75 

75 

78 

77 

79 

76 

74 

77 

75 

74 

77 

77 

76-6 

PARAOIS  7  S 

MAX 

92 

94 

94 

94 

94 

92 

90 

82 

85 

68 

68 

68 

91 

85 

91 

94 

94 

92 

93 

92 

93 

95 

91 

91 

90 

91 

90 

83 

86 

86 

88 

90  .2 

MIN 

72 

70 

75 

75 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

70 

68 

69 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

75 

70 

69 

74 

70 

72 

72 

71 

71  .8 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

93 

94 

92 

95 

94 

92 

90 

89 

82 

87 

89 

86 

88 

87 

90 

91 

93 

92 

88 

90 

93 

94 

91 

91 

90 

89 

86 

87 

84 

87 

69 

69.8 

MIN 

73 

73 

72 

75 

71 

74 

72 

70 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

71 

70 

71 

70 

73 

73 

72.  1 

RESERVE 

MAX 

92 

93 

92 

94 

93 

96 

96 

90 

81 

86 

88 

91 

93 

92 

84 

92 

93 

94 

92 

91 

92 

93 

93 

91 

92 

94 

94 

92 

80 

85 

88 

90.9 

MIN 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

73 

69 

68 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

68 

72 

70 

73 

71.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

94 

92 

94 

95 

93 

91 

90 

79 

84 

87 

69 

90 

90 

87 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

9  4 

94 

93 

91 

92 

92 

92 

88 

93 

89 

90 

90.7 

MIN 

74 

75 

76 

76 

75 

74 

74 

71 

73 

75 

74 

75 

73 

70 

70 

70 

75 

73 

74 

74 

74 

77 

75 

76 

72 

70 

69 

76 

75 

7S 

74 

73.7 

THIBODAUX 

MAX 

94 

92 

96 

95 

97 

93 

94 

92 

84 

87 

92 

93 

91 

93 

84 

93 

92 

93 

96 

96 

92 

93 

92 

94 

92 

92 

92 

86 

81 

88 

86 

91  .5 

MIN 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

72 

74 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

70.7 

DAY   OF  MONTH 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
BUCUSI  1978 


z 

OBr  OF  HQNTH 

5 

STBI ION 

a. 
o 

C 

1 

2 

3 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

1? 

13 

14 

is 

16 

17 

ie 

19 

?o 

21 

22 

21 

24 

26 

26 

27 

.'8 

11 

10 

31 

a 
■ 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  IN  1 

4 

»«> 

II  [  N 

102 

BS 

102 
as 

102 
as 

in) 
84 

9  8 
84 

90 
92 

9  6 

82 

98 
8? 

96 
82 

96 
8? 

94 

83 

98 

81 

99 

81 

101 

611 

96 
69 

98 
81 

102 
84 

102 
6S 

102 

64 

104 
84 

100 
Bf, 

101 
86 

102 
BS 

1  02 
86 

10J 
86 

102 
86 

101 
95 

103 

BS 

90 

80 

60 

75 

85 

76 

98.3 
82  -9 

CLINTON  S  SE 

1  IN  1 

4 

"»> 
li|N 

90 

HI 

92 

B  1 

94 
S3 

93 
84 

9  4 
H< 

93 
84 

90 
83 

90 

82 

85 
81 

82 
79 

8b 
'9 

90 
80 

91 
80 

90 
79 

8  2 

77 

86 

16 

91 

79 

91 
82 

9) 

83 

93 
84 

91 
81 

69 
61 

83 

•6 

87 
'8 

87 
a ; 

87 

6 

92 

HO 

92 

BO 

80 

78 

79 
76 

89 

77 

88.7 
80  ■  4 

CROMLET  EXP  STATION 

1  IN  1 

4 

HBX 

hin 

84 

71 

a  i 

72 

B  B 

1  2 

72 

90 
73 

90 
73 

8  9 

73 

8  8 

TI- 

88 

72 

B  h 

73 

90 
74 

86 
74 

St 

81 

70 

80 

6  6 

85 

6  .' 

8  1 

70 

86 

70 

a  h 

70 

82 

70 

89 

70 

86 

72 

87 

71 

87 

73 

68 

73 

88 

72 

63 

72 

72 
69 

66 

69 

76 
68 

85.  S 
71  .2 

HOUHA 

1  INI 

4 

HBX 

H  !  N 

87 

75 

98 

'4 

'5  8 

75 

98 

9b 
77 

96 
77 

90 
76 

BS 
74 

8  1 
74 

88 

1  4 

68 
74 

85 

75 

88 

7S 

85 

72 

91 

71 

95 
71 

99 

75 

101 
77 

100 
77 

90 

•a 

96 
74 

97 
74 

98 
76 

96 

77 

100 
78 

101 

77 

99 
79 

79 
77 

78 

76 

8  1 
74 

87 
74 

92.3 
75 .4 

LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

MAX 

M  :  N 

90 
79 

88 
78 

91 

'  B 

91.) 
79 

90 
79 

90 
'9 

90 
78 

91 
79 

90 

79 

6  9 
79 

95 
80 

93 
80 

95 
80 

91 

77 

89 
'6 

90 
76 

92 
78 

95 
•'9 

90 
79 

93 

9 

93 
79 

91 
79 

6  9 

78 

91 
78 

9  2 
80 

92 
80 

93 
78 

90 
79 

80 

77 

6b 

75 

86 

7S 

90.5 
78 . 4 

REO  RIV  VBLLE  V  EXP  STB 

1  IN  1 

4 

MBX 
HIN 

94 

B  ; 

96 
82 

9S 
B2 

9  b 

a.' 

9  1 

a: 

86 

BO 

93 
80 

94 

80 

94 

HI 

95 
80 

OS 
82 

96 
83 

97 
84 

99 
84 

97 
B4 

96 

85 

97 

as 

97 
85 

96 
84 

9  9 
HI, 

99 

B6 

98 
86 

96 
86 

98 
8  b 

99 

8  6 

97 

86 

98 

85 

9  .' 
64 

86 

77 

7  7 
74 

88 
74 

94.8 

82  .7 

SBINT  JOSEPH  EXP  STB 

1  INI 

4 

nnx 

H  [  N 

99 
85 

99 
B6 

100 

Rb 

100 

a  7 

99 

8  b 

99 
8b 

9  1 

82 

100 
81 

9  ' 

95 

87 
83 

95 
83 

99 
81 

96 
80 

100 
19 

8  6 
79 

89 

79 

96 

80 

100 
82 

101 
84 

1'  4 

85 

1  02 
83 

101 

H4 

101 
86 

103 
66 

1  04 

88 

103 

66 

101 
87 

101 
67 

87 
a 

8  1 

lb 

84 

75 

97.1 
83.2 

M 1 NNSBORO 

1  IN  1 

4 

HBX 
HIN 

99 
84 

it. 
82 

95 
81 

98 

so 

94 

81 

9! 
80 

89 

79 

92 
79 

9? 

78 

81 

re 

86 
79 

9  t 
78 

92 
78 

93 
80 

as 

79 

9  0 
78 

91 
78 

9  ) 

81 

94 

82 

9  | 
82 

98 
82 

93 
81 

9  6 
83 

98 
82 

93 

8  1 

95 
83 

95 
82 

95 
82 

94 

•a 

!B 

73 

82 

73 

91  .9 
80.0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STAT  I  ON 

DRY  OF  MONTH 

;  to 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

30 

3  1 

;°l 

NORTHWEST  01 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STB 

EVAP 
NINO 

.26 

.31 
32 

.27 
24 

■  24 
11 

.26 
13 

.08 
3 

.26 
9 

.30 
18 

.25 
20 

.26 
19 

.29 
18 

■29 
37 

.26 
28 

•  50 
4  1 

.28 
i : 

-  JO 
46 

.29 
37 

.35 

3  4 

.36 
35 

.  1 1 
26 

.31 
32 

..'9 
24 

.25 
22 

.33 
26 

.25 
14 

.31 
24 

.32 

31 

.34 
4R 

48 

.02 
36 

.23 

22 

B.468 
848 

NORTH  CENTRAL  0? 

CHLHOUN  EXP  STAT  ION 

EVAP 
NINO 

■  29 
2S 

■  29 
15 

.27 
14 

.33 
21 

.27 
36 

.17 
31 

.26 
IB 

.29 
17 

.20 
21 

.23 
21 

.18 

15 

.25 
21 

.24 
24 

.21 

?0 

.18 
1  i 

.26 
28 

.32 
29 

.  33 
26 

.24 

26 

14 
1  8 

.29 
24 

.27 

l  1 

.33 
17 

.29 
1  9 

.32 
20 

.26 
18 

-  12 

1  7 

.  31 

30 

53 

.0  7 
48 

.16 
28 

8.03B 
734 

NORTHEAST  03 

SAINT    JOSEPH  EXP  5TA 

EVAP 

•  30 

.27 

•  24 

.25 

.34 

.27 

.08 

.31 

.23 

.06 

.16 

.28 

.20 

.08 

■  16 

.28 

.  J! 

.31 

.25 

.17 

.23 

.24 

.23 

.  30 

.26 

.23 

.29 

■  1  6 

.20 

7.16B 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR   EXP  STA 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.57 
32 
96 
73 

■  20 
23 
97 
73 

.25 
26 

1  00 

77^ 

.28 
23 

101 
76 

.32 
39 
98 

71 

.29 
30 
100 

72 

28 
97 
7? 

.27 
29 
99 
72 

.22 
69 
91 
72 

32 
92 
73 

.16 
13 
96 
74 

.19 
22 
99 
76 

.40 

20 
93 
74 

.23 
30 
98 
72 

.40 

18 
93 
69 

.17 
18 
95 
72 

.31 
19 
104 

77 

.23 
23 

M3  3 
75 

.27 
14 
104 

76 

.26 

26 
1  04 

7  ? 

■  10 

!  1 

96 

72 

■  10 
1  4 

103 

74 

.26 
1  7 

9! 
12 

.24 

1  3 
1114 

7  2 

.10 

23 
1  02 
74 

■  29 
18 

99 
73 

.27 
14 

1  00 
74 

.16 
98 
91 
74 

89 
78 
73 

39 
81 

72 

.20 
17 
96 
70 

7.73B 

893 
96.9 
73.3 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
NINO 

.51 
20 

■  ie 

19 

.33 
16 

.26 
26 

.38 
47 

- 

24 

■  16 
27 

.11 
34 

•  15 
56 

.12 
31 

■  18 
16 

.  18 

21 

.10 
16 

.30 
23 

21 

.63 
17 

.25 
17 

.28 

23 

.  36 

23 

.26 
I  9 

.17 
21 

■  21 
19 

.22 
23 

.34 

26 

■  31 
36 

.15 
34 

.24 

6  1 

.69 
48 

.49 

65 

3 

.24 
1  7 

B.S18 
875 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 


STAT  I  ON 

INDEX  NO. 

01  VIS  ION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

CT 
O 

L AT  I TUOE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 

PRECIP. 

a 

> 

SPEC1RL 
ISEE  NOTES l 

ABBt V  I  LLC 

0007 

07 

\l  C  D  M  I  1          •  ' 

V t  Kn I L  1  UN 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

r  1  |v    nc    QRRFVll  1  F 
LI  IT     Ur     HDDl  i  1  LLC 

riDITO     CDD  I  klPC      CTDC  TIlD 

002  1 

06 

CT  TDMMDMV 

b 1     1 HnnHN T 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

c  Tnic    n  1  U    ftF  FftRF^TRY 

RLlXHNU" 1 H 

0098 

05 

ODD i ncc 
KHr 1 Ut  b 

1 1 

31 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

Ql  P  VQKinP  1  Q    pnuFR    PI  QNT 
HLLAHPiUnlH    r  UH  L  ~     r  L  nil  I 

RM  I  TE 

0205 

06 

1 HNL» 1 r HnUH 

6 

30 

43 

90 

30 

1  80 

8A 

8A 

H 

mdc  onpFPT  ^  Mr  ri  FKinnN 

nnO    "UDli^  i     O    i'L.    LLl  iiUU'i 

RSHLRND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8H 

8A 

H 

SOLOMON  G  MARTIN 

BRSTROP 

0S37 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E   BH 1  UN  KUUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

M  I  D 

MIO 

C  HJ 

iiqti     UFQTHFR  9FRVIPF 
rNHIL    HLH  inr.n    ocn  y  i  ll 

6HYUU   bUKKtL  LULK 

0565 

08 

T  D  C  O  W  T  1  1  c 

I  Bt  K  V 1 L L  t 

1 

30 

08 

9  1 

19 

1  5 

8A 

H 

ii  q  r  n  r  p  ^  nF  f  n  ft inffrs 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

E  V ANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

IP 

QTQTF    n  1  U    flF  FORF^TRY 
D  1  H  1  t    UIV    U>  rurccoirw 

0  C  i    1*1 11      CIDC"       Till  If  D 

BELHH  FIRE    I UWER 

0639 

05 

in    c  n  t  i  c 
LH  bHLLt 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

1  Q    nFPT    fiF    NQTllRRl  RFS 
LH    UC'I     Ur     Ii  H  I  U  n  n  L     "L  J 

BIENVILLE   3  Nfc 

0800 

02 

D1CUU  11   1  c 

B  I  tNV 1 LLt 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

M  I  D 

cifillTHFRN    MPTIIRQI     ftQS    P  fl 

BOGALUSA 

0945 

06 

WHbH  I Nbl UN 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8H 

H 

rpnuw    7FI  1  FRRQPH  PflRP 
L">UHP«     t  L  L  L  C  r\  DM  l_  n  l,unr 

BOOTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

rLHUUEH I Ntb 

•f 

29 

2C 

89 

24 

0 

M  I  0 

MIO 

C  HJ 

MQTl     LlFPTHFR  ^FRVlfF 
Pi  h  i  l   ncn  i  ncn   jl><v  ill 

BOYCE   3  WNW 

1232 

05 

RHP  I 0E5 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

M  I  D 

M  I  0 

PFNTRQl     1  Q    Fl  FPTRJP  Pfl 
Lt-PiircHL    LH    lLLL  1  n  |  L    L  U 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8H 

8A 

C  H 

ROGERS  J  LRCHNEY 

BUTTE  LA  ROSE 

1  365 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

1  7 

91 

4  1 

5 

8A 

CLARENCE  J  H0TAR0  JR 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

UURC  H I  1 H 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

Q 1 1 

CGH 

1     ^    II    KinRTH    1  Q    1  kP  sift 
L    o   u   nun i n   lh  l  a  r    j • n 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

1  n  C  D  u  T  1   1  c 

I otK  V I LLt 

8 

30 

12 

9  1 

07 

25 

8A 

8A 

H 

ll   ^    P  i  IRI  IP    HFQI  T  H    H  fl  S  P 
U    O    "  UDL  1  L    TiLnL  i  n    nu  jr 

CL I NTON 

1891 

06 

c    rci   i  r  i  nun 

t   r  t  L  1  L  I  HNH 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

K F  N NF T  H    M    P Q  I  N 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

c     c  c  i    i  r~  ?  nun 

E    r  EL  I C I HNH 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

1  ^11     I  ni  Full  n    F  YP    c:  T  Q 
LOU     lULCnlLU    CAT     O I n 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

ii      rnRP9  nF  Fwr. imffrs 

CONVERSE 

2023 

04 

5HB 1 NE 

1  2 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

U  1  1  I   1  QM    R  (ITT 
HILL  1  nil    Pi    U  1  I 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

1  l  C  D  C  T  C  □ 

WEBS  I tR 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MR  9    RllRY    V    Ql  1  FN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ct      in    QRRFY-9FM 1 WQRY 
D  1     JU    HDuL  1     OlH  1  linn  I 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

L  S  U  RICE  EXP  STAT  I  ON 

DELTA-BRETON  WL  REFF 

2330 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

16 

5 

8H 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

L  I  V  I NOb 1  UN 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DFMHQM    ^PP,  I WP.^    FIRF  fl 
UCPinHM    or  n  |  piuj    r  inc.  U 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LH    LUriPl     HP»U     IPiU  Oln 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEHUREGHRD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

r  1  T  Y    LIQTFR    PI  QNT 
L  1  1  1     nn  1  Ci>     r  L n ll  1 

DONALDSONV I LLE 

2534 

09 

HSCENS I  UN 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

MOP  1  OMP.F    ft    ftl  1  T  1  1  FIT 

nrtn i nnuc   u  uu  i  llu  i 

ELI 2ABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

TQl  rQC.IFll    PDPFR  ffl 
LMLLHOILU     rHrCPl     L  U 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CHRRULL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

trmpki  inf  ftQc.  rn 

IP(ULi\LlPiC    unj  L.U 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7H 

ROYNF    H  FftNTFNnT 

piU'PiC   n  ruPiiQPiUi 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

IPiHLI  1  VL     1/01/  'O 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  SOIL  TYPE  SOIL  COVER  DEGREE  OF  SLOPE 


Ruston  fine  sandy  loam  Bare  Zero 

Buff  Terrace  Bare  0.1°   to  south 

Coastal  Prairie  Bare  Zero 

Moon  silt  clay  loam  Bare  Zero 


Calhoun  Exp.  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp.  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station  :     Red  River  alluvial  Bare  Level 

Red  River  Valley  Exp. 
Station 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 
Winnsboro 


Red  River  alluvial  Bare  Zero 

Sharkey  clay  Bare  Level 

Bluff  Terrace  Hav<-  Zero 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE- VERM I L I ON     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40"?   single  c°Py;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 
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0 

0 

0 

0 

6 

HAMMOND  3  NW 

87.2 

58 

.4 

77 

e 

.3 

91 

7. 

64 

30* 

0 

5 

0 

0 

0 

6-17 

.71 

1  .61 

26 

.0 

0 

10 

6 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

87.7 

69 

.3 

78 

5 

93 

6 

64 

30* 

0 

10 

0 

0 

0 

4  .58 

.86 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

SL1DELL  WSO  RFC 

88.6 

69 

.6 

79 

1 

93 

22* 

65 

30* 

0 

1  * 

n 

9 

0 

2.82 

.75 

29 

•  0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

78 

6 

1  .5 

3.4  1 

-   1  .30 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

87. 5M 

69 

.6M 

78 

6" 

92 

22* 

61 

25 

0 

3.41 

-   1  .05 

.79 

16* 

.0 

0 

6 

3 

0 

OE  QUiNCr  4  N 

88.4 

B8 

B 

78 

6 

94 

20* 

57 

25 

0 

14 

D 

0 

0 

3  .00 

-   1  .84 

1  .47 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

SEPTEMBER  1978 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

1 

.   OF  DAYS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

OAYS 

STRT ION 

a 

"C 

noi . 

KIN. 

a 

a 

c 

— 3- 
g 

a  5 

° 

u 

5 

g 

K 

s 

|  | 

- 

i  i 

s 

I 

2 

E 

s 

s 

S  E 

S 

o  o 

■  B 

r 

| 

S 

a 

ec 

I J 

"  I 

r  • 

S  | 

a 

B 

a 

a  x 

a 

J 

X 

g 

o 

it 

a 

- 

=  s 

« 

a  a 

g 

g 

I  o 

s 

OE  R I  DOER 

87 

.5 

S9 

.4 

78.  S 

94 

16 

E  0 

25 

0 

97 

.35 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELIZABETH 

86 

.  0 

68 

78  •  1 

.8 

92 

19* 

56 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

5 

07 

.68 

2-03 

3 

-0 

0 

3 

2 

HACKBERRY  8  SSH 

86 

•  3N 

74 

.on 

80. 2M 

2.0 

92 

4 

66 

25 

0 

s 

0 

0 

0 

4 

83 

.08 

1  .90 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

JE  NN  I NGS 

88 

.5 

70 

.1 

79.3 

.8 

94 

19- 

62 

26 

0 

14 

0 

0 

11 

7 

07 

2.22 

4.15 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

LUKE  ARTHUR   10  SW 

87 

.4M 

71 

.5M 

79.  SM 

1  .0 

92 

6- 

62 

26- 

0 

12 

1 

37 

-  3.30 

.58 

1 

.0 

0 

i 

1 

0 

LAKE  CHARLES  WSO  BP 

66 

•  0 

70 

78 . 4 

•  0 

90 

20* 

62 

25 

0 

6 

04 

1  .91 

2-12 

9 

•  0 

0 

6 

3 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

88 

.." 

i,  i 

.IM 

78  .7M 

95 

19 

59 

25 

0 

3 

S3 

.95 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUCE 

87 

.1 

72 

.0 

79.6 

92 

3 

63 

28- 

0 

12 

0 

0 

0 

2 

1 

1  .05 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

87 

.5 

71 

■  0 

79.3 

91 

6- 

62 

26- 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

36 

.72 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

D 1 V 1 S 1  ON 

79.0 

1 .1 

3 

73 

-   1  .08 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVtLLE  2  SH 

86 

.6 

70 

•9 

79.6 

1  .8 

93 

6 

66 

29- 

0 

15 

0 

0 

J 

2 

76 

-  2.99 

.65 

10 

.0 

0 

H 

1 

0 

FRANKLIN  3  NH 

88 

.0 

71 

.6 

79.8 

1  .5 

93 

20 

65 

25 

0 

0 

? 

3 

23 

•  3.05 

1  .16 

9 

.0 

0 

8 

? 

1 

JEANERETTE  EXP  SIR 

67 

.0 

69 

76.4 

91 

5- 

62 

26. 

0 

a 

5 

67 

.50 

2.05 

10 

.0 

0 

10 

2 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

98 

7 1 

80  ■  1 

2  .4 

94 

3 

64 

25 

0 

15 

6 

8  1 

2.14 

1  .92 

3 

•  0 

0 

6 

MORGAN  CITY 

88 

.5 

70 

■  1 

79.3 

.2 

93 

6 

65 

25 

0 

1 3 

Q 

1 

B6 

-  5-17 

.45 

28 

.0 

0 

6 

0 

NEW  IBERIA  S  NW 

67 

.5 

71 

.8 

79.7 

92 

4 

66 

26> 

0 

11 

0 

0 

0 

2 

S3 

1  .20 

27 

.0 

0 

S 

2 

1 

DIVISION 

79.5 

1  .4 

3 

73 

-   1  .96 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  HSO 

87 

.6 

73 

.6 

80.6 

91 

14. 

70 

26 

0 

2 

... 

1  .07 

9 

.0 

0 

6 

7 

1 

DELTA-BRETON  HL  REFF 

87 

.6 

76 

.  1 

82.0 

90 

19' 

72 

10 

0 

•i 

0 

0 

0 

2 

,16 

.62 

10 

.0 

0 

i) 

1 

0 

DONALDSONV ILLE 

88 

•  3 

73 

-  0 

80  ■  7 

2*0 

93 

66 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

6 

21 

2  ■  97 

1 6 

•  0 

0 

u 

3 

1 

CALL IANO 

88 

.4 

73 

.6 

61  .0 

92 

6 

66 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

2 

71 

.60 

16 

.0 

0 

9 

: 

0 

88 

.5 

72 

.0 

60.3 

2.0 

92 

7 

68 

2S 

0 

13 

0 

0 

0 

4 

SI 

-  3. IS 

1  -86 

10 

.0 

0 

: : 

7 

1 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

8B 

.6 

73 

.6 

Bl  •  1 

2.9 

93 

19. 

69 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

98 

-  2.60 

1  .26 

76 

.0 

0 

6 

i 

1 

N  0  ADBON  WSFO  CI  R 

90 

.3 

75 

.8 

83.1 

4  .0 

94 

18- 

73 

30. 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

83 

-  3.61 

.68 

9 

.0 

0 

6 

: 

0 

PARAOIS  7  S 

87 

.9 

71 

.2 

79.6 

93 

S 

67 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

S 

76 

-   1  .05 

1  .93 

17 

.0 

0 

7 

■ 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

86 

■  8 

71 

.2 

80.0 

93 

7 

65 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

8 

32 

3.56 

9 

.0 

0 

9 

2 

2 

RESERVE 

88 

.4 

70 

.  1 

79.3 

1  .0 

92 

6 

64 

30 

0 

1  1 

0 

0 

0 

12 

41 

6.39 

3-01 

9 

.0 

0 

1  0 

6 

6 

SAINT  BERNARO 

88 

■  5 

72 

.2 

80.4 

93 

5 

65 

25 

0 

IS 

0 

0 

0 

3 

11 

.99 

15 

.0 

0 

7 

! 

0 

TH1B0DAUX 

89 

.2 

71 

.7 

80.  S 

2.4 

93 

22- 

66 

30 

0 

;  9 

0 

0 

0 

4 

08 

-  3-55 

1  .26 

10 

.0 

0 

7 

• 

2 

DIVISION 

6  0.7 

1  .8 

4 

83 

-  2.17 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STRT ION 


NOBTHUEST  0 
COTTQN  VALLEY 

GLOSTEB   1  W 

MANNA    3  S 
H OSS TOM 
KE ITMVIL  L  E 

KORAN 

LOGANSPOBT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSU 
MINOEN 

MOOBINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

-f  .    RIV  VALLEY  EXP  ST 

RQDESSA 

ShBEVEPOBT  DOWNTOWN 
SHBE VEPQBT  MSG  AP 


NBRT1 


CENTRAL 


BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOME  H  EXP  STATION 
JONES60BO  F IBE  TQwER 

MAR ION 


SPEABSV IL L E  F IBE  T0WER 
STEBL  ING TON 
WINNF IEL 0  2  M 
WINONA  F IBE  TOUER 


NOBTHEAST 

BASTBQP 

EPPS  6  U 

LAKE  PBOVIOENCE 

OAK  GBOVE  2  USW 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST 


WEST  CENTBAL 
ASHLAND   2  S 

CONVERSE 
GRANO  ECOBE 
HODGES  GABDENS 
LEESVILLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STAT 
SLAGLE 


CENTRAL  O! 

ALEXANDRIA 
6EAVEB  FIRE  TQWEB 
BELAH  FIBE  TOWEB 
BOYCE  3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  OEAN  LEE  EXP  STfl 


OLD  BIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 
OOELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPOBT 
VIOALIA  2 

wOODwORTh  2  SE 


EAST  CENTBAL  0 

ABITA  SPRINGS  FIBE  TW 
AMITE 

BATON  BOUGE   MSO  AP 

BOGALUSA 

CL INTQN 

CL INTQN   b  SE 
COVINGTON    A  NNW 
DENHAM  SPBINGS 
FBANKL INTQN  6  NNW 
FBANKL IN  TON  3  SW 

GSEEN5BUBG 
GSEENWEL  L  5PBINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWGOO 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
OAKNQL I A 

PEABL    BIVEB  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TQWEB 
SHEB IDAN  FIBE  TOWER 
SL IDELL   MSO  RFC 

SPRINGV IL  L  E  FIBE  TOME 
WATSON  8  ENE 
ZACHABT  2  ESE 


DRY  OF  MONTH 


2    3     456      789  1011 


3  14  15    16  17  1 


.33     .06  .13 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOUOHING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


southwest  07 
abbey  ille 

crou.ev  exp  station 
dc  quihcv  4  n 
oe  hi  does 
El  IZABEtw 

hachberrv  b  ssu 
jennings 
kinoer  ^  u 

LAKE  ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  9  H 

LAKE  CmABl  CS  USQ  AP 
L DKCV ILLC 
fCBtCNTAU 
MITT  It  2  SC 
OAK DALE 

06EBL  IN  F  I  BE  TOuEB 

ROCKEFELLER  M.  BEFuGE 

SuGAHTOUW 

SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 

VINTON 


south  centbal 

bayou  sobbei  loc«. 
butte  la  boss 
cabville  2  sm 
tbankl in  3  nu 
jeanebe tt£  exp  sta 

lafayette  faa  ap 
mobgan  city 
new  i6ebia  s  nu 
plaquc1ine  2  n 


SOUTHEAST  00 

BOOTMVKLE  USD 
DELTA-BRETQh  I*  REFF 
DONAL DS9NVILLE 
GALL IANQ 
GONZALES 

HMtfl 

NEU  OBLEANS    NF    USO  CI 

NEW  OBLEANS  USMO  AP 
N  0  ADBON  WSFO  CI 
NEU  OBLEANS  ALGIERS 

NEu  ORLEANS  D  P  S  14 

NEU  OBLEANS  WATER  PL T 

NEU  ORLEANS  CITY  MALL 

NEU  OBLEANS  0  P  S  S 

NEu  OBLEANS  0  P  S  3 


NEU  ORLEANS  0  I 
PABADIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 
SAINT  BERNABO 

TMIBOOAUX 


S  6 


DAY   OF  MONTH 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1  .03 
.40 

1 . 56  -OS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1978 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 

IX 
K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHWEST 

01 

COT  TON  VALLEY 

MH> 

88 

83 

68 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

91 

86 

81 

81 

90 

84 

89 

89 

91 

91 

92 

93 

93 

79 

85 

80 

84 

81 

79 

78 

83 

67.0 

66 

69 

60 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

71 

71 

71 

75 

72 

72 

72 

72 

73 

75 

69 

68 

68 

62 

55 

55 

57 

62 

63 

59 

57 

66.4 

LOGBNSPORT  4  ENE 

MAX 

86 

91 

g5 

93 

o  J 

94 

95 

93 

94 

69 

85 

83 

89 

82 

93 

90 

91 

93 

94 

94 

94 

90 

84 

83 

84 

79 

78 

76 

84 

36 

66 

67 

66 

64 

61 

61 

63 

63 

63 

68 

69 

7  0 

73 

71 

73 

70 

71 

72 

73 

69 

67 

69 

61 

61 

S3 

61 

63 

63 

60 

56 

65.6 

MINDEN 

MAX 

87 

64 

89 

92 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

87 

83 

84 

91 

81 

89 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

76 

85 

79 

83 

80 

78 

78 

83 

M  I  N 

68 

69 

70 

67 

66 

65 

70 

69 

69 

68 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

74 

72 

70 

69 

64 

57 

57 

62 

65 

65 

63 

57 

67.6 

PLP1N  DEALING 

MAX 

86 

82 

67 

93 

92 

9. 

92 

92 

91 

91 

68 

81 

79 

91 

66 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

81 

81 

82 

65 

81 

80 

78 

82 

MIN 

66 

67 

68 

67 

64 

64 

67 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

73 

69 

66 

67 

60 

55 

55 

56 

63 

62 

56 

56 

65  .4 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STB 

MAX 

88 

82 

87 

92 

91 

91 

93 

91 

88 

90 

85 

84 

82 

90 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

79 

86 

82 

86 

81 

79 

78 

84 

86.9 

M  I  N 

66 

65 

70 

67 

55 

66 

68 

66 

6  6 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

66 

69 

61 

58 

56 

56 

62 

65 

62 

56 

66.5 

SHREVEPORT  WSO  BP 

MAX 

82 

87 

94 

93 

94 

92 

92 

90 

91 

87 

83 

82 

92 

85 

91 

90 

90 

92 

90 

90 

91 

79 

85 

82 

84 

80 

78 

77 

83 

86 

67.1 

MIN 

70 

70 

69 

68 

65 

68 

68 

67 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

74 

71 

73 

74 

73 

7D 

67 

67 

64 

6  9 

61 

65 

68 

67 

64 

60 

63-4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

84 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

88 

85 

85 

92 

79 

93 

92 

91 

92 

91 

93 

93 

75 

85 

81 

84 

BO 

76 

76 

83 

86 

66 

66 

66 

63 

63 

66 

66 

64 

61 

70 

70 

72 

72 

71 

74 

72 

72 

72 

72 

70 

66 

68 

63 

57 

57 

62 

64 

63 

63 

59 

66  .7 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

87 

86 

86 

89 

9C 

91 

92 

92 

92 

91 

88 

82 

87 

90 

80 

89 

90 

90 

91 

90 

93 

93 

74 

84 

81 

83 

80 

78 

76 

81 

86  . 6 

MIN 

65 

66 

58 

65 

64 

66 

67 

66 

69 

72 

70 

72 

76 

75 

72 

71 

72 

72 

72 

68 

67 

68 

63 

57 

58 

59 

62 

64 

65 

60 

67.0 

HOMER  EXP  STATION 

MO  . 

85 

84 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

87 

82 

84 

90 

82 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

76 

84 

79 

82 

79 

78 

78 

83 

86.2 

M  I N 

64 

67 

67 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

68 

69 

6  9 

74 

71 

71 

71 

72 

73 

69 

67 

68 

66 

61 

56 

59 

59 

62 

62 

62 

58 

66.0 

MONROE  FAB  AP 

66  1 

86 

87 

68 

92 

92 

92 

92 

90 

911 

87 

87 

84 

91 

81 

90 

88 

88 

92 

90 

91 

92 

76 

84 

82 

84 

81 

80 

77 

83 

85 

86.7 

MIN 

69 

58 

72 

69 

68 

69 

67 

68 

72 

72 

71 

75 

76 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

69 

68 

64 

59 

60 

64 

6  ! 

67 

67 

63 

69.  1 

MONROE  NLU 

MAX 

94 

86 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

88 

8H 

85 

92 

94 

89 

94 

96 

90 

90 

91 

93 

75 

84 

31 

83 

83 

82 

75 

32 

87.9 

MIN 

68 

66 

56 

63 

66 

66 

65 

65 

67 

68 

70 

70 

74 

67 

73 

68 

72 

72 

71 

68 

68 

64 

59 

58 

59 

64 

63 

65 

61 

66  .6 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

89 

87 

89 

90 

3< 

91 

92 

91 

90 

90 

89 

84 

86 

91 

B3 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

9! 

74 

84 

81 

34 

80 

78 

79 

31 

86  .9 

H  '  N 

66 

67 

72 

66 

66 

.  a 

69 

66 

70 

69 

71 

75 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

69 

68 

68 

62 

57 

59 

60 

63 

64 

64 

62 

67.3 

W I NNF I  ELD  2  W 

MAX 

86 

91 

92 

90 

92 

9.'' 

91 

89 

90 

85 

85 

85 

91 

82 

91 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

85 

86 

82 

85 

82 

79 

77 

81 

85 

87.6 

M  I  N 

66 

64 

6B 

65 

61 

6  3 

65 

64 

56 

69 

68 

70 

74 

70 

72 

70 

69 

69 

69 

66 

65 

68 

61 

54 

54 

58 

61 

63 

59 

58 

65.0 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

87 

87 

88 

92 

94 

9! 

94 

94 

94 

90 

93 

93 

83 

90 

92 

92 

94 

96 

93 

95 

94 

87 

86 

87 

84 

83 

80 

85 

90  ■  1 

M  1  N 

67 

67 

72 

69 

66 

68 

68 

74 

71 

74 

75 

71 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

69 

67 

62 

57 

59 

63 

67 

66 

66 

68.7 

EPPS  6  W 

MAX 

86 

84 

88 

88 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

90 

91 

89 

93 

80 

89 

90 

90 

92 

92 

93 

94 

79 

75 

84 

86 

83 

82 

77 

85 

87  .8 

67 

66 

67 

67 

66 

6  6 

67 

68 

73 

70 

6  9 

72 

75 

75 

70 

73 

73 

73 

73 

71 

64 

68 

65 

58 

58 

60 

65 

66 

67 

65 

68.0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

86 

81 

86 

87 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

89 

90 

64 

89 

81 

89 

88 

90 

92 

92 

92 

93 

79 

84 

83 

86 

82 

79 

77 

82 

67  .2 

m  ;  >, 

66 

67 

71 

70 

67 

69 

69 

69 

73 

70 

65 

73 

69 

73 

69 

71 

71 

74 

72 

72 

71 

66 

64 

59 

59 

63 

65 

68 

67 

60 

68  .  1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

MAX 

66 

84 

68 

89 

90 

9  3 

93 

91 

92 

91 

90 

89 

86 

87 

84 

90 

9  0 

91 

93 

91 

93 

93 

77 

85 

84 

85 

82 

78 

71 

80 

37.2 

MIN 

68 

6  5 

70 

70 

65 

E  1 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

75 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

6  8 

70 

67 

62 

60 

61 

68 

68 

67 

60 

68-6 

TALLULAH 

MBX 

85 

83 

a .' 

89 

89 

92 

92 

91 

93 

9  5 

89 

89 

89 

86 

81 

90 

88 

90 

92 

92 

92 

93 

80 

64 

82 

85 

82 

79 

75 

82 

37 .  1 

M  1  N 

65 

65 

66 

67 

66 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

71 

72 

67 

71 

59 

71 

72 

70 

69 

69 

68 

65 

59 

56 

60 

63 

67 

66 

6  1 

66  .8 

H I NNSBORO 

MBX 

88 

88 

91 

93 

92 

94 

94 

93 

9! 

94 

99 

95 

85 

91 

84 

90 

91 

91 

93 

94 

94 

9S 

78 

86 

33 

85 

84 

80 

75 

84 

83.8 

M I  N 

67 

65 

68 

67 

65 

67 

66 

67 

6  o 

71 

69 

71 

75 

75 

72 

72 

72 

73 

70 

69 

68 

69 

63 

58 

56 

58 

64 

67 

65 

60 

67  . 3 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHL  AND  2  S 

MAX 

86 

84 

9 : 

86 

88 

91 

91 

90 

o: 

91 

87 

86 

85 

92 

87 

91 

90 

91 

91 

89 

91 

92 

76 

86 

80 

32 

79 

78 

76 

80 

86  .6 

"  .  '. 

68 

65 

65 

62 

61 

61 

65 

66 

56 

65 

6B 

71 

75 

75 

70 

68 

66 

6  9 

65 

65 

to 

6B 

61 

ss 

55 

58 

60 

63 

55 

55 

64  .6 

CONVERSE 

MAX 

88 

HM 

90 

92 

90 

90 

93 

91 

58 

69 

88 

85 

83 

89 

60 

91 

90 

'3  9 

91 

92 

91 

91 

75 

85 

80 

84 

83 

76 

77 

81 

86  .7 

M I N 

68 

69 

68 

64 

62 

62 

64 

65 

66 

68 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

7  0 

72 

70 

68 

68 

62 

611 

55 

S3 

62 

65 

61 

59 

66  .2 

LEESV1LLE 

MAX 

91 

91 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

67 

87 

80 

85 

86 

87 

6  6 

93 

92 

95 

90 

92 

92 

92 

82 

66 

84 

86 

87 

80 

75 

85 

87  .9 

H  1  ** 

69 

69 

7.' 

69 

63 

65 

67 

68 

67 

70 

70 

73 

77 

73 

73 

72 

69 

7  0 

65 

69 

67 

68 

67 

61 

56 

59 

65 

65 

61 

59 

67.3 

MANY 

MAX 

87 

87 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

85 

90 

81 

85 

85 

88 

85 

89 

91 

9  1 

90 

92 

9  1 

91 

76 

8  6 

82 

83 

85 

78 

74 

31 

86  .6 

MIN 

69 

69 

7  0 

64 

62 

62 

63 

66 

66 

69 

71 

71 

76 

74 

7  5 

70 

70 

7  3 

73 

69 

6  ; 

66 

64 

6  6 

56 

57 

63 

64 

61 

S3 

66.6 

NATCHITOCHES 

MAX 

87 

30 

90 

93 

90 

i  1 

93 

92 

90 

90 

84 

66 

81 

91 

82 

94 

93 

91 

92 

91 

9  1 

92 

78 

86 

83 

86 

8  6 

86 

78 

85 

88  .2 

MIN 

69 

70 

7  1 

67 

67 

59 

70 

71 

7  J 

70 

71 

7  1 

76 

72 

72 

72 

72 

5 

73 

72 

70 

70 

65 

62 

6 1 

61 

6 1 

60 

62 

61 

66.4 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

88 

90 

9.' 

91 

6  9 

32 

91 

88 

o  ' 

93 

78 

6  7 

88 

85 

a  i 

94 

92 

90 

90 

9  1 

92 

90 

83 

86 

83 

85 

6  6 

8  1 

76 

82 

87.4 

"  ]  '. 

70 

70 

7  2 

64 

64 

6  7 

68 

68 

6  5 

70 

70 

72 

75 

75 

73 

71 

70 

72 

72 

70 

6', 

70 

67 

6  3 

59 

63 

6  6 

66 

62 

60 

68.2 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

10  . 

90 

91 

91 

93 

91 

92 

91 

90 

6  7 

89 

87 

8  / 

87 

87 

82 

9  1 

92 

6  6 

89 

90 

90 

9  1 

81 

68 

85 

87 

86 

82 

74 

83 

87  .8 

M  [  N 

69 

70 

74 

68 

67 

69 

70 

72 

69 

72 

71 

6  8 

76 

73 

75 

73 

72 

7  3 

73 

73 

6  9 

71 

67 

6  3 

61 

61 

65 

68 

65 

64 

69.4 

BE  L  AH  F I  RE  TOWER 

"0  . 

89 

B9 

91 

93 

91 

.a 

94 

93 

9 

93 

91 

90 

87 

93 

8  3 

92 

93 

9  5 

93 

94 

55. 

95 

80 

66 

85 

84 

66 

82 

75 

86 

89  .4 

-  :  •. 

67 

66 

67 

66 

6  6 

64 

70 

►  8 

71 

6  6 

73 

74 

72 

7  3 

71 

71 

7  2 

71 

70 

69 

71 

65 

60 

56 

64 

fr 

67 

64 

65 

68.0 

80YCE  3  WNW 

-0. 

90 

92 

93 

90 

92 

9. 

69 

89 

6  5 

89 

B7 

84 

82 

88 

9  3 

91 

90 

9  ill 

91 

90 

9  : 

80 

87 

84 

87 

86 

82 

76 

64 

87 

87.8 

- : 

72 

72 

11 

68 

72 

7  3 

70 

72 

6r 

71 

70 

74 

75 

73 

74 

74 

74 

I'i 

73 

72 

7  1 

69 

66 

64 

61 

65 

61 

66 

65 

63 

69.8 

BUNK  IE 

no  < 

88 

90 

9  1 

94 

89 

92 

94 

90 

66 

88 

88 

«6 

89 

89 

86 

91 

92 

95 

92 

91 

93 

93 

83 

6  3 

85 

87 

68 

82 

79 

81 

88.4 

- ; '. 

69 

68 

69 

68 

6  5 

6M 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

76 

75 

76 

71 

71 

73 

72 

71 

6  6 

70 

62 

6  1 

58 

59 

65 

68 

66 

65 

68.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

U4 

a 

STRT  [ ON 

BE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

:■  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  COTEAU 

MAX 

9  1 

92 

91 

90 

92 

90 

89 

B6 

87 

90 

95 

86 

85 

85 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

6' 

66 

87 

68 

85 

80 

79 

es 

88  .0 

- :  s 

69 

-  a 

69 

6  9 

68 

69 

70 

70 

70 

6g 

75 

74 

77 

75 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

6  6 

6  4 

6 1 

86 

6  ( 

67 

65 

65 

69.4 

HINESTON  4  NNE 

HAX 

89 

90 

91 

93 

90 

92 

93 

6-. 

86 

87 

83 

84 

86 

68 

82 

93 

92 

92 

90 

92 

90 

91 

79 

62 

64 

86 

65 

81 

74 

81 

87.2 

h  I  n 

61 

67 

69 

65 

63 

63 

66 

66 

66 

69 

70 

69 

75 

76 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

66 

66 

6  b 

60 

56 

54 

57 

65 

63 

60 

66  -6 

JONESVILLE  LOCKS 

HAX 

86 

87 

90 

90 

89 

92 

93 

90 

8b 

87 

"9 

87 

87 

87 

85 

86 

34 

90 

91 

g 

91 

91 

81 

82 

84 

es 

es 

61 

73 

82 

86.7 

HIN 

69 

68 

69 

G6 

6  6 

66 

70 

71 

70 

7  1 

7| 

67 

74 

70 

69 

70 

71 

70 

74 

74 

7| 

70 

67 

6? 

6 1 

62 

67 

68 

65 

66 

68  6 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STB 

i.i  ■ 

90 

90 

92 

92 

B9 

93 

9. 

B  i 

86 

88 

89 

B7 

88 

92 

85 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

82 

67 

84 

67 

8) 

83 

3 

84 

88  .S 

HIN 

64 

65 

67 

63 

62 

65 

58 

70 

68 

71 

70 

70 

74 

73 

7S 

72 

70 

72 

7  i 

71 

68 

70 

67 

62 

59 

80 

65 

68 

64 

68 

67.8 

HAMOU  4  S 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

91 

87 

6  4 

84 

83 

87 

»4 

85 

88 

93 

90 

92 

90 

91 

91 

3' 

86 

84 

98 

38 

79 

79 

84 

87  .9 

71 

71 

74 

69 

75 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

77 

78 

78 

77 

72 

72 

7  3 

73 

70 

71 

70 

67 

62 

6  6 

69 

70 

68 

70 

71.5 

MELVILLE 

30  i 

64 

84 

84 

90 

88 

90 

92 

gg 

88 

88 

H8 

e  i 

89 

85 

66 

87 

6b 

9'". 

91 

91 

91 

89 

"3 

86 

3  1 

36 

83 

82 

76 

87.1 

HIN 

73 

70 

70 

69 

67 

67 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

73 

75 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

5  ; 

•  4 

6  1 

62 

66 

70 

6S 

6S 

69  ■  3 

NEW  ROADS  5  ESE 

HAX 

69 

90 

92 

90 

90 

93 

92 

9C 

86 

87 

6  b 

88 

90 

87 

87 

10 

85 

R9 

91 

92 

90 

91 

90 

87 

87 

B 

82 

75 

80 

88  . 1 

70 

66 

71 

69 

67 

69 

70 

70 

72 

7| 

7| 

73 

74 

71 

74 

70 

71 

74 

73 

73 

70 

71 

6  9 

66 

63 

65 

70 

70 

6  6 

65 

69  .9 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

89 

89 

90 

9  i 

89 

92 

92 

6  9 

87 

87 

6  6 

85 

B8 

89 

85 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

63 

89 

85 

81 

B7 

81 

83 

76 

87  .6 

HIN 

6  9 

66 

6S 

66 

6  6 

67 

67 

66 

70 

69 

88 

69 

75 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

68 

8  ' 

6  3 

60 

60 

66 

68 

66 

64 

67-8 

OLLA  3  SSH 

HAX 

87 

se 

90 

91 

89 

91 

91 

92 

90 

91 

88 

87 

99 

90 

84 

90 

9  1 

91 

92 

91 

92 

92 

74 

6  4 

82 

... 

82 

80 

74 

B3 

87.4 

H :  N 

67 

65 

69 

66 

63 

6S 

66 

67 

67 

69 

70 

70 

76 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

b  1 

67 

69 

84 

6  8 

56 

■6 

■  - 

66 

61 

63 

66-6 

HOOOHORTM  2  SE 

1„r 

90 

90 

90 

92 

89 

93 

92 

90 

87 

89 

86 

78 

88 

se 

85 

90 

9  0 

90 

92 

90 

90 

90 

82 

BB 

85 

68 

86 

BS 

82 

85 

87.9 

... 

i ;  n 

70 

70 

71 

67 

6  6 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

75 

7S 

72 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

8  6 

66 

60 

60 

65 

6B 

65 

65 

69.2 

ERST  CENTRAL  06 

SHITE 

nfl  ■ 

99 

91 

92 

91 

91 

94 

93 

93 

87 

91 

90 

93 

91 

90 

88 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

9 

89 

3  ' 

B 

87 

■■  4 

83 

89.9 

M : 

68 

66 

70 

73 

66 

66 

6  6 

72 

71 

70 

69 

70 

74 

73 

72 

69 

70 

73 

72 

70 

68 

69 

6  9 

68 

64 

6  6, 

89 

69 

66 

65 

69-0 

BATON  ROUOE  WSO  BP 

90 

9S 

89 

89 

92 

92 

90 

B6 

B7 

B9 

87 

89 

39 

85 

85 

89 

90 

86 

88 

92 

92 

91 

3  3 

6  1 

87 

3b 

63 

76 

79 

8S 

87  .8 

" : 

66 

10 

72 

71 

70 

70 

6  9 

71 

70 

7  J 

70 

7S 

77 

76 

72 

70 

71 

71 

69 

67 

69 

70 

69 

65 

63 

69 

71 

67 

66 

65 

69  .8 

60GALUSA 

91 

89 

80 

8-. 

92 

95 

96 

9S 

91 

92 

91 

93 

91 

89 

93 

92 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

96 

91 

91 

66 

90 

87 

81 

82 

90.9 

M  !  N 

67 

6b 

67 

66 

6S 

65 

66 

68 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

69 

70 

69 

71 

6  9 

67 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

68 

65 

64 

68  .2 

CLINTON  5  SE 

HAX 

B9 

89 

90 

89 

92 

91 

39 

8  b 

88 

86 

89 

87 

99 

84 

66 

88 

89 

88 

o: 

90 

90 

90 

8  6 

8S 

BS 

86 

81 

74 

80 

87.2 

M  ;  n 

58 

fab 

7  J 

69 

G  9 

67 

6  9 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

74 

72 

69 

69 

72 

72 

7  0 

68 

69 

68 

■  4 

62 

63 

69 

69 

64 

64 

68  .4 

COVINGTON  4  NNH 

■ 

90 

91 

90 

90 

93 

91 

90 

86, 

84 

89 

90 

88 

95 

8  6 

6  6 

89 

92 

91 

92 

-•<: 

96 

92 

90 

90 

88 

89 

84 

79 

85 

89.2 

6  8 

6  6 

67 

69 

64 

63 

65 

70 

70 

69 

70 

71 

74 

72 

72 

67 

6  9 

70 

70 

69 

66 

68 

69 

87 

66 

6  9 

71 

68 

63 

65 

68  -2 

FRRNKL INTON  3  SH 

3U, 

95 

6  9 

87 

89 

94 

93 

89 

B9 

89 

90 

89 

89 

60 

86 

86 

89 

8  9 

92 

94 

92 

89 

92 

87 

86 

84 

b. 

92 

88 

91 

83 

88  .3 

i  ;  \ 

65 

65 

67 

67 

64 

64 

66 

68 

69 

68 

67 

70 

71 

69 

69 

65 

bB 

68 

68 

68 

66 

66 

6  7 

63 

62 

66 

56 

65 

6  | 

61 

66.4 

HAMHONO  3  NH 

in. 

B9 

90 

90 

B8 

89 

91 

91 

89 

85 

83 

87 

89 

38 

39 

3  b 

86 

8  3 

87 

89 

99 

-6 

89 

90 

87 

86 

B6 

87 

84 

79 

78 

87.2 

h  ;  ■< 

6  7 

65 

69 

71 

65 

66 

6" 

69 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

72 

68 

68 

70 

71 

67 

69 

6  3 

68 

64 

6  9 

71 

68 

65 

64 

68.4 

lSu  ben-muR  Exp  sta 

HAX 

89 

90 

89 

91 

89 

93 

90 

90 

63 

84 

83 

86 

87 

68 

88 

89 

89 

89 

90 

91 

91 

90 

91 

87 

87 

38 

6  9 

82 

7  9 

77 

87.7 

HIN 

69 

70 

69 

68 

65 

68 

69 

69 

71 

69 

69 

73 

74 

75 

74 

69 

70 

72 

71 

71 

68 

69 

6  9 

65 

64 

69 

70 

69 

67 

64 

69.3 

SLIDELL  HSO  RFC 

90 

91 

91 

38 

90 

93 

92 

90 

84 

65 

89 

90 

90 

90 

6  9 

87 

87 

90 

91 

92 

91 

93 

8  9 

90 

67 

6  6 

BS 

80 

79 

88.6 

■ 

HIN 

69 

58 

68 

63 

65 

66 

58 

71 

73 

71 

72 

73 

75 

72 

73 

69 

69 

71 

72 

71 

59 

71 

71 

6  9 

67 

b  1 

70 

70 

6S 

65 

69-6 

SOUTHWEST  07 

CROHLE 1  EXP  STRT [ ON 

, 

90 

91 

B8 

92 

91 

87 

79 

85 

6  b 

89 

39 

88 

97 

89 

9 

91 

9? 

92 

91 

92 

66 

99 

87 

87 

89 

82 

73 

81 

87.5 

-  3 

67 

67 

70 

70 

72 

70 

70 

73 

74 

77 

75 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

69 

6  6 

65 

61 

63 

67 

70 

68 

65 

69  -6 

OE  OUINCT  4  N 

HAX 

90 

92 

94 

9: 

68 

92 

92 

92 

-  < 

87 

83 

86 

36 

96 

87 

91 

92 

90 

92 

.4 

91 

92 

94 

88 

84 

6  ' 

36 

85 

7S 

84 

88.4 

67 

64 

67 

68 

6  3 

71 

72 

74 

74 

75 

78 

72 

69 

70 

6  9 

75 

71 

70 

66 

67 

6  3 

57 

61 

6  ! 

68 

61 

68  .8 

OE  R100ER 

HAX 

89 

91 

93 

91 

89 

91 

92 

67 

85 

68 

82 

87 

36 

85 

83 

94 

9  ! 

6  9 

90 

91 

91 

92 

83 

88 

85 

6-, 

3. 

81 

75 

84 

87.5 

I1IN 

6  6 

6  9 

70 

70 

72 

72 

73 

76 

77 

73 

72 

71 

7S 

73 

71 

7| 

70 

6  b 

64 

60 

63 

66 

66 

6  ' 

61 

69 . 4 

ELIZABETH 

HAX 

89 

91 

92 

91 

91 

91 

32 

92 

90 

92 

91 

91 

B7 

8  J 

84 

86 

90 

92 

91 

91 

91 

90 

87 

86 

83 

85 

36 

82 

72 

81 

88.0 

68 

6  9 

65 

64 

70 

70 

70 

69 

69 

76 

76 

73 

71 

77 

71 

73 

72 

70 

64 

62 

62 

SB 

63 

65 

67 

64 

64 

68  . 1 

HACKBERRT  B  SSH 

HAX 

86 

90 

91 

92 

86 

89 

8b 

83 

81 

80 

62 

85 

85 

68 

86 

90 

91 

89 

88 

69 

88 

88 

69 

86 

85 

83 

86 

83 

'.'6 

86.3 

H  N 

75 

73 

74 

7| 

72 

80 

80 

81 

60 

75 

77 

80 

73 

78 

77 

75 

70 

69 

66 

6  9 

71 

70 

6  6 

74  .0 

JENNINGS 

HAX 

91 

•; 

94 

92 

68 

92 

92 

88 

82 

82 

85 

87 

88 

88 

86 

91 

94 

93 

94 

-.  I 

93 

91 

66 

87 

8S 

61, 

9  0 

82 

75 

82 

88.6 

n  N 

69 

69 

72 

71 

72 

74 

76 

•- 

76 

73 

73 

73 

74 

73 

70 

70 

6g 

65 

63 

60 

65 

67 

65 

66 

70 .  1 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

MAX 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

89 

83 

80 

82 

86 

86 

85 

87 

85 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

86 

87 

87 

87 

84 

75 

87.4 

11  N 

72 

72 

74 

}2 

72 

73 

80 

78 

7S 

75 

77 

75 

75 

74 

72 

69 

6  6 

62 

6  0 

66 

69 

6  i 

71  .5 

LAKE  CHARLES  HSO  RP 

MAX 

90 

90 

89 

6  9 

90 

89 

92 

•<9 

80 

79 

86 

84 

6  1 

6  b 

B9 

89 

66 

89 

90 

90 

39 

87 

86 

34 

86 

86 

63 

77 

6. 

86 

86.0 

KIN 

70 

71 

72 

7 1 

71 

77 

77 

76 

7S 

72 

73 

75 

73 

74 

72 

70 

68 

67 

62 

87 

69 

66 

66 

67 

70.7 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

HAX 

90 

92 

93 

93 

6  9 

92 

92 

87 

83 

86 

83 

87 

B8 

86 

85 

92 

93 

91 

95 

92 

91 

91 

85 

86 

85 

66 

98 

82 

76 

88.2 

HIN 

69 

69 

73 

67 

65 

67 

68 

69 

70 

71 

70 

75 

7S 

76 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

69 

70 

67 

63 

59 

64 

67 

67 

64 

69-1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

HAX 

B7 

90 

92 

91 

89 

91 

90 

84 

77 

62 

81 

90 

88 

87 

88 

90 

90 

89 

69 

91 

90 

91 

9ft 

36 

86 

86 

87 

83 

77 

83 

87. 1 

HIN 

73 

73 

75 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

77 

70 

76 

79 

79 

76 

75 

75 

78 

76 

75 

74 

74 

70 

68 

65 

63 

63 

63 

67 

66 

72.0 

VERHIL10N  LOCK 

HAX 

88 

90 

90 

9; 

88 

91 

88 

86 

86 

82 

83 

86 

87 

98 

89 

90 

68 

89 

89 

90 

90 

89 

6  9 

67 

87 

67 

87 

65 

84 

82 

87.5 

■           ■  a 

HIN 

73 

71 

72 

6  9 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

76 

79 

77 

75 

74 

76 

75 

75 

74 

72 

71 

70 

66 

62 

62 

67 

70 

6  b 

65 

71  .0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CRRVILLE  2  SH 

no  ■ 

90 

91 

92 

91 

90 

93 

92 

90 

9i 

64 

BB 

89 

69 

89 

87 

90 

87 

90 

91 

9? 

92 

91 

88 

89 

88 

6  9 

BS 

81 

79 

88.6 

« ;  ., 

71 

6  9 

72 

69 

69 

70 

72 

70 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

76 

70 

72 

75 

7S 

73 

71 

70 

70 

6  6 

66 

543 

6'' 

70 

66 

67 

70.9 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

91 

90 

91 

90 

92 

92 

68 

78 

65 

87 

90 

90 

86 

90 

88 

65 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

87 

87 

87 

88 

99 

80 

80 

85 

88.0 

-  '. 

73 

71 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

77 

76 

78 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

71 

71 

71 

67 

65 

71 

70 

69 

67 

67 

71  .6 

JEANERETTE  EXP  STA 

-..  ■ 

89 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

88 

79 

83 

85 

80 

89 

87 

68 

67 

83 

8B 

90 

90 

90 

89 

3  9 

8 

66 

87 

86 

85 

76 

80 

87.0 

HIN 

70 

70 

72 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

74 

7S 

75 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

67 

69 

6b 

62 

62 

68 

70 

67 

67 

69.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINO  S  TAT  I  ON  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1978 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAFAYETTE    FAA  AP 

MAX 

91 

91 

94 

86 

93 

93 

88 

83 

85 

90 

89 

92 

87 

90 

92 

90 

69 

90 

93 

93 

90 

91 

87 

68 

66 

87 

83 

75 

80 

85 

88 

.4 

HIN 

72 

75 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

76 

77 

78 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

71 

72 

70 

68 

64 

69 

71 

68 

68 

67 

71 

.7 

MORGAN  CITY 

MAX 

B9 

92 

91 

90 

69 

93 

91 

B9 

79 

85 

89 

91 

90 

89 

89 

69 

69 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

87 

88 

B7 

67 

88 

79 

78 

H8 

.5 

MIN 

70 

72 

70 

71 

69 

69 

69 

66 

70 

70 

70 

74 

74 

73 

69 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

68 

65 

66 

70 

72 

69 

68 

70 

.1 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

89 

90 

90 

92 

89 

90 

90 

87 

80 

85 

85 

90 

90 

69 

88 

69 

87 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

85 

86 

65 

88 

64 

76 

80 

87 

.5 

MIN 

73 

71 

75 

71 

72 

69 

72 

71 

72 

70 

71 

74 

77 

78 

78 

72 

73 

73 

74 

75 

73 

71 

71 

68 

66 

66 

71 

71 

68 

67 

71 

.8 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

MAX 

88 

SB 

BB 

69 

91 

90 

90 

83 

81 

67 

69 

91 

90 

91 

90 

88 

B9 

90 

89 

89 

69 

69 

86 

88 

88 

86 

87 

79 

81 

81 

87 

.6 

MIN 

73 

74 

74 

72 

71 

71 

74 

73 

72 

74 

76 

76 

77 

76 

76 

73 

73 

76 

76 

75 

71 

76 

73 

73 

73 

70 

73 

72 

72 

74 

73 

■  6 

OEL  TA-BRE  TON  WL  REEF 

MAX 

89 

89 

90 

89 

B9 

90 

89 

89 

83 

82 

67 

89 

90 

67 

69 

89 

88 

69 

90 

69 

89 

89 

88 

87 

89 

68 

87 

87 

82 

61 

S7 

■  8 

MIN 

77 

76 

77 

76 

76 

IB 

76 

76 

16 

72 

77 

79 

80 

79 

76 

74 

76 

77 

76 

75 

76 

77 

77 

76 

77 

76 

74 

74 

75 

73 

76 

.1 

OONALDSONV I LLE 

MAX 

89 

9  1 

92 

93 

92 

92 

92 

89 

81 

85 

88 

90 

87 

87 

66 

89 

88 

89 

69 

89 

89 

89 

90 

89 

88 

87 

86 

85 

82 

83 

88 

.3 

MIN 

74 

72 

12 

73 

71 

72 

74 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

76 

78 

78 

73 

73 

72 

73 

69 

69 

68 

72 

71 

68 

66 

73 

.0 

GALL  I ANO 

MAX 

90 

91 

91 

90 

90 

92 

89 

90 

80 

64 

87 

69 

90 

89 

9  1 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

69 

89 

89 

87 

89 

88 

79 

82 

88 

.4 

MIN 

75 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

74 

73 

72 

75 

77 

78 

75 

76 

73 

74 

JS 

77 

75 

72 

73 

74 

74 

75 

73 

73 

74 

71 

66 

73 

.6 

HOUMA 

MAX 

89 

89 

91 

91 

90 

89 

92 

90 

89 

80 

82 

67 

89 

89 

88 

87 

91 

89 

90 

90 

90 

9  1 

90 

90 

86 

88 

90 

89 

68 

79 

66 

.5 

MIN 

73 

73 

70 

71 

69 

69 

73 

71 

73 

71 

72 

76 

74 

75 

74 

71 

72 

7S 

75 

75 

73 

72 

73 

70 

68 

69 

73 

72 

69 

69 

72 

•  0 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

MAX 

90 

90 

HH 

89 

92 

91 

89 

85 

83 

86 

91 

90 

93 

89 

90 

66 

92 

92 

93 

92 

9 1 

90 

89 

89 

87 

86 

85 

81 

80 

85 

86 

.6 

MIN 

74 

75 

72 

73 

B9 

71 

73 

72 

74 

74 

74 

77 

79 

75 

73 

72 

72 

76 

75 

72 

10 

71 

77 

77 

76 

75 

73 

74 

72 

71 

73 

.6 

N  0  ADBON  HSFO  CI 

MAX 

93 

93 

90 

91 

93 

93 

9  1 

89 

83 

92 

93 

90 

94 

88 

91 

90 

93 

94 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

89 

90 

87 

82 

82 

87 

90 

.3 

MIN 

76 

76 

75 

76 

73 

75 

77 

76 

75 

75 

78 

75 

80 

76 

76 

76 

77 

79 

78 

75 

75 

7S 

76 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

73 

75 

.8 

PARADIS  7  S 

MAX 

90 

69 

89 

89 

93 

92 

89 

85 

81 

88 

89 

89 

69 

68 

90 

89 

89 

69 

90 

91 

89 

88 

88 

87 

87 

89 

66 

83 

80 

63 

87 

.9 

MIN 

72 

70 

70 

72 

68 

68 

71 

69 

72 

71 

72 

77 

78 

69 

73 

69 

71 

76 

74 

72 

70 

69 

72 

71 

68 

71 

72 

72 

69 

67 

71 

.2 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

68 

89 

92 

92 

93 

89 

84 

86 

9 : 

92 

91 

92 

67 

91 

89 

92 

90 

87 

88 

89 

90 

89 

89 

87 

69 

83 

82 

B3 

88 

.8 

MIN 

73 

73 

70 

74 

7G 

69 

70 

72 

68 

70 

70 

74 

70 

70 

71 

72 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

65 

72 

68 

74 

74 

71 

.2 

RESERVE 

MAX 

88 

90 

90 

88 

91 

92 

90 

88 

89 

90 

88 

89 

68 

90 

88 

87 

88 

90 

90 

89 

68 

88 

90 

91 

68 

87 

88 

85 

80 

85 

68 

MIN 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

74 

74 

74 

70 

72 

70 

69 

73 

72 

69 

70 

69 

70 

6B 

69 

72 

70 

67 

64 

70 

.1 

SAINT  BERNARO 

MAX 

90 

90 

B  1 

90 

93 

92 

91 

B6 

83 

86 

89 

91 

92 

90 

86 

86 

89 

89 

90 

68 

90 

91 

91 

91 

91 

85 

86 

64 

81 

84 

8B 

.5 

MIN 

73 

73 

7  1 

74 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

74 

76 

73 

76 

74 

70 

71 

60 

79 

72 

74 

69 

67 

66 

65 

73 

75 

73 

73 

69 

72 

.2 

THIBOOAUX 

MAX 

89 

93 

•')': 

91 

91 

93 

91 

89 

80 

83 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

93 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

B9 

91 

87 

79 

79 

89 

.2 

-  : '. 

72 

72 

74 

70 

69 

69 

71 

74 

73 

72 

72 

74 

75 

74 

73 

70 

71 

74 

75 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

69 

66 

71 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION   I NOE X 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
SEPTEMBER  1978 


z 

OAT   OF  MONTH 

U4 
O 

STATION 

IL 

o 

C 

2 

1 

< 

5 

6 

» 

s 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

It 

19 

0  0 

21 

22 

23 

26 

26 

27 

26 

2* 

30 

31 

«E 
CC 

(X 

CALHOUN  EXP  STATION 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

8  ■ 
75 

g  i 
75 

87 
b 

8 

75 

69 
74 

9  1 

BE 

li 

77 

9  b 

re 

9  0 
6 

44 

8! 

9  0 

79 

81 

80 

8  ■ 
8  0 

89 
80 

80 
78 

89 
77 

90 
79 

90 

88 

90 
'8 

90 

78 

8  0 

7  9 

87 
01 

84 

79 

84 

79 

80 
77 

8  0 

77 

80 
77 

79 

77 

77 
75 

7  8 
74 

87.1 
78.3 

CLINTON  S  SE 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

63 

77 

■1 1 
76 

H  < 

76 

B : 

a 

64 

77 

84 

77 

BS 
77 

BS 

IE 

80 
77 

81 

77 

84 

77 

-  4 

7  7 

9  3 

79 

62 

81 
78 

8 : 

76 

8  0 

75 

64 

76 

83 

77 

83 
77 

8  3 

77 

83 

77 

04 

77 

64 

'6 

84 

75 

04 

75 

85 
76 

80 

76 

76 

72 

76 
72 

82.6 
76.4 

CROHLET   EXP  STAT  I  ON 

(IN) 

4 

MAX 
MIN 

M 

S  i 

BS 

80 
69 

K  . 

8; 

69 

75 

bH 

71 
be 

72 
67 

7? 
6" 

78 
66 

75 

69 

74 

70 

74 

70 

75 

68 

?e 

6^ 

79 
68 

79 

69 

79 

69 

79 
70 

8  1 
69 

81 
68 

79 
67 

80 

65 

ei 

65 

78 
67 

75 
69 

69 
65 

72 
65 

77.4 
67.8 

HOUMA 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

90 
74 

96 

75 

i  u  0 
76 

» i 

77 

96 
76 

9  ' 

7S 

9  b 

■'0 

9  0 
74 

80 

75 

8  1 
74 

8  4 

7  l 

8b 

73 

Hb 
74 

84 

75 

80 
76 

90 
73 

87 
73 

86 

74 

93 

'4 

87 

75 

91 
74 

92 

74 

92 
74 

93 
70 

92 

74 

91 
73 

91 
74 

86 

73 

77 
72 

76 
71 

89.0 
74.0 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

: '. 

4 

MAX 
MIN 

98 

16 

97 
11 

90 

16 

90 
7S 

86 

75 

89 

'6 

90 

7  7 

o  • 

77 

84 

16 

g 

77 

9  8 

16 

8  | 
•• 

83 
78 

85 
77 

BO 
8  0 

82 

e  4 

'9 

84 

79 

82 
79 

6  4 

19 

B3 
78 

83 

79 

83 
76 

79 
74 

78 

72 

79 
1? 

79 
74 

78 
76 

76 
73 

76 
73 

63.9 
76.4 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

87 

74 

81 

75 

6  1 
14 

H  ' 

75 

90 
75 

l 

B7 

4 

B7 
75 

84 

74 

B7 
76 

B! 
75 

8  ! 

75 

80 

76 

85 

75 

82 

75 

87 

77 

98 

76 

75 

87 
75 

68 
76 

90 
>b 

93 
75 

82 
74 

07 

73 

83 

71 

04 

70 

80 

72 

79 

72 

78 

72 

84 

71 

es.o 
74.2 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

BE 
75 

93 
76 

96 

ig 

9  b 
H  | 

96 
80 

•9 

•1  : 

IE 

Mil 

95 

HO 

96 
80 

97 
80 

!  1 
B 

8  8 

BO 

9  1 

80 

8b 
8.. 

B2 

78 

89 

79 

93 
79 

94 

82 

94 

eo 

91 
61 

94 

80 

96 
80 

83 

77 

91 
76 

90 
75 

B8 

75 

04 

76 

81 

75 

77 
73 

81 

72 

90.5 
76.5 

HINNSeORO 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

B 

13 

86 

-'6 
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BATON  ROUGE  WSO  AP  F 
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BELAH  FIRE  TOWER 
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BUNK  I  E 

BUTTE  LA  ROSE 
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CARVILLE  2  SW 
CL INTON 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
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COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
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DELTA-BRETON  WL  REFF 
DENHAM  SPRINGS 
OE  QUINCY  4  N 
DE  RIOOER 
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EPPS  6  W 
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FRANKL INTON  6  NNW 
FRANKL I NTON  3  SW 
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GLOSTER   1  W 
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GRANO  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND  ISLE  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND  3  NW 
HANNA  3  S 
HINESTON  4  NNE 
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6 

30  52 
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8A 
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80 
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12 

31  45 

93  42 
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8A 

8A 

H 
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32  49 
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7A 
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6 
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5P 

C  H 
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ACADIA 

7 

30  1  5 

92  22 

25 

8A 

8A 

GH 

L  S  U  RICE  EXP  STATION 

rLHUUtn I NL  b 

8 

29  13 

89  16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 

LIVINGSTON 

6 

30  28 

90  58 

35 

7A 

AFNHAM    SPRINT.  S    FIRF  D 

BEAUREGARD 

4 

30  3 1 

93  26 

95 

8A 

8A 

H 

1  A    PARR    QKin    [un  Cru 
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8A 
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ALLEN 

4 

30  52 

92  48 
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8A 

8A 
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LnLLMOlLU    rHrLrt  LU 

WEST  CARROLL 
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32  37 
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8A 
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92  26 
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5P 
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INAPTfvF    l  /  ^t 

ST  MARY 

2 

29  49 
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255 

7A 

MARP.ARFT    F     1AM  I  SAN 

i  ini\uni\L  I      L      J  n  1  1  |  O  U  ll 

ASCENSION 

8 

30  1 4 

90  54 

10 

7A 

c 

PITY    AF    P.AN7AIFS-<;flj  Pi 

Li  1  1  1      Ul       UUIUMLLO     OlW     r  L 

ST  LANDRY 

2 

30  26 

92  02 

55 

5P 

5P 

H 

ST    PHARlFS  PnilFP.F 

ui     LiinnLL  J  LULLCUL 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31  48 

93  06 

1  50 

7A 

MRS    Wfil  1  APF    nF^AniFP  IP 

IH\U     nriLLnLL     Ul  OMU  1  Li\  Jn 

JEFFERSON 

5 

29  1  4 

90  00 

2 

c 

TAUIN    AF    r.PQKin    Id  F 
lUri'i    ur     urtMINU  IOLl 

ST  HELENA 

6 

30  50 

90  40 

225 

8A 

TOWN    AF  ARFFNSRHRP. 

■  unn     Ul       U  n  L  L  ll  O  D  U  r\  \j 

E  BATON  ROUG 

6 

30  34 

90  59 

60 

7A 

MRS  LRURA  L  CAMPBELL 
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9A 
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7A 

7A 

H 
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SABINE 

12 

31  22 

93  23 

420 

8A 
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.'U'JL    J      unnUL  liO 

CLAIBORNE 

1  1 

32  45 

93  04 
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8A 

8A 

H 

N   1  A   Hll  1     FARM   F  Y  P  ctd 
'»    Ln    mill    r  nni  i    la"  DIH 

CADDO 

1  1 

32  53 

93  53 

200 

4P 

THOMAS   P  ARAVFS 

i  MUI  Inu     L      UliniL  J 

TERREBONNE 

5 

29  35 

90  44 

15 

8A 

8A 

8A 

GH 

ll^nQ-^llPQPrQMC    ci  n    c  t  n 
UOUH - oUunnL HNt    r LU    b 1 H 

IBERIA 

2 

29  57 

91  43 

20 

8A 

8A 

H 

1  Sll     1RFR1Q    1   I  UF^TOfK  FM 
t_uu     l  DL"  1  n    L  1  VCD  1  ULn    r  n 

JEFF  DAVIS 

7 

30  14 

92  40 

30 

8A 

8A 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JACKSON 

1  1 

32  13 

92  42 

320 

IP 

LH  0EPT  OF  NATURAL  RES 

CATAHOULA 

3 

3 1  29 

91  51 

70 

8A 

8A 
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32  21 
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4 
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53 

7A 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CALCASIEU 

4 

30  07 

93  13 

9 
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HJ 
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8A 
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8A 
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H 
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5P 

c 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
T I  ME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


VINTON 

WATSON  8  ENE 
WESTOALE   3  SW 
WINNF IELD  2  H 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CALCASIEU 
L  I  V  I  NGSTON 
RED  RIVER 
MINN 

FRflNKL I N 

MINN 

RRPIDES 

E  BATON  ROUG 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


93  35 

90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


19 

85 
140 
160 

80 
220 
116 

85 


BR 


H 

C  H 

:gh 


TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
RBSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMRN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MANUEL  F  ROORIGUEZ 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wli 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : 


SOIL  TYPE 

SOIL  COVER 

DEGREE  OF  SLOPE 

Calhoun  Exp.   Stat  ion 

Ruston  fine  sandy  loam 

Bare 

Zero 

Clinton  5  SE 

Buff  Terrace 

Bare 

0.1°  to  south 

Crowley  Exp.  Station 

Coastal  Prairie 

Bare 

Zero 

Houma 

Moon  silt  clay  loam 

Bare 

Zero 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Level 

Red  River  Valley  Exp. 

Station 

Red  River  alluvial 

Bare 

Zero 

St.   Joseph  Exp.  Sta. 

Sharkey  clay 

Bare 

Level 

Winnsboro 

Bluff  Terrace 

Bare 

Zero 

LATE  REPORTS  AND  CQKKECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliroatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERM I  LION     3 -BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CL I M A TOLOG I C A L  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA . 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE ■     $5  10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;   $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications,  ^'ake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NO A A ; 
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0 

0 

0 

0 

.47 

.43 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

OONALDSONV ILLE 

80.9 

58.2 

69.6 

-  .6 

88 

3 

46 

17 

10 

0 

0 

0 

0 

■  00 

■  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GBLL I BNO 

80.4 

58.9 

69.7 

88 

6 

47 

14 

21 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOUMA 

61.4 

56  . 6 

69  ■  1 

-   1  ■  2 

88 

26* 

42 

18 

30 

0 

0 

0 

0 

•  00 

-  3.32 

■  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

NEH  ORLEANS  HSMO  AP  R 

81  .2 

58.  1 

69.7 

-     .  1 

68 

12 

46 

18* 

16 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  0  ADBON  HSFO  CI  R 

82.2 

62.3 

72.3 

1  .5 

88 

12. 

51 

17 

5 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  2.26 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARBOIS  7  S 

82.2 

56.5 

69.4 

89 

29 

43 

18* 

19 

0 

a 

0 

0 

.00 

-  2.85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

80.4 

62.5 

71  .5 

89 

S« 

52 

IS 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

a 

0 

0 

RESERVE 

81  .5 

SS.S 

66.5 

-   1  .2 

88 

22 

43 

16 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.76 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  BERNARD 

80.6 

58.8 

69.8 

86 

12. 

46 

19* 

1 1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THIBOOAUX 

82.2 

57.0 

69.6 

-  .1 

89 

13. 

46 

16* 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.1 

-  .9 

.05 

-  2-82 

•  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


STATION 


COTTON  VALLEY 
GLOSTER  1  u 
HANNA  3  S 


KEIT 


VILLE 


KORAN 

LQGANSPORT  A  ENE 
MANSFIELD  3  USM 
MINDEN 

MQORINGSPQRT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

RED  Riv  VALLEY  EXP  S 

RGDESSA 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 
SMREVEPORT  MSO  AP 


NORTH  CENTRAL  0 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HQM£R  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOMER 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE   NL  U 
RUSTQN 

RUSTQN-L  A   TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TQUEI 
STERL ington 

WINNF IEL 0  2  W 
WINQNH  F IRE  TOUER 


LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  MSN 
SAINT  JOSEPH  EXP  ST 


WEST   CENTRAL  0 

ASHLANO  2  5 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOMER 
BEL AH  FIRE  TOMER 
BOYCE  3  UNM 


GRAND  CQTEAU 

HINESTON    4  NME 
J0NESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  ST, 


OLLA  3  SSU 
0PELQUSBS 
PORT  ALLEN 
SIMMESPORT 
VI DAL  I A  2 


MOODMORT 


EAST  CENTRAL  06 

A8ITA  SPRINGS  FIRE  TMR 
AMITE 

BATON  ROUGE   MSO  AP 
BOGAL  USA 
CL INTON 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON  4  NNM 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTQN  5  NNM 
FRANKL INTQN  3  SM 

GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NM 
KENTMOOD 

LSU  6EN-HUR  EXP  STA 
0AKNQL IA 

PEARL  BJVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  T0MEO 

SHERIDAN   F /RE  TOMER 

SL I DELL  MSO  RFC 

SPRINGvJLLE  FIBE  T0UER 
WATSON  e  ENE 
ZACHARY  2  ESE 


DniLY  PRECIPITATION 


DAY   OF  MONTH 


10 


1  2 


1  3 


19 


20 


22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOi: 


STATION 


SOUTHUEST  Qi 
ABBEVILLE 

CBOM C v  EXP  STATION 

DC    Ot'INCY  4  N 

OE  BIDDEB 
EL IZA6C Th 

HACIBERRT  B  SSU 

JENNINGS 

■.INOER  3  U 

LA*E  ARTHUR  10  SU 

LA*E  CHARLES  2  n 

L  A«E   CHABLES  USO  AP 
LONGVIL  LC 
MERMENTAU 

MI  THE  7  SC 
DM  DACE 

06erl  in  fire  touer 

rockefeller  i*.  refuge 

sugabtqun 

Sulphur 

vEBMIl  ION  LOC» 

VIHTQN 


south  centbal 

bayou  sorrel  lock 
Butte  la  bose 
cabville  3  su 
frankl in  3  nu 

JEANEBETTt  EXP  ST 

LAFAVETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  S  NU 
PL  AQuEMINE  2  N 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WiO 
DELTA-BRETON  Ut  BEFF 
OONAL  DSONVILLE 
GALL  I AND 
GONZALES 

MUM 

NEU  ORLEANS  NF   USD  CI 
NEU  ORLEANS  USMO  AP 
N  0  ADBON  wSFQ  CI 
NCu  ORLEANS  ALGIEBS 

NEU  OBLEANS  D  PS  M 

NEU  ORLEANS    UATEB   PL  T 
NEU  OBLEANS  CI TV  HALL 
OBLEANS  0  P  S  S 
OBLEANS  0  P  5  3 


NEU 

NEU  OBLEANS  D  P  S  6 
PABAOIS  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
RESERVE 

SAINT  6EBNAB0 
THI600AUX 


DRILY  PRECIPITATION 


DRY   OF  MONTH 


12 


13 


14 


IS 


16 


:  7 


!  B 


:  g 


20 


22 


2  ! 


.  4 


25 


26 


27 


28 


31 


SEE  "EFEftENCE  NOTES  fOUOHING  SIKIION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

O 
<r 

tc 

5TRT I  ON 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

!  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHWEST  01 

COHON  VALLEY 

MAX 

87 

84 

86 

87 

82 

'9 

73 

74 

16 

77 

81 

32 

85 

75 

79 

77 

76 

66 

75 

81 

86 

87 

84 

82 

72 

77 

68 

69 

73 

;i. 

Bl 

78  .6 

M  1  N 

57 

56 

66 

57 

57 

49 

4  2 

42 

4  3 

46 

48 

6 1 

6 1 

40 

38 

38 

'•5 

34 

34 

37 

46 

50 

50 

52 

53 

5  ■  3 

49 

41 

38 

8 

46.6 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

86 

B 1 

87 

8S 

84 

79 

76 

77 

30 

84 

84 

86 

83 

6  9 

77 

80 

75 

T6 

80 

87 

87 

84 

84 

82 

81 

75 

74 

75 

76 

83 

85 

80.9 

68 

1  B 

5  1 

59 

51 

42 

4 

46 

58 

58 

61 

41 

35 

4  1 

35 

31 

4 

50 

50 

52 

54 

59 

50 

41 

36 

49 

M1NDEN 

MAX 

84 

37 

89 

82 

91 

73 

73 

•• 

78 

84 

64 

77 

70 

77 

76 

66 

76 

81 

8ft 

68 

82 

83 

75 

79 

67 

71 

73 

75 

82 

78.6 

MIN 

59 

5  3 

61 

60 

54 

43 

45 

45 

50 

60 

41 

39 

38 

44 

36 

38 

48 

51 

52 

53 

54 

50 

40 

40 

42 

48.2 

PLAIN  OEAL ING 

MAX 

88 

9' 

90 

87 

84 

79 

75 

76 

77 

78 

82 

B4 

87 

77 

72 

80 

79 

70 

78 

84 

B9 

89 

84 

85 

74 

74 

70 

73 

75 

76 

82 

80.1 

MIN 

66 

55 

55 

57 

S7 

45 

4  1 

41 

44 

45 

48 

59 

S9 

35 

35 

36 

37 

33 

33 

37 

45 

48 

49 

52 

55 

57 

46 

4  1 

41 

40 

41 

45.9 

REO  RIV  VALLE'  EXP  STA 

MAX 

88 

85 

MM 

88 

83 

80 

75 

75 

76 

79 

82 

85 

87 

79 

71 

79 

79 

70 

76 

82 

88 

89 

84 

85 

72 

81 

74 

74 

74 

77 

82 

80.2 

MIN 

60 

5B 

58 

56 

56 

53 

44 

45 

45 

49 

49 

60 

60 

41 

39 

45 

40 

36 

36 

38 

48 

50 

53 

52 

5! 

^9 

50 

45 

42 

43 

45 

48.5 

ShREVEPORT  WSO  BP 

MAX 

83 

87 

ft8 

82 

80 

74 

75 

77 

79 

83 

85 

87 

79 

71 

79 

78 

70 

75 

83 

89 

89 

86 

86 

76 

81 

73 

72 

75 

77 

82 

83 

80  .  I 

• 

MIN 

62 

6  0 

67 

60 

60 

53 

47 

45 

50 

SO 

60 

64 

55 

46 

41 

47 

42 

37 

39 

46 

55 

54 

56 

56 

59 

55 

49 

47 

45 

47 

54 

51  .9 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

86 

a  > 

68 

63 

80 

7  0 

73 

76 

82 

85 

9  8 

77 

72 

78 

77 

70 

77 

83 

86 

88 

83 

84 

77 

80 

70 

73 

74 

75 

84 

84 

79.6 

MIN 

62 

56 

62 

58 

58 

48 

46 

56 

61 

56 

43 

38 

45 

40 

34 

37 

4 

51 

51 

54 

S4 

48 

43 

42 

42 

5 

49.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

Hi 

85 

81 

6  5 

86 

81 

79 

72 

71 

73 

76 

Bl 

84 

85 

75 

ft  ft 

76 

74 

67 

74 

79 

86 

88 

84 

83 

73 

81 

71 

71 

73 

76 

82 

78.0 

60 

S3 

45 

45 

45 

47 

59 

49 

38 

42 

37 

33 

34 

39 

48 

50 

51 

51 

52 

59 

51 

41 

39 

47.5 

HOME  R   EXP   STAT  I  ON 

MAX 

85 

82 

87 

85 

80 

81 

74 

1 

75 

78 

91 

82 

85 

75 

77 

78 

75 

76 

75 

88 

87 

63 

84 

73 

79 

67 

70 

70 

75 

81 

78.7 

MIN 

59 

55 

54 

55 

46 

42 

47 

45 

8  8 

59 

59 

40 

36 

35 

37 

36 

37 

49 

54 

54 

52 

53 

59 

48 

4  2 

4  1 

50 

48-2 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

84 

B5 

67 

82 

79 

70 

72 

73 

75 

79 

84 

85 

75 

68 

75 

7S 

67 

75 

80 

66 

86 

85 

85 

75 

83 

75 

74 

76 

78 

85 

83 

78.9 

MIN 

62 

55 

6  5 

58 

58 

50 

45 

43 

48 

46 

53 

59 

S2 

43 

38 

46 

39 

36 

39 

47 

5 1 

50 

5 1 

53 

S3 

55 

49 

44 

43 

43 

55 

49.2 

MONROE  NLU 

«... 

87 

82 

81 

88 

84 

BO 

72 

71 

72 

76 

BO 

80 

85 

85 

75 

75 

76 

66 

75 

81 

65 

87 

82 

86 

65 

81 

75 

72 

73 

7B 

83 

79.3 

M :  N 

61 

52 

53 

58 

56 

55 

46 

42 

43 

47 

47 

59 

61 

45 

42 

49 

39 

34 

35 

39 

46 

45 

45 

SO 

SO 

53 

40 

41 

41 

47 

42 

47.2 

RUSTON-LB  TECH  UN  I  V 

MAX 

87 

83 

87 

89 

81 

82 

74 

73 

74 

76 

79 

85 

86 

77 

69 

77 

76 

68 

71 

62 

84 

89 

84 

85 

85 

83 

70 

72 

74 

76 

83 

79.4 

- ; '. 

61 

57 

61 

57 

57 

53 

44 

44 

47 

46 

51 

89 

62 

42 

37 

47 

41 

37 

37 

42 

49 

50 

50 

5  1 

52 

54 

51 

43 

41 

43 

52 

49.0 

WINNFIELD  2  M 

MAX 

86 

87 

B9 

84 

83 

79 

74 

75 

78 

82 

8  = 

66 

84 

70 

77 

78 

70 

77 

83 

84 

89 

64 

84 

80 

81 

76 

75 

75 

78 

85 

84 

BO  .7 

■ 

MIN 

58 

53 

59 

56 

56 

57 

40 

iB 

43 

42 

52 

59 

59 

43 

33 

45 

35 

30 

34 

47 

47 

48 

48 

53 

51 

63 

55 

39 

37 

39 

57 

47.6 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

87 

9  | 

99 

84 

83 

S3 

73 

76 

79 

79 

86 

87 

83 

71 

77 

77 

74 

74 

82 

87 

90 

88 

85 

82 

83 

79 

73 

76 

78 

66 

85 

61  .5 

MIN 

6 1 

55 

65 

55 

58 

5/ 

43 

50 

5 1 

50 

6.7 

60 

44 

44 

44 

36 

38 

37 

51 

54 

56 

57 

53 

56 

6  6. 

50 

45 

42 

43 

5  7 

50.9 

EPPS  6  H 

MAX 

87 

84 

88 

89 

82 

79 

73 

72 

74 

77 

82 

6  8 

87 

79 

67 

75 

74 

68 

76 

81 

85 

88 

85 

85 

86 

85 

75 

72 

75 

78 

85 

79.9 

6 1 

52 

5  9 

34 

52 

43 

47 

47 

53 

5  9 

64 

44 

38 

44 

40 

34 

39 

43 

50 

54 

5 1 

5 1 

52 

57 

50 

4  1 

42 

42 

55 

49  .0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

84 

82 

88 

89 

83 

81 

73 

71 

73 

76 

60 

85 

87 

81 

67 

75 

74 

67 

75 

81 

82 

87 

83 

84 

74 

84 

73 

72 

73 

79 

85 

79-0 

MIN 

6 1 

56 

6  0 

57 

58 

53 

46 

47 

4  9 

49 

56 

60 

66 

45 

40 

45 

41 

41 

4  4 

43 

53 

53 

54 

53 

54 

58 

50 

4  4 

47 

49 

58 

51  .3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

85 

85 

87 

88 

81 

B2 

72 

72 

77 

76 

8 : 

6  5 

87 

86 

70 

77 

76 

6  ; 

77 

81 

85 

88 

88 

83 

77 

83 

78 

75 

75 

79 

85 

80.1 

MIN 

62 

61 

57 

60 

58 

60 

44 

42 

49 

46 

50 

63 

62 

48 

37 

45 

45 

36 

40 

43 

52 

50 

50 

54 

53 

60 

54 

47 

45 

45 

55 

50.7 

TBLLULBH 

MAX 

85 

82 

85 

89 

81 

BO 

72 

70 

73 

72 

81 

85 

87 

84 

66 

75 

74 

66 

71 

81 

85 

86 

83 

83 

75 

84 

76 

73 

75 

76 

B5 

78.8 

M  |  N 

61 

50 

54 

56 

53 

50 

40 

40 

47 

44 

44 

57 

63 

44 

36 

40 

40 

35 

38 

41 

46 

50 

50 

52 

51 

53 

bl 

44 

40 

46 

54 

47.4 

H I NNSBORO 

MAX 

86 

65 

89 

89 

85 

62 

73 

72 

76 

79 

66 

86 

89 

84 

69 

78 

77 

69 

78 

83 

68 

90 

84 

86 

77 

85 

78 

75 

76 

ft  7 

87 

81  -2 

■ 

MIN 

61 

5: 

55 

56 

55 

57 

42 

It 

42 

45 

46 

S7 

63 

46 

36 

39 

38 

32 

36 

40 

4  1 

52 

50 

51 

SI 

S5 

51 

43 

42 

41 

46 

47.5 

WEST  CENTRAL 

BSHL  AND  2  S 

MB  l 

80 

ft  ft 

6  7 

88 

83 

90 

73 

76 

80 

80 

8  9 

85 

82 

76 

75 

76 

76 

74 

60 

83 

87 

83 

83 

81 

80 

69 

72 

73 

75 

82 

79.6 

MIN 

58 

55 

5  6 

56 

57 

56 

40 

44 

4  6 

50 

56 

56 

43 

34 

40 

39 

30 

3 1 

35 

45 

48 

49 

6  5 

53 

60 

53 

40 

42 

39 

5  1 

47  .0 

CONVERSE 

MAX 

85 

85 

B7 

87 

82 

63 

74 

74 

7  6 

79 

81 

8  5 

85 

82 

6  9 

76 

77 

69 

74 

79 

6  6 

85 

82 

9 

77 

79 

74 

74 

74 

76 

74 

79.  1 

M  I N 

59 

5  9 

5  9 

61 

6 1 

52 

45 

44 

43 

46 

.1  ■ 

6  ] 

59 

45 

7  5 

36 

30 

32 

35 

35 

46 

47 

50 

50 

54 

54 

6  i 

42 

39 

39 

40 

46  .9 

LEESVILLE 

MAX 

88 

8B 

38 

89 

84 

87 

76 

78 

78 

80 

84 

9 

88 

89 

7  5 

78 

83 

73 

78 

84 

68 

88 

85 

84 

82 

80 

81 

79 

78 

81 

88 

82.8 

"  ;  *. 

60 

59 

60 

60 

60 

66 

45 

42 

45 

48 

6.4 

6  1 

48 

37 

43 

39 

35 

37 

44 

45 

SO 

51 

5  1 

54 

57 

8  6 

44 

43 

43 

54 

49.4 

MANY 

86 

84 

86 

86 

83 

83 

72 

74 

76 

78 

8,' 

3! 

84 

84 

75 

76 

78 

68 

74 

80 

85 

85 

73 

5. 

78 

79 

75 

71 

69 

68 

83 

78.8 

MIN 

59 

58 

58 

62 

60 

59 

45 

42 

4 

45 

46 

59 

63 

46 

36 

40 

37 

32 

32 

34 

47 

49 

49 

6  1 

54 

55 

66 

38 

4  1 

41 

4; 

47.6 

NATCHI TOCHES 

-u  . 

87 

99 

50 

90 

85 

6! 

76 

77 

77 

78 

83 

9  ' 

89 

85 

7  5 

78 

79 

•: 

77 

83 

8  . 

89 

84 

85 

81 

80 

76 

76 

76 

76 

66 

81  .7 

M ; '. 

62 

60 

6  i 

62 

62 

62 

48 

47 

50 

51 

53 

66 

64 

51 

1. 

42 

46 

48 

43 

42 

42 

42 

43 

43 

48 

51 

51 

50  .7 

R05EPINE  EXP  STATION 

88 

89 

39 

90 

65 

B  ) 

77 

/6 

7  6 

80 

84 

6  7 

89 

90 

7  5 

78 

64 

73 

77 

83 

8  9 

88 

86 

84 

83 

82 

ft  6 

79 

77 

80 

86 

82.9 

• 

MIN 

61 

61 

61 

64 

61 

66 

48 

43 

47 

46 

49 

-.4 

62 

SO 

37 

39 

42 

'  1 

39 

42 

47 

47 

51 

'.4 

55 

58 

5  9 

49 

49 

48 

69 

50.9 

CENTRAL  OS 

ALEXANORIA 

MB  ' 

86 

88 

89 

85 

ft  - 

75 

76 

76 

77 

B2 

Be 

87 

89 

7  1 

77 

80 

71 

77 

82 

ft  | 

88 

84 

94 

80 

84 

6  1 

78 

78 

BO 

86 

81  .8 

MIN 

62 

60 

6  j 

62 

62 

6 

47 

45 

49 

48 

50 

6  8 

63 

50 

40 

44 

46 

37 

4  I 

46 

5  1 

53 

53 

56 

57 

59 

58 

49 

45 

45 

56 

52.1 

BELAH  FIRE  TOWER 

89 

89 

9: 

91 

87 

9  5 

76 

72 

'8 

80 

85 

8 

90 

90 

1/ 

80 

80 

7  6 

80 

85 

89 

93 

85 

9  6 

83 

86 

81 

78 

80 

82 

88 

83.6 

- ; 

66 

66 

6  1 

66 

59 

B  l 

46 

43 

4  8 

47 

54 

52 

62 

48 

38 

48 

43 

4  6 

42 

50 

53 

5 1 

52 

99 

55 

64 

89 

46 

4  4 

4  1 

5  '7 

51.8 

BOTCE  3  WNW 

MM. 

89 

39 

30 

89 

85 

75 

74 

76 

79 

81 

ft^ 

Bft 

87 

73 

77 

80 

71 

77 

82 

88 

69 

63 

87 

80 

82 

78 

79 

71 

79 

85 

84 

81  .7 

MIN 

67 

61 

71 

61 

62 

63 

49 

49 

6  6 

SI 

56 

57 

61 

SO 

4  5 

45 

45 

4. 

42 

52 

65 

56 

SS 

68 

59 

62 

69 

49 

48 

50 

60 

54  .5 

BUNK  IE 

-H  . 

87 

5  3 

90 

85 

38 

77 

77 

7  5 

78 

83 

16 

90 

89 

7  1 

77 

81 

70 

77 

82 

B  1 

89 

85 

84 

80 

B5 

82 

81 

78 

81 

86 

82  .7 

MIN 

61 

61 

60 

62 

61 

6  '1 

47 

43 

4  9 

50 

47 

5  7 

60 

51 

38 

43 

42 

i  1 

43 

44 

48 

55 

53 

56 

56 

58 

98 

47 

45 

48 

64 

51  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


00Y   OF  MONTH 

ST AT  I  ON 

BE 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  ? 

1  3 

14 

15 

16 

17 

:  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

GRAND  COTEAU 

MAX 

87 

88 

87 

87 

88 

86 

86 

84 

16 

83 

87 

89 

89 

87 

8? 

82 

86 

87 

82 

83 

B2 

83 

SI 

80 

82 

86 

66 

83.9 

M|N 

63 

62 

64 

66 

64 

64 

50 

49 

46 

45 

57 

61 

61 

S3 

43 

51 

44 

41 

49 

SI 

SO 

56 

SS 

57 

S6 

56 

60 

53 

49 

51 

62 

54  .5 

"ISES'ON  4  NNE 

MAX 

80 

J- 

89 

89 

64 

86 

76 

76 

76 

78 

81 

87 

87 

86 

72 

78 

60 

71 

76 

82 

87 

88 

63 

64 

80 

81 

eo 

78 

78 

79 

es 

81  -S 

M1N 

60 

S  9 

57 

61 

59 

S9 

44 

40 

45 

45 

44 

51 

60 

SI 

36 

50 

36 

33 

33 

36 

46 

49 

SO 

49 

S4 

S3 

57 

43 

40 

42 

43 

47.9 

JONESVlLLE  LOCKS 

MAX 

82 

87 

98 

89 

86 

84 

74 

75 

7S 

77 

82 

81 

88 

87 

70 

72 

79 

70 

77 

82 

86 

88 

63 

83 

78 

64 

80 

77 

78 

90 

06 

80.9 

MIN 

6? 

59 

61 

61 

62 

63 

SO 

48 

49 

51 

54 

59 

60 

49 

40 

42 

43 

41 

42 

44 

52 

55 

56 

56 

55 

S9 

SS 

49 

46 

SO 

52 

S2.S 

LSU  DEAN  LEE  EXP  SIB 

MAX 

87 

88 

89 

89 

85 

83 

75 

75 

76 

79 

83 

85 

87 

88 

71 

79 

80 

70 

76 

81 

87 

82 

83 

64 

76 

82 

79 

78 

li 

79 

86 

81  .3 

M|N 

69 

63 

62 

62 

60 

61 

46 

43 

48 

47 

49 

55 

60 

SO 

39 

45 

42 

35 

40 

45 

50 

S2 

51 

52 

S3 

57 

58 

44 

43 

45 

S4 

50-9 

MAHOll  4  S 

MAX 

84 

IC 

88 

87 

89 

89 

76 

76 

78 

89 

ag 

86 

88 

88 

76 

82 

80 

78 

83 

87 

87 

85 

84 

B2 

83 

84 

62 

78 

62 

67 

66 

84  .0 

M|N 

65 

71 

71 

68 

71 

65 

53 

53 

58 

62 

57 

63 

66 

S3 

49 

49 

S2 

40 

46 

53 

S3 

58 

SB 

59 

S9 

64 

64 

51 

48 

51 

63 

57.6 

MELVILLE 

MAX 

76 

84 

86 

86 

86 

69 

74 

74 

77 

78 

85 

87 

HH 

76 

60 

79 

77 

60 

83 

85 

63 

62 

82 

62 

63 

84 

79 

eo 

es 

80-9 

MIN 

61 

60 

6  ! 

61 

63 

62 

48 

4S 

47 

49 

54 

60 

63 

52 

42 

44 

45 

39 

42 

47 

47 

SS 

S7 

57 

56 

S7 

59 

50 

46 

47 

50 

52-5 

NEW  ROODS  S  ESE 

MAX 

84 

87 

B6 

86 

84 

84 

78 

75 

74 

76 

80 

BS 

es 

86 

71 

75 

61 

70 

77 

81 

64 

8S 

80 

81 

80 

84 

63 

83 

eo 

63 

es 

Bl  -1 

MIN 

61 

61 

63 

63 

63 

63 

SO 

47 

49 

SI 

56 

60 

63 

S3 

40 

44 

45 

44 

46 

47 

48 

52 

57 

SS 

S3 

56 

61 

S3 

SI 

52 

61 

S3- 8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

85 

87 

a ; 

87 

84 

85 

75 

74 

76 

76 

81 

85 

86 

B8 

70 

78 

E  9 

77 

80 

85 

86 

82 

80 

79 

82 

83 

78 

76 

60 

B6 

80-8 

MIN 

62 

5  9 

57 

61 

60 

62 

48 

44 

44 

49 

SO 

56 

62 

52 

40 

40 

45 

41 

41 

46 

( 

49 

58 

5S 

SS 

S7 

58 

SO 

47 

46 

52 

SI  .4 

OLLfl  3  SSH 

HAX 

86 

BS 

Hf 

88 

82 

84 

72 

72 

74 

77 

81 

8S 

87 

84 

69 

77 

76 

6  6 

76 

81 

67 

89 

83 

85 

79 

84 

76 

73 

74 

76 

es 

80.2 

M|N 

60 

54 

54 

59 

57 

59 

43 

41 

43 

44 

45 

53 

SB 

46 

35 

36 

39 

32 

33 

36 

4S 

49 

49 

51 

53 

56 

54 

41 

36 

42 

46 

46.8 

WOOOWORTH  2  SE 

69 

69 

7 1 

78 

80 

71 

7 1 

83 

87 

88 

84 

86 

80 

83 

81.9 

MIN 

6? 

62 

65 

68 

67 

62 

49 

46 

47 

47 

47 

47 

58 

47 

41 

41 

46 

38 

38 

48 

49 

57 

54 

55 

57 

57 

57 

48 

4  6 

46 

47 

SI  .5 

EAST   CENTRAL  06 

amhe 

MAX 

86 

85 

87 

86 

86 

87 

80 

76 

75 

78 

84 

86 

68 

90 

73 

76 

62 

72 

80 

84 

86 

BS 

96 

84 

64 

64 

es 

64 

ei 

Hi 

85 

82.8 

MIN 

61 

58 

58 

60 

61 

62 

46 

44 

45 

47 

SO 

58 

63 

SS 

40 

40 

43 

40 

41 

48 

SO 

S3 

SB 

SS 

55 

58 

60 

56 

48 

SI 

54 

52.2 

BATON  ROUGE  HSO  AP 

MAX 

87 

86 

85 

84 

85 

77 

74 

74 

77 

82 

85 

87 

86 

72 

75 

8 1 

7 1 

8  D 

82 

86 

BS 

82 

81 

ei 

82 

84 

82 

80 

82 

64 

'•4 

81  .4 

MIN 

61 

61 

63 

66 

63 

56 

49 

45 

46 

50 

59 

64 

62 

50 

42 

49 

4S 

42 

55 

SS 

SI 

55 

59 

56 

56 

S7 

61 

S4 

48 

SI 

60 

S4.S 

BOGAl  USA 

MAX 

87 

85 

86 

87 

85 

86 

77 

74 

74 

79 

85 

87 

88 

86 

78 

81 

7  0 

80 

82 

94 

BS 

84 

83 

84 

85 

BS 

84 

S3 

SS 

83 

82.5 

MIN 

63 

55 

57 

60 

60 

59 

47 

43 

44 

45 

51 

59 

62 

55 

39 

38 

43 

40 

42 

48 

47 

SO 

56 

52 

S2 

54 

S9 

58 

SO 

52 

SB 

SI  .5 

CLINTON  S  SE 

HAX 

83 

85 

81 

85 

83 

86 

75 

73 

72 

76 

81 

84 

86 

87 

70 

79 

69 

81 

81 

-4 

85 

82 

82 

81 

82 

84 

82 

79 

62 

gi 

80.6 

MIN 

61 

59 

60 

61 

60 

61 

47 

46 

46 

48 

52 

57 

56 

52 

39 

44 

42 

4 : 

44 

48 

SO 

51 

55 

56 

55 

55 

SS 

53 

51 

55 

60 

S2.4 

COVINGTON  4  NNH 

MAX 

86 

85 

85 

85 

86 

84 

79 

75 

78 

82 

84 

86 

86 

84 

7S 

82 

78 

78 

61 

83 

85 

82 

82 

84 

83 

83 

63 

82 

64 

62 

B3 

82.4 

MIN 

62 

56 

58 

64 

60 

60 

52 

42 

42 

49 

55 

62 

61 

56 

37 

41 

45 

39 

48 

46 

48 

S4 

54 

S3 

S2 

58 

6:' 

S9 

49 

52 

58 

52.7 

FRANKL INTON  3  SH 

MAX 

85 

84 

84 

83 

66 

75 

74 

74 

78 

81 

82 

85 

87 

71 

7S 

8 1 

7  0 

78 

81 

84 

96 

82 

84 

84 

86 

B6 

B4 

BO 

86 

79 

-  4 

Bl  .3 

HIN 

60 

54 

56 

62 

58 

53 

43 

40 

44 

48 

55 

62 

62 

45 

39 

42 

39 

37 

48 

47 

SO 

S2 

66 

54 

SS 

58 

62 

54 

45 

51 

57 

SI  .2 

HAMMOND  3  NH 

MAX 

83 

84 

84 

64 

83 

84 

76 

72 

71 

74 

80 

81 

82 

83 

70 

7  1 

79 

76 

78 

79 

81 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

9; 

91 

78.7 

MIN 

61 

57 

60 

64 

61 

61 

46 

42 

45 

49 

56 

62 

63 

54 

39 

44 

43 

38 

50 

47 

49 

51 

56 

53 

S3 

56 

62 

51 

45 

51 

58 

S2.S 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

MAX 

64 

86 

88 

85 

85 

87 

76 

75 

74 

78 

84 

85 

88 

87 

72 

7S 

81 

71 

79 

80 

-4 

85 

8? 

82 

82 

84 

85 

82 

6 : 

34 

6  5 

81  .9 

M  1  N 

62 

59 

62 

63 

62 

63 

so 

48 

45 

46 

55 

62 

60 

55 

37 

4  3 

4  6 

37 

46 

46 

42 

SI 

57 

52 

54 

S3 

57 

55 

4V 

61 

52.4 

ci  inn  i    ucn  orr 
SLIUtLL    HsU   K' L 

87 

72 

73 

81 

69 

81-5 

... 

MIN 

65 

58 

60 

59 

64 

63 

SO 

45 

46 

50 

62 

62 

58 

38 

40 

46 

41 

42 

49 

SO 

52 

55 

55 

57 

56 

6\ 

60 

S2 

52 

1! 

S3. 7 

SOUTHHEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

81 

89 

89 

87 

87 

87 

78 

76 

76 

79 

84 

89 

90 

87 

72 

79 

84 

73 

78 

82 

87 

87 

81 

B5 

84 

86 

es 

82 

B2 

B4 

38 

83.2 

MIN 

62 

63 

63 

65 

64 

65 

SI 

47 

44 

SO 

54 

59 

62 

S3 

40 

42 

42 

39 

44 

46 

SO 

S2 

54 

55 

5S 

56 

60 

52 

'  • 

51 

62 

S3. 3 

OE  OUINCT  4  N 

MAX 

88 

89 

89 

88 

86 

88 

77 

79 

78 

80 

84 

86 

88 

88 

73 

78 

8 7 

72 

76 

81 

82 

87 

86 

66 

86 

83 

eo 

80 

79 

82 

86 

83.0 

MIN 

62 

60 

62 

65 

63 

57 

58 

44 

49 

48 

50 

61 

60 

53 

37 

38 

43 

36 

41 

45 

49 

48 

52 

54 

57 

63 

60 

47 

so 

!• 

se 

52.1 

DE  RIOOER 

MAX 

69 

89 

89 

88 

87 

87 

77 

79 

78 

81 

85 

86 

89 

78 

73 

78 

83 

89 

88 

6  6 

84 

83 

81 

80 

80 

18 

81 

83 

82.9 

MIN 

65 

61 

62 

64 

63 

63 

49 

49 

45 

49 

51 

59 

62 

52 

39 

47 

43 

39 

42 

4S 

46 

52 

52 

48 

57 

59 

60 

49 

47 

47 

48 

52.1 

ELIZABETH 

MA  . 

85 

88 

89 

88 

84 

96 

76 

76 

75 

78 

82 

87 

89 

87 

86 

8 1 

81 

80 

83 

65 

86 

87 

81 

82 

81 

81 

82 

B2 

81 

66 

83.0 

MIN 

62 

62 

64 

64 

63 

5  4 

48 

44 

48 

48 

SI 

56 

61 

52 

40 

48 

44 

37 

38 

47 

46 

49 

S3 

56 

58 

6  9 

se 

54 

SO 

4  5 

55 

S2.4 

HACKBERRr  B  SSH 

MAX 

88 

89 

86 

81 

85 

98 

77 

75 

74 

76 

81 

82 

85 

87 

71 

82 

74 

19 

84 

82 

79 

82 

82 

Bl 

63 

80 

"1 

Bl 

9  3 

80.8 

MIN 

66 

68 

71 

69 

71 

69 

59 

57 

56 

60 

62 

67 

68 

57 

52 

55 

52 

44 

47 

49 

S3 

64 

64 

63 

66 

68 

64 

58 

54 

S4 

'  1 

60.4 

JENNINGS 

MAX 

87 

88 

89 

86 

86 

88 

77 

74 

75 

78 

83 

88 

87 

86 

70 

81 

70 

80 

81 

80 

65 

84 

83 

83 

83 

83 

80 

ei 

60 

80 

81  .7 

MIN 

66 

65 

67 

66 

63 

67 

51 

47 

48 

55 

58 

6S 

52 

44 

45 

45 

42 

44 

44 

50 

59 

59 

59 

60 

61 

62 

54 

S4 

SO 

52 

54.9 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

MAX 

87 

89 

87 

86 

87 

91 

78 

75 

7S 

77 

81 

84 

89 

72 

84 

73 

78 

62 

82 

82 

81 

85 

85 

83 

63 

82 

82 

83 

95 

82.1 

MIN 

65 

65 

68 

67 

67 

67 

55 

49 

52 

58 

58 

62 

54 

50 

45 

44 

42 

46 

48 

56 

57 

61 

62 

SB 

62 

63 

52 

49 

SI 

52 

56.2 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

~u  , 

88 

87 

85 

85 

88 

77 

76 

76 

78 

82 

83 

86 

87 

72 

75 

83 

72 

76 

81 

64 

83 

83 

84 

82 

83 

82 

62 

79 

8? 

96 

95 

81  .7 

MIN 

63 

66 

66 

66 

66 

61 

53 

49 

49 

53 

56 

62 

63 

SO 

43 

52 

45 

42 

46 

49 

54 

56 

58 

57 

57 

63 

59 

55 

53 

52 

6  4 

SS.7 

OBERL IN  f IRE  TOHER 

MAX 

87 

89 

90 

88 

65 

87 

77 

77 

77 

79 

83 

88 

90 

4? 

76 

84 

87 

87 

as 

84 

86 

85 

90 

83 

76 

81 

82.9 

MIN 

62 

62 

64 

64 

63 

64 

49 

44 

48 

49 

54 

58 

62 

S2 

48 

43 

59 

45 

46 

SO 

SS 

S3 

55 

SS 

62 

60 

49 

47 

4- 

S3.0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

-;i. 

86 

88 

88 

88 

87 

88 

77 

75 

75 

79 

77 

85 

87 

87 

72 

75 

83 

73 

77 

8! 

84 

B4 

63 

85 

83 

83 

es 

80 

ei 

62 

61 

81  .9 

MIN 

66 

68 

68 

67 

67 

66 

55 

49 

47 

52 

57 

59 

65 

46 

4" 

58 

60 

80 

60 

59 

60 

63 

55 

S3 

54 

55 

56.9 

VERMILION  LOCK 

66 

76 

80 

83 

8  3 

88 

72 

73 

84 

"76 

76 

82 

8  3 

81.8 

HIN 

64 

63 

64 

65 

66 

65 

SS 

46 

46 

49 

S3 

5i 

62 

54 

47 

SO 

47 

4  j 

45 

50 

5? 

SS 

66 

SS 

56 

6: 

55 

45 

SO 

S4.3 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARvlLLE   2  SH 

MAX 

BS 

87 

87 

87 

86 

81 

77 

75 

79 

78 

83 

96 

87 

82 

71 

74 

62 

71 

78 

80 

84 

66 

82 

91 

82 

84 

HI 

82 

eo 

82 

6. 

81  .5 

HIN 

63 

62 

63 

66 

65 

65 

53 

49 

5! 

49 

56 

60 

62 

55 

43 

46 

46 

44 

49 

49 

5? 

54 

56 

57 

S6 

57 

61 

58 

SI 

54 

6  3 

SS.3 

FRANKL IN  3  NH 

MAX 

86 

aa 

87 

86 

87 

77 

73 

7S 

BO 

83 

87 

69 

87 

71 

74 

83 

71 

76 

80 

es 

85 

84 

82 

B2 

83 

es 

92 

81 

62 

as 

95 

82.0 

MIN 

63 

63 

66 

67 

67 

61 

53 

48 

49 

52 

60 

65 

63 

49 

45 

48 

46 

42 

55 

so 

54 

55 

SS 

57 

58 

58 

64 

SB 

S2 

S3 

63 

56.1 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

BS 

BE 

87 

87 

86 

86 

77 

74 

71 

77 

80 

85 

85 

88 

71 

75 

82 

70 

76 

80 

96 

85 

at 

80 

82 

62 

64 

82 

79 

ei 

64 

81  .1 

h  ;  -i 

66 

63 

64 

65 

66 

66 

55 

46 

11 

49 

52 

58 

62 

SS 

»6 

47 

48 

4  0 

40 

SI 

SI 

57 

SS 

66 

S6 

56 

61 

56 

51 

SI 

53 

54.  S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHING  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

OCTOBER  1976 


STAT  I  ON 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

mux 

87 

86 

85 

83 

84 

76 

74 

75 

77 

81 

85 

87 

86 

71 

75 

81 

71 

75 

81 

83 

85 

82 

81 

81 

82 

85 

82 

79 

82 

84 

84 

61  .0 

i :  n 

65 

65 

6  6 

68 

6  1 

60 

53 

48 

49 

52 

59 

63 

61 

49 

45 

Si 

45 

42 

51 

52 

S3 

58 

58 

58 

58 

63 

63 

S4 

50 

52 

64 

56.2 

mux 

es 

86 

87 

86 

66 

88 

79 

74 

73 

79 

83 

86 

87 

87 

72 

82 

82 

70 

79 

80 

84 

84 

82 

82 

81 

82 

85 

82 

82 

81 

85 

82.0 

M 1 N 

66 

66 

66 

65 

68 

70 

58 

56 

52 

54 

61 

64 

65 

59 

51 

SI 

52 

48 

52 

54 

SS 

54 

55 

62 

59 

59 

60 

60 

58 

58 

62 

58.7 

MUX 

85 

88 

89 

88 

86 

66 

79 

75 

73 

78 

82 

89 

89 

88 

70 

76 

82 

79 

78 

80 

8S 

85 

82 

82 

83 

83 

86 

83 

80 

82 

84 

82.4 

MIN 

63 

65 

65 

67 

68 

67 

55 

51 

SO 

54 

57 

62 

63 

55 

46 

49 

43 

41 

45 

45 

S2 

57 

56 

58 

56 

61 

64 

57 

52 

55 

64 

S6.2 

MAX 

60 

85 

83 

84 

86 

76 

71 

71 

77 

81 

84 

85 

B2 

74 

67 

78 

70 

74 

75 

78 

79 

79 

76 

77 

82 

81 

80 

78 

77 

81 

80 

78-5 

MIN 

66 

65 

60 

65 

67 

69 

56 

56 

61 

68 

69 

65 

65 

62 

49 

48 

60 

60 

58 

56 

56 

53 

60 

59 

57 

63 

61 

69 

69 

69 

64 

61  -5 

mux 

61 

61 

84 

63 

84 

B5 

78 

73 

72 

79 

82 

84 

84 

83 

71 

68 

72 

72 

77 

77 

79 

80 

60 

78 

77 

81 

82 

81 

79 

77 

79 

76.8 

MIN 

72 

71 

69 

72 

73 

74 

65 

62 

61 

67 

71 

71 

70 

56 

49 

56 

52 

59 

63 

62 

63 

65 

61 

65 

63 

65 

67 

70 

68 

70 

70 

65.2 

MAX 

64 

64 

88 

64 

86 

86 

77 

74 

72 

76 

80 

80 

84 

82 

77 

75 

80 

79 

76 

80 

83 

84 

81 

81 

82 

83 

81 

83 

80 

85 

81 

80.9 

MIN 

68 

64 

66 

64 

65 

67 

55 

51 

52 

54 

52 

62 

63 

64 

51 

52 

48 

49 

52 

53 

54 

59 

58 

59 

61 

60 

61 

59 

58 

59 

63 

58.2 

MAX 

84 

85 

86 

86 

86 

88 

75 

73 

72 

72 

61 

84 

85 

84 

69 

71 

82 

69 

77 

80 

83 

83 

80 

84 

81 

82 

84 

82 

81 

83 

81 

80.4 

MIN 

68 

67 

66 

69 

69 

69 

56 

53 

S3 

60 

65 

68 

66 

47 

48 

49 

50 

48 

55 

52 

53 

56 

55 

60 

59 

59 

59 

59 

61 

61 

66 

58. 9 

MUX 

84 

85 

87 

85 

86 

88 

78 

73 

72 

76 

82 

85 

86 

86 

72 

72 

81 

69 

78 

79 

as 

85 

83 

81 

82 

88 

85 

82 

81 

81 

84 

81  .4 

MIN 

6S 

64 

65 

66 

67 

66 

55 

51 

50 

54 

61 

64 

62 

59 

44 

47 

50 

42 

50 

49 

50 

54 

58 

57 

56 

57 

61 

61 

56 

55 

65 

56. 8 

mux 

85 

86 

86 

85 

87 

78 

73 

73 

78 

83 

86 

88 

86 

73 

72 

63 

68 

77 

80 

83 

B4 

82 

81 

81 

84 

64 

82 

81 

82 

83 

83 

81  .2 

MIN 

55 

61 

65 

68 

66 

67 

59 

52 

50 

56 

60 

67 

61 

61 

54 

48 

46 

46 

55 

52 

S3 

55 

58 

57 

56 

58 

64 

65 

58 

56 

63 

58  . 1 

Max 

67 

87 

86 

86 

88 

78 

74 

74 

80 

83 

86 

88 

67 

7S 

74 

83 

70 

77 

81 

84 

86 

83 

83 

83 

85 

86 

84 

83 

84 

80 

83 

82  .2 

MIN 

69 

66 

68 

71 

68 

68 

60 

57 

56 

62 

67 

70 

67 

62 

53 

54 

51 

52 

60 

57 

58 

61 

62 

62 

61 

64 

67 

68 

62 

62 

66 

62.3 

MUX 

84 

86 

8S 

85 

88 

85 

76 

71 

77 

81 

84 

85 

66 

65 

71 

81 

60 

77 

78 

85 

84 

64 

81 

81 

61 

84 

88 

60 

89 

85 

81 

82.2 

MIN 

65 

63 

62 

66 

65 

64 

55 

SO 

49 

55 

59 

63 

63 

56 

43 

48 

49 

43 

56 

49 

51 

51 

55 

58 

54 

58 

60 

62 

57 

SS 

64 

56. S 

MAX 

62 

83 

87 

89 

89 

85 

76 

70 

78 

80 

84 

84 

86 

83 

68 

80 

77 

75 

76 

82 

78 

78 

82 

80 

82 

80 

80 

78 

80 

80 

78 

80-4 

M  1  N 

72 

67 

65 

66 

67 

66 

57 

60 

60 

60 

74 

70 

70 

56 

52 

60 

55 

S3 

59 

53 

59 

60 

54 

54 

57 

68 

70 

67 

69 

69 

68 

62.5 

MUX 

83 

84 

85 

86 

83 

85 

74 

79 

77 

75 

80 

83 

66 

87 

85 

76 

82 

68 

76 

80 

86 

88 

85 

80 

82 

83 

83 

81 

82 

81 

80 

81  .5 

MIN 

65 

63 

63 

65 

6  6 

64 

50 

50 

48 

53 

59 

64 

63 

54 

45 

43 

46 

44 

47 

53 

54 

54 

53 

56 

56 

57 

59 

56 

56 

53 

61 

55.5 

mux 

63 

85 

85 

65 

86 

85 

74 

77 

77 

81 

83 

86 

85 

83 

72 

77 

75 

75 

78 

83 

83 

81 

81 

81 

8  J 

82 

82 

81 

80 

79 

79 

80.8 

MIN 

69 

64 

64 

68 

66 

67 

64 

50 

50 

56 

62 

65 

64 

60 

59 

51 

S3 

46 

46 

47 

53 

51 

SO 

61 

56 

61 

62 

65 

65 

60 

64 

58. B 

no. 

86 

69 

B9 

86 

89 

68 

75 

78 

74 

80 

85 

67 

89 

84 

73 

74 

72 

69 

80 

82 

84 

83 

86 

81 

64 

es 

83 

83 

83 

84 

82 

82.2 

MIN 

65 

63 

65 

68 

66 

66 

62 

49 

51 

58 

5B 

61 

63 

50 

46 

47 

47 

46 

49 

S3 

SS 

64 

52 

58 

58 

SB 

62 

59 

53 

54 

6  0 

57  .0 

DAY   OF  MONTH 


LAFAYETTE    f AA  OP 
MORGAN   C I T  Y 
NEW   IBERIA  5  NH 

SOUTHEAST  C 
BOOTHVIUE  HSO 
DELTA-BRETON  WL  REFF 
00NAL0S0NV1LLE 
CALL  I ANO 
HOUMP 

NEW   ORLEANS   WSMO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
PARAD 1 5  7  S 
PLAQUEMINES  EXP  STA 
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SAINT  BERNARD 
TM180DAUX 
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CBLMOUN  EXP  SiailON 


Max 

H  I  N 
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68. 0 


CL INTON  5  SE 


CROKLE'  EXP  STBT ION 


nax 

M  I  N 


Max 

NIN 


77. S 
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74.5 
58.0 


MOX 

niN 


79.0 
65.5 


LSU  DEBN  LEE  EXP  SIO 


nax 
nlN 


76.1 
66.9 


RED  Rlv  VRLLEr  EXP  SIR 


nax 
niN 


"3 
6  7 


'8 
60 


76.9 
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31 
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S 
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re 
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5  <C  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

) 

8 

9 

10 

1  1 

1  z 

13 

1  I 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SI 

;°i 

NORTHHEST  01 

REO  RIV  VALLEY  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.16 
13 

■  19 
31 

.19 

22 

.16 

25 

.26 

< 

.  1  1 

1  7 

■  11 
14 

.16 

n 

■  1 

25 

.18 

27 

.21 
30 

.11 

31 
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u 

.0 

77 
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1  7 
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20 
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14 
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13 
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.19 
25 
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27 
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IE 
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18 
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13 

■  1 1 
IS 

.14 

:  S 
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15 

1  r 
I  r 

4  .75 

663 

NORTH  CENT RAL  02 

CALHOUN  EXP  5TBT ION 

EVAP 
HIND 

.16 
8 

.16 
15 

.  IS 
B 

.n 

24 

.26 

n 

.  16 

77 

.19 
,  t 

.21 
20 

.14 
;  h 

•  1 

i 

.15 
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13 
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1 
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34 

.15 

1  7 

.13 
S 
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IS 
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17 
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1 
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14 

.19 
29 

.10 
10 

'!H 

7  1 

■  Ot 

7" 

.13 
1  5 

.14 
14 

.  1  . 
14 

.09 
6 

4  .56 

556 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

EVAF 

.is 

24 

.21 
1 E 

.22 

.  1  1 

2i 

.  :  B 

1  4 

.11 

3; 

j  i 

B 
2E 

.17 

| 

.  :  o 

1 ' 

■  1 

?n 

l 
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.70 

5 1 

.24 

7' 
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45 

.18 
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7 
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:  - 

■  IS 
1 2 

.17 

77 

3  " 
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I  ■ 

.21 

.  1  . 

.  1  '. 

5" 

■  1  . 
5; 

.15 

.1" 

•  22 

.13 

7 

5.59 
1046 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

EVAP 
MIND 
MAX 
M  I N 

.55 
39 
91 
63 

.01 
1 1 
91 
62 

.22 
16 
ee 
6S 

.  1  7 

;  h 
91 

SS 

.60 
32 
91 
61 

.31 
56 

H 

53 

57 
77 
49 

.2C 
1! 

75 
50 

.19 
.7  = 
BC 
49 

: 

26 

H 

54 

.13 
21 
67 
63 

.77 
3i 

a: 

64 

.26 
9. 

ee 

57 

.  30 

6 

73 
4  4 

.20 

27 
76 

.28 
86 

ec 

45 

.18 
J  l 

73 
43 

.19 
23 
78 
44 
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.  J 

Hi 

57 

.19 

20 
82 
53 

.16 

20 

HJ 

53 
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26 
82 
59 
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21 
83 
57 

■  15 
7. 

82 
56 

.20 
il 
82 

55 
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51 
85 
55 

58 
84 

55 

.18 
42 

77 

4 

.25 
26 
83 

57 

-oe 

5C 
81 
S5 

6.61 
1  108 
82.6 
54  .3 

SOUTHEAST  09 

HOUHA 

EVAP 
HI  NO 

.19 
34 

.14 

ZS 

.16 

12 

.14 

10 

■  16 
IB 

.14 
19 

.42 
i  , 

.19 
46 

.77 

46 

■  1  1 

33 

■  14 
4 

.15 
.  5 

.17 
35 

.28 
49 

.24 

75 
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7  3 

.75 
4' 
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J. 
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j 
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24 
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14 
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lc 
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34 

.17 

7  = 

.15 
24 
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:  E 
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42 
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54 

.13 

30 

:  4 

H4 

5  .36 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
OCTOBER  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

cr 
or 
a 

LATITUDE  1 

LONG! TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UJ 

a. 

u 

UJ 

or 
a. 

a. 
cr 

UJ 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES ■ 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERM  I L ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

AM  I  TE 

020S 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCH  1 TOCHES 

1  i 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0S49 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I BERV  I  LLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

BEAVER  F I  RE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

IP 

H 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C  HJ 

BOYCE  3  WNW 

1232 

05 

RAPIOES 

1  1 

31 

23 

92 

43 

1  10 

MID 

MID 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

C  H 

BUTTE  LA  ROSE 

1  355 

08 

ST  MARTIN 

1 

30 

1  7 

9 1 

A  1 

8A 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHI T A 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

CGH 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

25 

8A 

8A 

H 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

8A 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8A 

8A 

CG 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

GH 

OEL  T A-8RE  TON  WL  REFF 

£  J  J  U 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

i  j 

l 

8A 

8A 

u 

DENHAM  SPRINGS 

2350 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

28 

90 

58 

35 

7A 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

OE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

OONALDSONV I LLE 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

07 

90 

59 

40 

8A 

8A 

H 

EL IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

!50 

8A 

8A 

H 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

29 

92 

26 

50 

7A 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

SP 

H 

FRANKL I N   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MIO 

H 

FRANKL I NTON  6  NNW 

JJtD 

nc 

U  D 

WASHINGTON 

10 

30 

56 

90 

1  \ 

200 

8A 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

3A 

8A 

H 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 
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STATION  INDEX 
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OCTOBER  1978 


STATION 


COUNTY 


OBSERVfiT ION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


VINTON 

WRTSON  8  ENE 
WESTDRLE   3  SW 
WINNFIELD  2  W 
W I NNSBORO 
WINONR  F IRE  TOWER 
WOOOWORTH  2  SE 
ZRCHRRY  2  ESE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CRLCRSIEU 
L  I  V  I  NGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

MINN 

RRPIDES 

E  BRTON  ROUG 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


93  35 

90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


19 

85 
140 
160 

80 
220 
116 

85 


H 
C  H 
CGH 


TOWN  OF  VINTON 
RALPH  E  CLRRK  JR 
RBSOLUM  P  DILL 
ESTES  B  BOZEMRN 
LR  OEPT  OF  NRTURRL  RES 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
LR  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MRNUEL  F  ROORICUEZ 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOllOHINC  STBTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Add  it  ional  in  format  ion  regard  ing  the  cl imate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  CI imat  ic  Center ,  Federal  Bui  Id  i  ng ,  Ashevil le ,  N  .C . 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in~ miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table   directions   entered    in    figures    are    tens   of   degrees .      Resul  tant    wind    is    the    vector    sum    of    wind    directions    and    speeds    divided    by    the    number  of 

observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on 
day I ight  saving  t  ime .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  st at  ions  snow  on  ground  val ues  are  at  6 : 00  a  .m . ,  c  .  s  .  t .  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai  1 y  Prec  ipi  tat  ion"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end ing  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  cl imato logical  standard  normal s  based  on  the  period  1941 -1 970 . 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowf  al  1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  prec  ed  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Calhoun  Exp  Station  :  Rust on  fine  sandy  loam  Bare  02 

Clinton  5  SE  i  Buff  Terrace  Bare  0.12  to  S 

Crowley  Exp  Station  :  Coastal   Prairie  Bare  02 

Houma  :  Moon  silt  clay  loam  Bare  02 
L.S.U.  Dean  Lee  Exp 

Station  :  Red  River  alluvial  Bare  02 
Red  River  Valley  Exp 

Station  :  Red  River  alluvial  Bare  02 

St.  Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  Bare  02 

Winnsboro  :  Bluff  Terrace  Bare  02 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

1  Ml-  h  PuLA  I  KL)  V'ALI         1  or  roonr  h  1  v   pr  cl  i  pi  r  a  r  i  on   totals  may  be   found    in   the   annua  1    !  I  BUC   0  t   This   pub  1  i  c  at  i  on  . 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value   is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Record  ing  Rain  Gage  Stat  ion .  Hourly  prec  ipi tat  ion  val ues  are  processed  for  spec  ial  purposes ,  and  are  publ ished  later  in  the  "Hourly  Prec  ipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amount  s  are  publ ished  in  "Cl imato logical  Data"  bul let  in  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R' .     Such  amounts  may  differ   from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table  . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-CULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 

8-MISSISS1PPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described   in  the  CL1MAT0L0GICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscript  ion  Price :  $5.10  per  year  for  each  section  inc 1 ud  ing  annual  summary ;  $8 .00  add  it  ional  for  fore  ign  ma i 1 ing ;  40c  si  ngl e  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payeble  to  Department  of  Commerce,  NOAA;   send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ications 
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HOMER  EXP  STATION 

68 

.8 

45 

.1 

57 

o 

88 

5 

30 

10- 

255 

0 

0 

2 

0 

4  .86 

1  .85 

27 

.0 

o 

B 

? 

2 

MONROE  FAA  AP 

70 

.  1 

48 

■  6 

59 

4 

4.4 

85 

2 

32 

9 

199 

0 

0 

1 

IJ 

2.86 

-   1  .38 

1  .55 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

MONROE  NLU 

7  i 

!  ^ 

44 

■  8 

58 

OM 

65 

3 

3  j 

g 

226 

0 

0 

3 

0 

2-80 

27 

.  0 

0 

c 

RUSTON-Lfl  TECH  UNIV 

70 

.2 

47 

.4 

58 

8 

3.8 

83 

5. 

31 

9 

208 

o 

□ 

4.85 

.76 

2-13 

27 

.0 

0 

7 

2 

2 

HINNF IELD  2  w 

70 

.8M 

46 

,8n 

SB 

8M 

2.6 

86 

2 

28 

9 

210 

0 

0 

2 

0 

3.10 

-    1  .31 

1  .32 

27 

.0 

0 

7 

? 

1 

DIVISION 

3.0 

3-68 

-  .49 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

72 

.0 

48 

.9 

60 

S 

4.0 

85 

4. 

34 

9 

173 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-   1  .65 

1  .53 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

EPPS  6  HNW 

72 

.3 

47 

.4 

85 

3- 

31 

9 

182 

0 

0 

2 

n 

2.96 

1.13 

27 

.0 

4 

2 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

70 

.0 

48 

.2 

59 

I 

3.4 

84 

6* 

35 

6 

203 

0 

0 

Q 

0 

2. 65 

-   1  .94 

1  .30 

27 

.0 

0 

s 

1 

1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

TALLULAH 

72 

.2 

48 

.1 

60 

2 

S.2 

84 

6. 

31 

9 

170 

0 

0 

1 

0 

2.93 

-   1  .31 

.87 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

HINNSBORO 

72 

.9 

48 

.6 

60 

8 

4.7 

87 

3 

31 

9 

16S 

0 

0 

1 

0 

3.11 

-    1  .46 

.76 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

4.4 

2.92 

-1.51 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

OSHLANO  2  S 

70 

.9 

45 

.4M 

SB 

2M 

83 

2 

28 

8 

214 

0 

0 

2 

0 

3.55 

1  .91 

27 

.0 

0 

7 

1 

] 

CONVERSE 

70 

.5 

46 

.6 

84 

4. 

30 

10. 

210 

0 

0 

3 

0 

5.54 

2.70 

27 

.0 

8 

3 

1 

LEESV I LLE 

73 

.5 

49 

.9 

61 

7 

4.5 

87 

4. 

32 

9 

ISO 

0 

0 

1 

0 

4  .37 

-  .23 

1  .55 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

MANY 

59 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

8 

3 

1 

NATCHI TOCHES 

72 

.3 

50 

.4 

61 

4 

4.1 

87 

3. 

35 

9 

154 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.49 

1  .40 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

R0SEP1NE  EXP  STATION 

74 

.211 

51 

.5 

62 

9M 

87 

3 

33 

9 

122 

0 

0 

0 

0 

S.IS 

1  .46 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

60 

4 

3.4 

4  .40 

.  1  1 

.0 

CENTRAL  OS 

ALEXBNDR 1 B 

72 

.6 

51 

.2 

61 

9 

86 

3 

34 

9 

138 

0 

0 

0 

0 

4  .93 

1  .60 

27 

.0 

8 

3 

2 

BELBH  FIRE  TOWER 

73 

.8 

SO 

.7 

62 

3 

88 

4. 

34 

9 

138 

0 

0 

0 

0 

5.18 

1  .38 

29 

.0 

0 

7 

3 

3 

BOYCE  3  WNW 

69 

.  g 

52 

61 

2 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

6 

2 

2 

BUNK  I E 

74 

9 

50 

.7 

62 

8 

S.O 

87 

4 

33 

9 

124 

0 

2.90 

-   I  .83 

1  .50 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

GRBND  COTEBU 

76 

.3 

53 

.7 

65 

° 

86 

3« 

35 

9 

76 

0 

0 

0 

0 

4.61 

.75 

1  .79 

26 

-0 

0 

6 

3 

2 

HINESTON  4  NNE 

72 

3 

48 

.2 

60 

3 

86 

2 

29 

10 

171 

0 

0 

2 

0 

4  .68 

1  .61 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

61 

7 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1  .54 

29 

•  0 

0 

3 

2 

LSU  DEBN  LEE  EXP  STA 

73 

.1 

SO 

.5 

61 

8 

86 

3 

33 

9 

134 

0 

0 

0 

0 

5.32 

1  .51 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

MAMOU   4  S 

74 

.9 

56 

0 

55 

5 

87 

1 

38 

9 

88 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1  .15 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

MELVILLE 

75 

.1 

52 

.1 

63 

4.7 

86 

6 

34 

9 

110 

0 

0 

0 

0 

3-97 

.10 

2.40 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

64 

? 

0 

0 

0 

0 

5.62 

3 .  "*  1 

27 

•  0 

0 

7 

2 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

74 

8 

50 

.7 

62 

8 

85 

6* 

34 

10. 

124 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1  .65 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

OLLA  3  SSW 

71 

8 

46 

6 

59 

2 

85 

3« 

29 

9 

187 

0 

3.48 

1  .29 

27 

.0 

0 

a 

2 

1 

WOODWORTH  2  SE 

73 

6 

49 

0 

86 

3. 

35 

9 

152 

0 

0 

0 

0 

5.06 

-  .18 

1  .53 

27 

-0 

0 

7 

4 

2 

01  VIS  ION 

62 

4 

4.5 

4.31 

-  .08 

.0 

EAST   CENTRAL  06 

BMITE 

77 

2 

52 

E 

64 

9 

7.0 

87 

1 

37 

9 

74 

0 

0 

0 

0 

6.07 

3.S5 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

BATON  ROUGE  WSO  BP  R 

63 

4 

0 

0 

0 

0 

1*10 

2 . 37 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

BOOBLUSB 

76 

9 

SO 

6 

63 

B 

5.7 

86 

2- 

37 

9 

85 

0 

0 

0 

0 

4.17 

-  .16 

2.08 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

CLINTON  5  SE 

74 

9 

51 

J 

63 

2 

5.6 

64 

2. 

37 

9 

103 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1  .02 

3.36 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

COVINGTON  4  NNW 

76 

2 

52 

3 

64 

3 

5.4 

85 

2 

36 

9 

80 

0 

0 

0 

0 

3.64 

•  42 

2.20 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

FRANKL INTON  3  SW 

62 

7 

85 

2* 

36 

9 

1  05 

0 

0 

0 

0 

6  .65 

1  .66 

27 

.0 

0 

5 

5 

3 

HAMMOND  3  NH 

73 

B 

52 

B 

63. 

2 

4  .  1 

82 

2» 

37 

9 

68 

0 

0 

0 

0 

6.01 

1  -68 

2.6S 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

76 

! 

52 

B 

64. 

6 

85 

3» 

36 

9 

80 

0 

0 

0 

0 

4.97 

3-02 

27 

.0 

0 

S 

3 

1 

SL1DELL  WSO  RFC 

76 

B 

53 

7 

65. 

3 

84 

4. 

39 

9 

54 

0 

0 

0 

n 

4.58 

2  .49 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

63. 

9 

5.6 

5.10 

.99 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

76 

4 

S3 

B 

65. 

88 

4 

35 

9 

89 

o 

0 

rj 

1 

S.6I 

2.11 

3.12 

27 

.0 

0 

5 

l 

2 

DE  QUINCY  4  N 

75 

1 

SI 

a 

63  . 

5 

88 

1 

34 

9 

123 

0 

0 

0 

n 

5  .59 

1  .40 

2. OS 

20 

.0 

0 

I 

1 

2 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  louis.bnb 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

STAT ION 

<x  e 

"  - 

a  e 

13  % 

a  e 
w  Z 
a  E 

1 
w 
a 

ac  £ 

3  O 
—  X 

?  o 

O  u. 

2 
o 

E 

S 

i 

a 

1/1 

5 

s 
s 

o 

NO 

oars 

£  o 

B 

? 

i 

s 

o 

SNOW 

SLCET 

NO 

DOTS 

HBX . 

n  in  ■ 

E 

uj  5 
.  5 

a  e 

I 

u 

E 

- 

o 

i 
B 

o 

s 

1 

8 
- 

1. 

H 

»« 

■l 

■  I 

DE  RIODER 

74  .4 

52  .6 

63  .5 

67 

4  « 

35 

g 

I  25 

0 

0 

0 

0 

5 

S7 

1  .60 

29 

.0 

0 

7 

3 

3 

EL I2BBETH 

76-  6M 

49.0 

62. 6M 

4  .7 

86 

6« 

34 

10- 

102 

3 

H  < 

-  .76 

1  .08 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

HBCKBERR'  8  SSH 

74  .2 

57. 4 

6S.6 

5-5 

65 

4  1 

45 

28< 

91 

0 

0 

0 

a 

5 

9  • 

1  .66 

3.08 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

JENNINGS 

73.6 

54  .0 

63.8 

3.5 

63 

IS- 

38 

10. 

106 

0 

0 

0 

0 

5 

57, 

1  .81 

3.10 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

LAKE  ARTHUR  10  SH 

74.7 

55.9 

65.3 

5.4 

87 

3 

43 

10- 

85 

0 

0 

0 

0 

5 

32 

1  .47 

3.36 

27 

.0 

0 

b 

4 

1 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

74  .4 

54  .4 

64  .4 

4.2 

87 

1 

40 

9 

96 

0 

0 

0 

0 

4 

:  4 

.06 

1  .92 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

74. S 

53.7 

64.1 

87 

3- 

34 

9 

1  10 

4 

72 

.96 

27 

.0 

0 

7 

5 

0 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

75-9 

56  .2 

66-1 

66 

!!• 

43 

10. 

76 

0 

0 

0 

0 

7 

1  •■ 

5.30 

27 

■  0 

0 

5 

? 

1 

VERNIL ION  LOCK 

75. 5 

54.0 

64.8 

65 

4. 

38 

10. 

77 

Q 

6 

07 

4  .54 

27 

.0 

0 

3 

3 

1 

01  VISION 

64  .5 

4  .9 

5 

41 

I  .32 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRBL  06 

CARVILLE  2  SH 

76.2 

54  .4 

65.3 

5.2 

84 

4. 

39 

9 

73 

0 

0 

0 

0 

4 

H  1 

.74 

3.30 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

FRBNKL IN   3  NM 

76.3 

5S.8 

66.1 

5.3 

84 

4. 

40 

9 

64 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

1  .79 

2.97 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

JEBNERETTE  EXP  STB 

76 .  1 

54  .6 

65  •  4 

64 

5* 

39 

g 

74 

0 

0 

0 

0 

5 

:n 

1  .72 

2.80 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

LBFATETTE   FBB  BP 

75.2 

54  .8 

65.0 

5.7 

85 

1 

35 

9 

84 

0 

0 

0 

0 

4 

54 

1  .10 

2.60 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

HORGBN  CITY 

76.6 

56.4 

66.5 

S.I 

84 

4. 

42 

9 

53 

7 

4. 

3.28 

4  .20 

27 

.0 

0 

4 

* 

2 

NEW   IBERIB  S  NH 

77.1 

56.0 

66-6 

88 

2 

37 

9 

67 

0 

0 

0 

0 

4 

|  4 

2  .56 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 1  V  I S I  ON 

65  •  8 

5  ■  7 

5 

33 

1  .6  1 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV ILLE  HSO 

75.7 

59.8 

67.8 

82 

I7« 

46 

8 

27 

6 

<4 

4  .  15 

27 

.0 

0 

6 

4 

I 

DELTA-BRETON  HL  REFF 

76  .6M 

6  3  . 1  fl 

69 .  9n 

82 

1 7 

S3 

g 

]  4 

0 

0 

0 

0 

7 

34 

.0 

0 

DONALDSONV ILLE 

76-8 

55.0 

65-9 

S-2 

8S 

2» 

45 

10 

59 

0 

0 

0 

0 

s 

4 

2.4S 

27 

.0 

0 

s 

4 

2 

GALL IANO 

77.6 

58-9 

68.3 

84 

16- 

44 

9 

27 

0 

0 

0 

0 

6 

51 

3  .63 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

HOUHB 

77.4 

56 . 5 

67  .0 

5 . 4 

84 

15* 

38 

g 

45 

0 

0 

0 

0 

6 

10 

2.21 

4  .49 

27 

.0 

0 

6 

7 

1 

NEW  ORLEBNS  HSHO  BP  R 

76.9 

S7.3 

67.  1 

7.0 

85 

16 

40 

9 

39 

0 

0 

0 

0 

4 

G  1 

.79 

2.05 

26 

.0 

0 

4 

7 

2 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

77  .7 

59.6 

68.7 

7.4 

85 

6- 

46 

9 

32 

0 

0 

0 

0 

6 

4. 

2.63 

2.33 

27 

.0 

0 

4 

4 

3 

PARAD1S  7  S 

77.8 

55.2 

66.5 

83 

23^ 

38 

9 

35 

0 

0 

0 

0 

6 

91 

2.97 

5. 10 

27 

.0 

a 

3 

? 

2 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

77.6 

61  .8" 

69. 7M 

83 

6 

48 

8 

16 

0 

0 

0 

a 

6 

12 

4.50 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

RESERVE 

77.4 

SS.3 

66.4 

6.6 

84 

7 

40 

9 

56 

0 

0 

0 

0 

5 

61 

1  .75 

3.09 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

77.6 

55. 7M 

66. 7H 

83 

23« 

42 

9 

38 

0 

0 

0 

0 

2 

61 

2-01 

27 

■  0 

0 

4 

1 

1 

THIBODAUX 

78.3 

56  .8" 

67. 6M 

6.8 

66 

4  • 

43 

9 

46 

0 

0 

0 

a 

5 

78 

1  .69 

3.64 

27 

■  0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

67.6 

6.0 

S 

87 

2-04 

■  0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
GIOSTER  1  W 
HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVULE 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 
MANSFIELD  3  WSW 
MINOEN 

M0QRINGSPORT  1  N 

PLAIN  DEAL ING 

RED  «iv  VAL LEV  EXP  5 

RODESSA 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  0 

BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
COLUMBIA  LOCKS 
HOMER  EXP  STATION 
JQNES80R0  F IRE  TOWER 

MORION 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

RUSTQN-LA   TECH  UNIV 

SPEARSVILLE  FIRE  TQWE 
STERLINGTON 
WINNFIELO  2  U 
WINONA  FIRE  TOWER 


NORTHEAST 

OAS  TROD 
EPPS   6  WNW 

LAKE  PROVIOENCE 
OAK  GROVE  2  W5W 
SAINT  JOSEPH  EXP  STi 

TAL  L  UL AH 
WINNSBORO 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
LEESVIL  LE 


ALEXANDRIA 
6EAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
60TCE  3  WNW 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 

HINESTON    4  NNE 

JQNESVILLE  LOCKS 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 


OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIHME  SPORT 
VIOALIA  2 

WOODWORTH  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

A6ITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BOGALUSA 

CL INTON 

CLINTON  S  SE 
COVINGTON  4  NNW 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTON   6  NNW 
FRANKL INTQN  3  SW 

GREENSBuRG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 
KENTWOOO 

LSU  BEN-HUH  EXP  STft 
OAKNOL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  F IRE  TQWE8 
SL IDELL  WSO  RFC 


SPRINGVIHE  i 
WATSON  6  ENE 
ZACHARr  2  E5E 


IRE 


2.95 
2.96 
2.6S 


5  .  Q 
6.0 
4.94 


DAY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.02  l.i 
.01  1  . 
.11  3. 


2.37  1.02 
2.06 
3.07 

3.36 
2.20 
2.62 
2.62 


3.60 
3.2S 
2.49 

3.30 
2.62 
2.61 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


DRY   OF  MONTH 


1  2 
j  


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25 


26 


27 


B 


30 


31 


southwest  07 

amcville 

km   '  ■  •■  station 
dc  quincy  4  n 
dc  bioocb 

Ci I2AOCTW 

MACK6ERRY  8  SSW 
JENNINGS 
» INOCB  3  Ui 
LAKE  ARTHUR  10  Sw 
..40      ■-.   2  N 

LAKE  CMAQt.ES  kAO  AP 

LONGVILLF 

fCRfCNTAU 

MITTIE  2  SC 

OAK DALE 

06CRL  IN   F  I  BE  «0 

ROCKEFELLER  M.   REF uGE 

SUGABTOUN 

SUlPMUB 
VEBMIL tON  LOCK 

VINTON 


5.61 
5  .  59 
5.52 
3.83 


3.41 
4,72 


S3  • 


CENTBAL 


BAYOU  SO ORE I  LOCK 
6UTTC  LA  BOSE 
CARVILLC  2  SU 
rBANKL IN  3  NW 
JEANEQETTE  EXP  ST 

LAFAYETTE    FAA  «P 
►«BG«N  CITY 
NEW  IBERIA  5  NU 
PLAOUEHINE   2  N 


SOUTHEAST  OS 

BOO TMVlLLt  USO 
OELTA-BBETQN  WL  BEFT 
OBNAl OSONVILLE 
GALL IANO 
GONZALES 

MOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  WSrw  ap 

N    0    A06ON   WSFO  CI 

ORLEANS  ALGIERS 


NCI 

NEW  ORLEANS  0  P  S  14 

NEW  ORLEANS  WATER  PIT 

NEW  ORLEANS  CITT  MALL 

NEW  ORLEANS  0  P  S  5 

new  ORLEANS  0  P  %  3 

NEW  ORLEANS  0  P  S  6 

PARAOIS  7  S 

PL  AGUE" I NE 5    EXP  STA 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 
TMIBODAUX 


4.68 

5.  38 

6.  30 
6.55 
5.36 
6.23 

6.20 


3.20 
3.  12 
1 .85 
1  .53 
1.06 


5.  30 
1  .42 
2.62 
4.54 


2.25 
2.  75 
3.30 
14  2.R7 
2.80 


2.45 
3.63 
2.  70 


2.20  2.46 
2 . 05  1 . 00 
2.20  2.33 
3.86 


3.61 

3.00 

5.  10 
.07  4.50 
3. OR 
2.01 

3.64 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1978 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

0 
cr 
ct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

80 

83 

79 

62 

82 

8 1 

65 

52 

63 

67 

76 

77 

79 

79 

77 

76 

69 

59 

64 

46 

50 

55 

65 

72 

72 

66 

55 

45 

60 

68 

.4 

MIN 

51 

47 

J  J 

44 

47 

48 

51 

33 

32 

32 

49 

57 

58 

56 

63 

53 

44 

33 

33 

44 

46 

48 

50 

54 

53 

55 

50 

35 

35 

33 

.0 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

87 

85 

66 

85 

81 

73 

66 

62 

70 

80 

72 

85 

8 1 

76 

78 

82 

80 

79 

59 

SO 

58 

68 

76 

78 

72 

69 

6  1 

48 

60 

66 

72 

.5 

MIN 

50 

47 

45 

44 

47 

52 

45 

28 

30 

39 

52 

55 

57 

64 

63 

55 

42 

33 

43 

45 

48 

50 

57 

55 

52 

60 

45 

34 

3S 

35 

4 

■9 

MINQEN 

MAX 

9  3 

84 

81 

82 

64 

6 1 

79 

76 

71 

66 

50 

51 

55 

65 

75 

75 

67 

SS 

45 

70 

.1 

MIN 

53 

50 

51 

45 

48 

51 

51 

32 

32 

33 

42 

44 

El 

61 

59 

43 

35 

45 

45 

48 

50 

56 

54 

54 

SO 

36 

35 

46 

' 

PLAIN  DEALING 

MAX 

82 

64 

81 

83 

63 

62 

65 

52 

65 

69 

77 

76 

82 

8  1 

75 

8  9 

61 

6  7 

49 

50 

53 

65 

70 

75 

72 

66 

56 

45 

62 

69 

.1 

MIN 

49 

46 

45 

45 

47 

49 

SO 

32 

30 

32 

41 

54 

57 

59 

63 

51 

42 

31 

31 

43 

45 

47 

48 

51 

51 

S3 

48 

34 

32 

34 

44 

.7 

RED  RIV  VALLEY  EXP 

STA 

MAX 

85 

64 

82 

63 

83 

81 

69 

54 

5  5 

68 

79 

80 

80 

79 

75 

80 

75 

63 

68 

SO 

52 

57 

66 

74 

78 

73 

67 

56 

46 

63 

70 

.5 

MIN 

53 

50 

45 

47 

48 

55 

50 

34 

33 

34 

55 

57 

58 

63 

57 

35 

38 

45 

46 

4  8 

SO 

55 

SO 

50 

50 

36 

36 

36 

46 

.8 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

84 

63 

63 

84 

81 

71 

58 

63 

70 

79 

78 

81 

81 

74 

6 1 

77 

63 

68 

52 

54 

56 

65 

76 

72 

66 

63 

63 

65 

70 

.6 

. 

MIN 

54 

52 

47 

49 

50 

58 

45 

38 

34 

44 

57 

58 

60 

66 

62 

47 

40 

36 

45 

48 

51 

52 

58 

54 

S3 

62 

42 

38 

42 

36 

49 

.3 

NORTH  CENTRBL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

83 

83 

84 

64 

84 

67 

58 

69 

72 

80 

75 

61 

78 

79 

76 

63 

67 

53 

52 

58 

66 

76 

73 

67 

63 

48 

63 

63 

70 

.5 

MIN 

52 

49 

44 

47 

47 

57 

39 

33 

32 

40 

56 

55 

59 

64 

61 

50 

40 

34 

43 

46 

48 

51 

59 

57 

51 

59 

42 

37 

41 

37 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

8  3 

82 

83 

82 

83 

82 

65 

52 

63 

69 

7B 

77 

79 

79 

75 

79 

79 

•  62 

6  3 

56 

54 

60 

64 

76 

75 

67 

58 

48 

61 

70 

.3 

MIN 

53 

49 

44 

46 

47 

52 

SO 

33 

31 

36 

43 

54 

54 

57 

62 

62 

44 

33 

38 

42 

46 

50 

51 

57 

47 

48 

54 

37 

38 

40 

46 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

82 

84 

BO 

6 1 

99 

82 

63 

53 

64 

70 

78 

78 

80 

80 

76 

76 

67 

61 

64 

48 

56 

56 

58 

71 

64 

69 

73 

56 

62 

68 

.8 

MIN 

SI 

51 

46 

48 

52 

56 

49 

33 

30 

30 

39 

40 

43 

58 

61 

53 

42 

35 

39 

46 

45 

45 

50 

SO 

55 

53 

48 

33 

35 

36 

45 

MONROE    FAA  AP 

MAX 

8  4 

65 

84 

63 

63 

69 

59 

63 

68 

80 

77 

60 

79 

75 

80 

80 

62 

63 

59 

55 

61 

63 

76 

72 

73 

67 

63 

49 

59 

S3 

70 

.1 

MIN 

55 

52 

48 

49 

49 

52 

38 

35 

32 

38 

55 

54 

55 

65 

62 

62 

42 

37 

43 

48 

51 

52 

56 

54 

49 

56 

44 

40 

42 

42 

4  8 

.6 

MONROE  NLU 

MAX 

82 

83 

8  5 

63 

63 

83 

62 

5: 

69 

81 

80 

79 

75 

73 

78 

80 

68 

60 

62 

54 

60 

64 

75 

7  1 

73 

65 

57 

56 

57 

71 

.1 

MIN 

53 

50 

35 

45 

36 

47 

50 

32 

31 

32 

45 

54 

54 

S3 

61 

61 

35 

36 

39 

38 

48 

39 

50 

56 

45 

45 

54 

39 

39 

4  1 

44 

.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

82 

63 

83 

83 

63 

82 

65 

53 

59 

69 

80 

78 

79 

79 

74 

78 

79 

62 

65 

55 

52 

59 

6S 

76 

74 

73 

67 

59 

48 

62 

70 

.2 

MIN 

5  6 

50 

42 

50 

49 

53 

50 

35 

31 

38 

50 

55 

56 

59 

59 

61 

43 

37 

40 

45 

47 

49 

5 1 

58 

48 

49 

46 

36 

37 

39 

47 

.4 

HINNFIELO  2  H 

MAX 

8  6 

66 

63 

64 

82 

71 

60 

65 

70 

80 

78 

9,1 

77 

74 

79 

80 

72 

65 

57 

54 

61 

78 

71 

62 

5 1 

56 

51 

70 

.8 

■          ■  * 

MIN 

51 

47 

41 

43 

45 

51 

SO 

32 

28 

35 

54 

ss 

51 

64 

58 

63 

44 

34 

39 

46 

49 

SI 

48 

59 

50 

37 

41 

41 

46 

.6 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

84 

65 

65 

85 

84 

74 

66 

65 

89 

78 

75 

63 

80 

76 

78 

8 1 

76 

63 

62 

60 

62 

6 1 

75 

73 

74 

73 

63 

53 

61 

57 

72 

.0 

MIN 

5  5 

40 

48 

50 

51 

55 

49 

35 

34 

43 

61 

57 

58 

66 

63 

59 

44 

36 

40 

40 

45 

51 

56 

59 

47 

58 

53 

36 

37 

41 

48 

.9 

EPPS  6  WNH 

MAX 

84 

85 

85 

84 

84 

84 

72 

8  0 

62 

68 

79 

78 

8  1 

79 

72 

80 

80 

66 

62 

6  2 

58 

60 

76 

76 

76 

75 

70 

57 

50 

63 

72 

.3 

MIN 

5  ' 

41 

46 

47 

47 

53 

49 

32 

31 

42 

56 

53 

56 

66 

63 

65 

45 

36 

36 

43 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

52 

37 

38 

42 

47 

'* 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

63 

64 

83 

83 

82 

84 

74 

53 

7  1 

66 

61 

78 

80 

79 

78 

73 

78 

55 

61 

64 

58 

62 

63 

75 

70 

71 

69 

60 

49 

54 

70 

.0 

MIN 

55 

52 

5! 

50 

51 

55 

48 

35 

46 

50 

36 

42 

S6 

62 

64 

59 

45 

38 

36 

46 

49 

45 

S2 

S7 

47 

50 

46 

40 

41 

41 

48 

•  2 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

9  1 

84 

84 

64 

85 

84 

75 

52 

61 

69 

60 

BO 

81 

8 

76 

60 

611 

60 

61 

63 

65 

67 

73 

72 

76 

74 

79 

63 

49 

54 

72 

.5 

MIN 

51 

47 

44 

SO 

50 

52 

51 

36 

34 

4  1 

50 

51 

51 

61 

65 

65 

50 

38 

45 

49 

52 

53 

55 

60 

52 

60 

59 

42 

43 

45 

SO 

.1 

TALLULAH 

MAX 

B3 

84 

84 

83 

83 

64 

75 

SI 

61 

69 

78 

76 

82 

79 

79 

80 

79 

58 

64 

63 

63 

64 

72 

76 

73 

72 

75 

62 

60 

53 

72 

.2 

Ml  N 

53 

47 

52 

47 

47 

47 

48 

35 

31 

39 

49 

5  4 

52 

56 

62 

64 

48 

35 

4  1 

46 

49 

51 

51 

58 

45 

5: 

60 

40 

42 

42 

48 

.1 

W I NNSBORO 

MAX 

85 

8  E 

a  3 

86 

85 

84 

73 

54 

63 

69 

85 

8 1 

63 

8  5 

T8 

80 

81 

62 

64 

63 

62 

64 

70 

75 

75 

75 

75 

62 

52 

53 

72 

9 

MIN 

54 

48 

46 

47 

46 

54 

51 

36 

31 

34 

48 

54 

54 

60 

64 

66 

47 

36 

43 

46 

50 

51 

53 

52 

47 

52 

61 

40 

41 

44 

48 

6 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

82 

83 

80 

62 

8 1 

JS 

66 

58 

70 

75 

77 

74 

79 

76 

7  1 

79 

79 

60 

65 

53 

66 

68 

70 

77 

75 

69 

67 

57 

50 

59 

70 

9 

MIN 

43 

46 

44 

46 

55 

28 

16 

40 

42 

54 

55 

62 

60 

57 

40 

31 

36 

45 

40 

44 

50 

54 

48 

52 

SO 

36 

37 

38 

45 

4 

CONVERSE 

MAX 

84 

64 

e  3 

84 

83 

9  : 

70 

53 

50 

68 

79 

?8 

81 

77 

75 

77 

73 

63 

65 

52 

50 

55 

71 

79 

78 

71 

70 

55 

50 

65 

70 

5 

MIN 

51 

47 

45 

42 

44 

47 

50 

30 

30 

30 

41 

SS 

55 

56 

S3 

62 

43 

37 

43 

4B 

48 

49 

52 

55 

54 

54 

52 

36 

38 

40 

46 

6 

LEESVILLE 

MAX 

86 

87 

87 

87 

66 

83 

70 

56 

87 

72 

61 

8  3 

84 

85 

90 

81 

62 

67 

61 

57 

57 

62 

75 

76 

76 

75 

70 

57 

54 

62 

73 

5 

MIN 

53 

50 

47 

45 

47 

57 

S3 

36 

32 

37 

54 

55 

58 

55 

5  8 

67 

46 

39 

44 

50 

50 

50 

53 

6  0 

57 

61 

57 

40 

42 

44 

49 

9 

MANY 

MAX 

84 

84 

9  3 

64 

8  3 

81 

70 

55 

60 

70 

77 

78 

81 

76 

7.' 

80 

78 

75 

65 

54 

50 

56 

63 

7  8 

78 

73 

65 

62 

52 

62 

71 

0 

MIN 

51 

47 

44 

43 

46 

54 

51 

32 

09 

31 

44 

5  9 

61 

65 

6  3 

67 

38 

36 

43 

47 

46 

50 

52 

6  6 

56 

56 

61 

38 

39 

47 

9 

NATCHITOCHES 

MAX 

85 

87 

87 

85 

86 

83 

70 

59 

62 

71 

81 

77 

83 

7B 

73 

82 

81 

66 

67 

56 

54 

58 

72 

77 

79 

69 

73 

56 

52 

6 1 

72 

3 

MIN 

51 

53 

50 

49 

51 

54 

54 

39 

35 

39 

51 

58 

57 

60 

63 

65 

45 

46 

46 

4B 

50 

SI 

53 

5  9 

53 

55 

54 

40 

41 

43 

50 

4 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

86 

85 

B7 

86 

B5 

82 

7  I 

57 

5  5 

7 1 

82 

9  1 

84 

80 

n 

83 

85 

66 

62 

58 

62 

64 

75 

77 

79 

74 

74 

54 

6 1 

74 

2 

MIN 

% 

51 

49 

47 

47 

59 

54 

4  1 

7  3 

42 

52 

5 : 

56 

63 

62 

66 

46 

43 

47 

49 

5  1 

51 

53 

6  3 

59 

60 

69 

40 

42 

44 

51 

5 

CENTRAL 

05 

Alexandria 

MAX 

65 

85 

5  9 

85 

85 

8  1 

66 

61 

55 

70 

82 

911 

84 

79 

69 

75 

80 

6  1 

66 

62 

59 

67 

74 

76 

79 

71 

77 

62 

SI 

54 

72 

6 

MIN 

55 

51 

49 

49 

SO 

58 

54 

39 

14 

41 

55 

58 

55 

60 

60 

65 

46 

42 

44 

50 

60 

52 

56 

6  1 

54 

56 

61 

41 

42 

45 

51  . 

2 

BELAH  FIRE  TONER 

MAX 

86 

98 

9  8 

68 

87 

85 

65 

60 

5  5 

72 

83 

62 

84 

80 

77 

78 

80 

6  7 

64 

61 

65 

73 

73 

76 

78 

72 

u 

58 

51 

53 

73. 

8 

MIN 

57 

5  1 

49 

52 

49 

53 

50 

35 

34 

40 

58 

57 

52 

62 

61 

63 

46 

40 

47 

48 

51 

52 

56 

60 

50 

59 

S7 

39 

44 

47 

50  ■ 

7 

BOTCE  3  HNH 

MAX 

83 

e: 

8: 

82 

79 

5G 

62 

61 

5  7 

79 

78 

8  0 

76 

70 

77 

79 

63 

6  1 

62 

55 

63 

67 

76 

79 

70 

74 

64 

52 

55 

S3 

69. 

9 

MIN 

1  i 

55 

53 

53 

53 

59 

46 

40 

~8 

46 

63 

58 

58 

63 

6  1 

57 

46 

45 

45 

50 

5  0 

56 

60 

61 

55 

62 

45 

46 

43 

44 

52. 

4 

BUNK  IE 

MAX 

86 

86 

at 

67 

85 

9  < 

69 

8  0 

65 

72 

83 

85 

86 

82 

74 

80 

84 

6  6 

62 

68 

66 

71 

78 

7  9 

79 

73 

80 

67 

51 

56 

74  . 

9 

MIN 

55 

51 

47 

51 

6  4 

54 

-.9 

33 

35 

55 

62 

SI 

56 

6  0 

64 

50 

4  i 

47 

51 

6  3 

51 

53 

56 

54 

S7 

62 

42 

43 

46 

SO. 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

o 
tr 

STATION 

uj 

1 

2 

3 

g 

-j 

0 

9 

1 0 

1  1 

1  7 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 9 

20 

?  1 

22 

3 

24 

25 

?  6, 

2  7 

26 

30 

31 

a 

GRBNO  COTEBU 

MAX 

BE 

86 

86 

85 

62 

7S 

66 

66 

72 

82 

85 

84 

81 

8  i 

7g 

83 

76 

71 

77 

77 

79 

82 

80 

75 

81 

66 

S9 

SB 

S9 

76.3 

HIN 

59 

53 

52 

51 

54 

57 

SS 

42 

3S 

49 

6  1 

56 

SS 

6  6 

64 

62 

52 

46 

SO 

52 

S2 

S3 

55 

6  5 

57 

61 

56 

49 

47 

49 

53  .7 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

64 

86 

85 

BS 

64 

82 

65 

E  3 

65 

71 

6  7 

83 

79 

B9 

77 

8  . 

E  l 

60 

•.3 

S7 

66 

70 

77 

79 

75 

74 

61 

5  1 

55 

72.3 

M 1 N 

53 

48 

46 

4  4 

4  4 

56 

53 

19 

30 

29 

5? 

57 

52 

S7 

56 

65 

47 

19 

42 

SO 

50 

48 

48 

60 

SI 

S3 

54 

39 

4 

43 

48.2 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

64 

65 

65 

84 

84 

67 

74 

56 

6  I 

69 

83 

67 

83 

81 

74 

76 

83 

6  5 

S9 

6  3 

64 

68 

77 

78 

77 

74 

60 

64 

50 

SS 

73.4 

M  I  N 

5  3 

5  I 

SI 

5  I 

52 

56 

52 

16 

35 

37 

5  1 

5  3 

52 

52 

6  7 

65 

50 

<7 

47 

48 

SO 

52 

S3 

56 

52 

54 

S2 

40 

4  7 

4S 

50  .0 

LSU  DEBN  LEE  EXP  STB 

MAX 

84 

86 

86 

84 

64 

82 

67 

62 

65 

71 

84 

"  I 

84 

B  1 

?0 

79 

«. 

64 

60 

51 

9 

69 

7 

10 

79 

72 

■„ 

68 

SI 

55 

73.1 

M  I  N 

54 

50 

48 

47 

49 

56 

54 

38 

33 

42 

44 

58 

52 

7  7 

61 

66 

'» 

43 

48 

50 

51 

SO 

54 

'7 

54 

55 

E  7 

4  1 

42 

4S 

SO  ■  5 

HBMOU  4  S 

MAX 

81 

66 

66 

64 

62 

76 

69 

59 

73 

83 

82 

8  6 

80 

78 

6 

82 

17 

EE 

64 

•  .. 

'7 

78 

«l 

78 

76 

80 

65 

56 

IE 

S9 

74.9 

HIN 

56 

55 

S3 

57 

S3 

52 

57 

42 

je 

52 

64 

6  7 

59 

64 

| 

66 

6  3 

50 

52 

5  3 

54 

67 

6 ; 

68 

64 

6  ' 

56 

44 

48 

SI 

56.0 

MELVILLE 

MAX 

84 

84 

BS 

B! 

63 

H., 

73 

6  3 

72 

70 

6  7 

85 

85 

8  | 

75 

79 

6  1 

65 

64 

B9 

70 

69 

81 

■6 

78 

74 

91 

62 

53 

57 

7S.I 

MIN 

56 

SI 

50 

49 

SI 

'■.7 

53 

41 

34 

35 

5  2 

61 

6  1 

61 

52 

62 

54 

4. 

49 

5  2 

53 

52 

54 

6  7 

SS 

54 

6  7 

42 

43 

48 

52  .  1 

NEH  ROBOS  5  ESE 

85 

ae 

85 

84 

84 

81 

76 

73 

66 

70 

80 

90 

81 

67 

77 

82 

67 

5  . 

66 

73 

65 

78 

78 

61 

80 

74 

6  | 

67 

SS 

58 

75. 6 

M  I  N 

54 

5? 

52 

48 

49 

57 

56 

42 

39 

42 

55 

58 

55 

50 

64 

63 

57 

47 

50 

S3 

55 

S3 

SS 

62 

56 

5  1 

67 

46 

4 

49 

52  .8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

85 

85 

85 

65 

85 

95 

78 

57 

6  3 

70 

6  7 

"7 

63 

81 

75 

81 

BO 

64 

63 

-  9 

74 

•8 

80 

74 

g  • 

64 

67 

S7 

74  .8 

MIN 

S7 

52 

52 

51 

50 

50 

55 

4 

34 

34 

51 

62 

S3 

56 

-3 

6S 

42 

46 

46 

49 

S3 

5  1 

57 

55 

S7 

3  6 

43 

43 

45 

SO. 7 

OLLfl  3  SSM 

MAX 

83 

65 

85 

84 

84 

a  7 

68 

57 

E  1 

70 

90 

6.3 

82 

'8 

75 

78 

BO 

6  1 

64 

7  3 

60 

64 

74 

75 

•••• 

72 

72 

57 

50 

53 

71  .8 

MIN 

52 

43 

42 

44 

45 

49 

SI 

31 

.  9 

32 

42 

55 

S2 

56 

57 

66 

45 

35 

41 

48 

48 

SI 

5  7 

57 

48 

SI 

57 

38 

3  • 

42 

46.6 

HOODHORIH  2  SE 

"N. 

85 

66 

86 

85 

85 

92 

72 

61 

66 

72 

83 

82 

82 

81 

70 

75 

6  | 

'.5 

60 

E  ; 

H 

70 

75 

67 

77 

78 

62 

55 

51 

73.6 

- :  v 

47 

47 

47 

48 

SO 

58 

48 

41 

35 

38 

51 

613 

56 

57 

66 

57 

48 

4  4 

44 

44 

44 

44 

45 

67 

S4 

S6 

62 

41 

42 

4S 

49.0 

EAST  CENTRAL  06 

SHITE 

MAX 

67 

XI, 

85 

BS 

85 

92 

81 

61 

59 

72 

» 

6  3 

83 

6 

7  6 

82 

B : 

75 

69 

75 

78 

79 

BO 

B 

81 

7S 

6  1 

66 

60 

77.2 

MIN 

55 

52 

4  < 

47 

52 

S3 

59 

42 

37 

39 

47 

57 

50 

50 

57 

68 

67 

4  7 

49 

S3 

54 

SS 

59 

6  0 

S3 

56 

6  7 

49 

4  ■ 

53 

52  .6 

BATON  ROUGE  HSO  HP 

MAX 

BS 

64 

83 

93 

80 

90 

60 

65 

65 

76 

79 

83 

79 

79 

8  3 

82 

73 

65 

69 

75 

77 

78 

80 

16 

72 

81 

64 

SS 

5  7 

57 

74.2 

-  :  s 

S7 

7  3 

50 

48 

SO 

56 

49 

42 

39 

45 

6 ; 

56 

49 

59 

6  7 

67 

49 

47 

49 

54 

S5 

56 

63 

S5 

59 

S  4 

46 

50 

44 

52.6 

BOGALUSB 

H 1 1  < 

66 

f>6 

85 

84 

84 

92 

82 

64 

66 

70 

76 

5  1 

83 

BO 

77 

84 

83 

IE 

66 

76 

79 

90 

79 

80 

74 

97 

65 

56 

59 

76.9 

MIN 

54 

50 

47 

46 

47 

51 

54 

45 

37 

39 

45 

67 

49 

51 

55 

67 

70 

44 

44 

SO 

6  2 

52 

5  3 

56 

50 

50 

52 

49 

49 

S3 

50  .6 

CLINTON  5  SE 

«.•< 

84 

J4 

83 

83 

80 

78 

57 

65 

68 

79 

8  3 

81 

76 

74 

80 

79 

70 

64 

72 

7S 

79 

re 

79 

61 

73 

81 

65 

■  4 

58 

74  .9 

MIN 

55 

52 

49 

48 

49 

S4 

56 

42 

37 

44 

54 

58 

SO 

42 

47 

67 

S7 

45 

48 

6  I 

55 

S4 

57 

63 

S3 

56 

62 

44 

44 

49 

51  .4 

COVINGTON  4  NNU 

6«. 

84 

BS 

87 

6. 

80 

61 

74 

66 

67 

76 

81 

BO 

78 

78 

6  | 

80 

78 

68 

73 

78 

83 

76 

80 

BO 

73 

79 

75 

65 

6  7 

6 1 

76.2 

MIN 

57 

49 

46 

4S 

48 

52 

S3 

44 

36 

42 

55 

65 

47 

53 

6: 

68 

.,6 

45 

49 

45 

50 

40 

54 

.,8 

54 

5> 

SO 

52 

54 

S2.3 

FRBNKLINTON  3  SU 

MAX 

65 

BE 

B  < 

93 

81 

81) 

62 

70 

76 

Bl 

80 

79 

4 

8  < 

60 

76 

58 

74 

77 

'9 

79 

SO 

8  3 

73 

81 

64 

54 

5-9 

56 

75. 0 

MIN 

54 

SO 

47 

46 

46 

49 

48 

41 

36 

42 

56 

57 

46 

52 

62 

65 

51) 

44 

47 

S3 

67 

52 

'.4 

59 

SO 

57 

'  4 

48 

6? 

42 

SO  .4 

HAHHOND  3  NH 

MAX 

62 

82 

6  : 

B( 

79 

76 

78 

61 

64 

67 

..3 

6 

79 

74 

77 

78 

78 

S9 

71 

73 

74 

73 

'6 

77 

77 

72 

78 

67 

5  ' 

60 

73.6 

MIN 

M 

49 

47 

46 

49 

5? 

58 

42 

37 

43 

56 

SO 

49 

54 

60 

66 

67 

48 

54 

5  7 

5  7 

57 

59 

6  0 

SI 

56 

61 

48 

i  ■ 

53 

52- B 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

MAX 

65 

BS 

85 

84 

84 

81 

82 

61 

65 

70 

90 

79 

82 

BC 

B 

83 

81 

69 

67 

7  7 

77 

78 

It 

- 

79 

74 

81 

71 

S7 

58 

76.3 

- :  5 

55 

48 

48 

46 

SO 

54 

58 

45 

36 

39 

s: 

59 

47 

54 

6'"' 

63 

6  1 

47 

49 

55 

54 

56 

SS 

61 

58 

58 

62 

48 

48 

48 

52. 8 

SL IDELL  HSO  RFC 

r.. , 

83 

84 

84 

83 

an 

60 

6  7 

66 

69 

6 

8  ) 

81 

79 

81 

3Q 

6  1 

70 

7S 

a  i 

79 

77 

6  5 

78 

72 

87, 

65 

58 

70 

76.8 

. 

MIN 

59 

52 

50 

49 

50 

S3 

59 

i  , 

39 

42 

53 

S7 

49 

51 

3  8 

69 

7  0 

47 

47 

65 

52 

S3 

66 

'■9 

56 

66 

63 

52 

52 

56 

53.7 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STBTION 

MAX 

87 

87 

87 

88 

86 

7  4 

69 

5  7 

65 

73 

H5 

87 

85 

31 

84 

76 

83 

69 

66 

70 

77 

76 

MS 

83 

78 

73 

3  7 

64 

52 

59 

76.4 

HIN 

57 

SI 

SI 

52 

52 

57 

58 

42 

35 

48 

67 

59 

S5 

67 

61 

63 

SS 

50 

SI 

52 

S3 

54 

55 

1  4 

58 

6  1 

5. 

43 

45 

47 

53-8 

OE  OUINCY  4  N 

MAX 

MM 

"6 

87 

61 

84 

70 

66 

72 

63 

83 

es 

13 

83 

83 

6  j 

68 

65 

58 

67 

70 

75 

•9 

80 

76 

60 

62 

52 

65 

75-1 

HIN 

55 

73 

50 

48 

49 

54 

54 

38 

34 

42 

52 

62 

57 

58 

6  1 

69 

47 

43 

48 

49 

SI 

SO 

55 

61 

60 

60 

6 '3 

40 

42 

44 

51  .8 

OE  R I  DOER 

MAX 

67 

"1. 

86 

8  1 

86 

84 

70 

56 

65 

79 

64 

83 

83 

79 

77 

83 

83 

67 

64 

58 

61 

65 

75 

65 

79 

'6 

75 

60 

54 

62 

74.4 

HIN 

54 

S3 

59 

5f 

48 

51 

54 

4  1 

35 

42 

57 

62 

60 

65 

61 

67 

47 

45 

46 

4  • 

52 

51 

6  3 

64 

60 

6 : 

6  9 

4  1 

42 

45 

S2.6 

ELIZABETH 

MAX 

64 

6t 

86 

86 

86 

B( 

82 

-.' 

92 

83 

79 

72 

76 

8: 

76 

70 

66 

68 

77 

7S 

78 

>8 

BC 

62 

67 

62 

76.6 

HIN 

56 

51 

SI 

50 

48 

47 

46 

35 

34 

34 

56 

52 

S7 

60 

67 

68 

46 

45 

4  4 

44 

44 

48 

57 

52 

'  4 

56 

41 

40 

40 

49.0 

HACKBERRT  8  SSH 

nnx 

83 

B5 

84 

BS 

63 

79 

73 

'  4 

66 

69 

613 

8  7 

78 

1  3 

3: 

81 

7 

70 

69 

9 

66 

73 

8 

79 

77 

77 

77 

64 

52 

57 

74.2 

HIN 

l>3 

i.o 

60 

60 

62 

61 

47 

4' 

4S 

55 

E  I 

6  < 

65 

53 

6  2 

71 

4  . 

50 

SI 

S3 

S3 

55 

59 

6  5 

65 

6  9 

62 

4S 

4- 

47 

57. 4 

JENNINGS 

HAX 

80 

63 

83 

83 

81 

BO 

73 

63 

60 

66 

e 

81 

80 

55 

74 

35 

66 

64 

52 

67 

72 

76 

60 

76 

74 

67 

64 

56 

58 

73.6 

HIN 

5? 

S3 

53 

S3 

53 

57 

60 

42 

38 

36 

56 

60 

60 

6: 

65 

65 

52 

SO 

52 

57 

54 

55 

56 

60 

60 

'  3 

>>; 

44 

4~ 

46 

54  .0 

LAKE   BRTHUR   10  SM 

HAX 

85 

96 

87 

95 

BS 

80 

70 

65 

71 

BO 

■-y 

81 

77 

80 

73 

gi 

6  5 

69 

6  5 

70 

76 

75 

80 

77 

74 

78 

65 

63 

SB 

74  .7 

HIN 

6  1 

55 

SS 

56 

56 

59 

SB 

44 

43 

43 

56 

63 

62 

64 

66 

67 

52 

SI 

52 

5  3 

S3 

55 

7  6 

66 

61 

67 

63 

45 

4'. 

48 

5S.9 

LAKE  CHARLES  HSO  BP 

HAX 

87 

B5 

85 

64 

62 

72 

64 

6(7 

70 

81 

90 

82 

7B 

64 

67 

82 

70 

67 

62 

65 

74 

78 

| 

77 

76 

19 

65 

SI 

60 

63 

74  .4 

HIN 

SO 

54 

53 

52 

54 

60 

S3 

4  1 

40 

SI 

5  1 

60 

60 

4 

63 

58 

50 

SO 

SI 

S3 

54 

53 

60 

62 

63 

6  9 

50 

44 

47 

47 

S4.4 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

HAX 

BE 

B  ' 

87 

B6 

8S 

84 

69 

64 

66 

71 

94 

83 

84 

6': 

73 

76 

82 

70 

65 

S3 

59 

72 

77 

80 

78 

72 

79 

64 

52 

59 

74. S 

HIN 

56 

52 

SI 

4B 

50 

S6 

56 

40 

34 

45 

67 

70 

58 

65 

61 

67 

50 

46 

SI 

74 

52 

51 

S9 

64 

58 

6  3 

62 

42 

44 

46 

53.7 

ROCKEFELLER  ML  REFUGE 

HAX 

94 

BS 

85 

Bf 

83 

79 

70 

■  4 

65 

79 

Bl 

83 

82 

-5 

83 

76 

82 

69 

67 

68 

70 

76 

79 

81 

78 

'6 

81 

66 

7  - 

75.9 

HIN 

54 

56 

57 

57 

63 

74 

SS 

te 

43 

43 

■  i 

61 

62 

67 

66 

66 

55 

52 

57 

54 

53 

52 

52 

66 

60 

60 

63 

46 

4' 

48 

56-2 

VERM  1 L I  ON  LOCK 

MAX 

82 

84 

85 

65 

84 

79 

75 

64 

6S 

68 

.'6 

60 

79 

73 

8  0 

80 

67 

7  0 

71 

'4 

'4 

77 

75 

82 

79 

78 

76 

70 

57 

75.5 

MIN 

57 

53 

S3 

52 

53 

54 

S7 

47 

38 

38 

56 

59 

59 

64 

63 

69 

SS 

49 

51 

62 

49 

SO 

54 

63 

SB 

S9 

64 

47 

4- 

49 

54.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CRRVILLE  2  SN 

MAX 

6  1 

.■i 

84 

-< 

82 

81 

81 

62 

se 

71 

"7 

61 

81 

67 

6  0 

83 

80 

7  1 

66 

73 

76 

78 

78 

"7 

77 

'4 

6  7 

65 

57 

59 

76.2 

46 

39 

4  4 

56 

55 

5 1 

60 

60 

66 

63 

50 

53 

55 

52 

51 

S4  . 4 

FRANKLIN  3  NH 

MAX 

63 

84 

84 

81 

60 

64 

56 

72 

62 

B2 

83 

81 

"7 

83 

63 

76 

72 

75 

76 

67 

79 

61 

'6 

74 

BO 

56 

60 

64 

76.3 

MIN 

59 

7  1 

54 

54 

S4 

59 

SI 

46 

4 

52 

62 

6  6 

61 

.,6 

67 

67 

55 

50 

52 

54 

54 

56 

SB 

•  4 

61 

64 

55 

49 

SI 

47 

55.8 

JEANERETTE  EXP  STA 

MAX 

83 

84 

83 

84 

84 

81 

76 

61 

6  6 

70 

81 

82 

81 

81 

a: 

81 

63 

71 

71 

74 

75 

78 

79 

90 

79 

73 

Bfl 

65 

56 

59 

76.1 

HIN 

S9 

54 

S3 

SI 

54 

SS 

58 

46 

39 

40 

55 

58 

S7 

63 

64 

El 

SI 

SI 

54 

S3 

54 

57 

58 

61 

61 

1  1 

48 

47 

SO 

54.6 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1978 


STRTION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

61 

75 

.2 

MIN 

60 

55 

54 

S4 

SS 

60 

44 

35 

50 

63 

62 

57 

63 

66 

63 

52 

51 

51 

55 

54 

SS 

57 

63 

58 

62 

54 

46 

49 

45 

54 

■  8 

MORGAN  CITT 

MAX 

84 

8  3 

84 

64 

83 

80 

6  5 

64 

66 

71 

81 

83 

81 

80 

82 

82 

83 

75 

69 

74 

78 

79 

78 

B2 

77 

75 

ts 

65 

56 

60 

76 

.6 

MIN 

57 

56 

.  4 

NEW   IBERIA  5  NW 

MAX 

84 

60 

77 

.1 

■          a  ■ 

MIN 

60 

53 

55 

53 

54 

63 

58 

4  6 

3  ' 

49 

58 

59 

59 

65 

66 

66 

60 

53 

51 

S3 

55 

56 

56 

64 

60 

63 

64 

47 

48 

50 

56 

■  0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

HA  i 

67 

75 

.7 

MIN 

60 

58 

56 

56 

5  3 

63 

56 

46 

47 

58 

59 

57 

53 

58 

be 

68 

69 

64 

66 

65 

6? 

60 

64 

60 

63 

65 

64 

S6 

62 

57 

59 

.8 

DELTA-BRETON  HL  REEF 

MM> 

74 

76 

.6 

MIN 

66 

is 

62 

\\ 

66 

E 

6  3 

55 

62 

63 

61 

52 

6  9 

70 

7  0 

65 

63 

63 

64 

63 

64 

64 

65 

66 

60 

59 

62 

63 

.1 

DONALDSONV ILLE 

HA< 

57 

76 

.8 

1  :  N 

59 

se 

56 

55 

56 

54 

s! 

49 

46 

45 

46 

59 

56 

57 

6  0 

69 

66 

50 

5? 

55 

56 

57 

56 

57 

67 

56 

57 

49 

48 

49 

55 

•  0 

GALL IANO 

" 

75 

77 

.6 

MIN 

62 

5  1 

58 

58 

55 

51 

61 

60 

44 

52 

62 

60 

55 

60 

66 

68 

55 

57 

59 

58 

60 

64 

60 

60 

64 

64 

55 

55 

58 

58 

.9 

HOUHA 

MAX 

68 

77 

.4 

r  :  N 

60 

52 

5  J 

52 

52 

SS 

60 

49 

38 

51 

60 

59 

55 

60 

66 

68 

69 

52 

S3 

56 

54 

57 

61 

60 

61 

62 

6  5 

52 

6  3 

53 

56 

.5 

NEW  ORLEANS  NSMO  AP 

MAX 

63 

76 

.9 

MIN 

59 

55 

51 

54 

60 

S4 

51 

40 

54 

61 

55 

SO 

57 

70 

72 

61 

S6 

6? 

57 

56 

57 

60 

62 

63 

65 

61 

56 

57 

50 

57 

.3 

N  0  ADBON  NSFO  CI 

MAX 

64 

77 

.7 

MIN 

64 

E 

59 

57 

50 

62 

56 

52 

46 

57 

64 

c  3 

57 

61 

70 

72 

52 

54 

58 

59 

59 

60 

65 

63 

62 

65 

61 

56 

56 

53 

59 

.6 

PARADIS  7  S 

MAX 

67 

77 

.8 

M  1  N 

58 

5  1 

51 

52 

51 

55 

59 

50 
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5078 

07 

LHLLHo 1 tU 

A 

30 

07 

93 

13 

g 

MID 

MID 

C  HJ 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

48 

91 

10 

103 

8A 

80 

H 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

80 

C  H 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

SP 

5P 

C  H 

STRT  ION 


OBSERVER 


ABBEVILLE 

OBITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

ALEXANDRIA 

AMI  TE 

ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WS0  OP  F 
B0Y0U  SORREL  LOCK 
BE0VER  FIRE  TOWER 
BEL0H  FIRE  TOWER 

BIENVILLE  3  NE 
B0GOLUSA 
B00THVILLE  WS0 
B0YCE   3  WNW 
BUNK  I  E 

BUTTE  L0  ROSE 
C0LH0UN  EXP  ST0TI0N 
CORVILLE  2  SW 
CLINTON 
CLINTON  5  SE 

COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DELTA-BRETON  WL  REFF 
DENHAM  SPRINGS 
0E  QUINCY  4  N 
DE  RIDDER 
D0NAL  DS0NV I LLE 

ELIZABETH 
EPPS  6  WNW 
EUNICE 
FORMERV I LLE 
FRANKLIN   3  NW 
FRANKL I NT0N  6  NNW 
FRANKL I NT0N  3  SW 
GALL  I AN0 
GL0STER   1  W 
GONZALES 

GRAND  C0TEAU 
GRAND  EC0RE 
GRAND  ISLE  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND  3  NW 
H0NNO  3  S 
HINEST0N  4  NNE 
HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

HOSSTON 

HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENN I NGS 

J0NESB0R0  FIRE  TOWER 
JONESVILLE  LOCKS 
KEITHVILLE 
KENTWOOD 
KINDER  3  W 

KORAN 
LOFOYETTE 
LOFOYETTE  FOO  OP 
LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LOKE  PROVIDENCE 
LEESV I LLE 
LOGONSPORT   4  ENE 


CITY  OF  ABBEVILLE 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
OLE  XONDR I  0  POWER  PLANT 
MRS  ROBERT  S  MC  CLENOON 
SOLOMON  G  MORTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CENTRAL  LO  ELECTRIC  CO 
ROGERS  J  LOCHNEY 
CLORENCE  J  H0T0R0  JR 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
KENNETH  M  CAIN 
LSU   IOLEWILD  EXP  STA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  OTT 
MRS  RUBY  V  OLLEN 
ST  JO  ABBEY-SEMINORY 
LSU  RICE  EXP  STATION 
DELTA-BRETON  NAT  WL  REF 
DENHOM  SPRINGS  FIRE  0 
LO  CORR  OND   IND  SCH 
CITY  WOTER  PLANT 
MARIANGE  G  GUILLOT 

CALCOS1EU  POPER  CO 
TRUCKL I NE  COS  CO 
ROYNE  H  FONTENOT 

INACTIVE  1/31/78 
CENTRAL  LA  ELECTRIC  CO 
FRED  B  ORMAN 
SOUTHERN  NAT  CAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 
MARGARET  E  JAMISON 
CITY  OF  GONZALES-SEW  PL 

ST  CHARLES  COLLEGE 
MRS  WALLACE  DESAOIER  JR 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  LAURA  L  CAMPBELL 
U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
CHARLES  D  WOOD 
IRVIN  C  MORRISON 
HODGES  GARDENS 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 
THOMAS  C  GRAVES 
USDA-SUGORCONE  FLD  STA 
LSU   IBERIA  LIVESTOCK  FM 
MARION  E  BLANCHARD 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  OLIVE  8  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
FOA 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LA  POWER  4  LIGHT  CO 
JAMES  M  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  COS  CO 
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CTQT  T  DM 

O  1  H  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

L  U  U  In  1  I 

cr 

cr 
ct 

LATITUDE 

L0NOITU0E 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDJLr\VLf\ 

TEMP. 

PRECIP. 

CL 

a 

SPECIRL 
I5EE  NOTES  1 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

1  14 

7A 

FRED  REEVES  JR 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STfl 

5630 

05 

RAPIDES 

2 

31 

1  1 

92 

24 

70 

8A 

8A 

G 

LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSF  I  ELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

CQR  T  Kip 
J  n  □  1  IN  L 

1  9 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

pfiRFRT    f?  P.FMTRY 

MOD  T  OKI 

nHK 1  UN 

O3U0 

no 
\JC 

UNION 

9 

3  9 

1  D 

i  on 

i  yu 

O  H 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

85 

8A 

TOWN  OF  MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

HAROLD  P  BROUSS ARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

17 

185 

8A 

8A 

L 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

MRS  OLLIE   M  MAHAFFE Y 

MONROE  FAA  flP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

FAA 

MONROE  NLU 

6314 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

r 

NORTHEAST  LA  UNIVERSITY 

MOORINGSPORT   1  N 

6364 

01 

rpnnn 

L  n  u  u  U 

1  1 
1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

m"l  1  1  T  HLI  F  ^  T  F  R  M    Fl  FT  m 
OUU  1  nWL  J  1  Ll\IN     lLLL  LU 

m n D P Q m    n  TV 

Uo 

ST  MARY 

1 

c  y 

4  1 

Q  1 

y  l 

1  1 

b 

Q  Q 
OH 

o  H 

I 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATCHI TOCHES 

6582 

04 

NATCHI TOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

C 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S  RESEARCH  INST 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  WSMO  AP 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

N  0  ADBON  WSFO  C! 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

MIO 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  14 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  WATER  PL  T 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

12M 

SWG  ANO  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

6670 

09 

U  r\  L  L  n  IN  O 

Q 
O 

29 

57 

90 

04 

5 

12M 

^ur  own  uqtfr  nnQpn 

INtW    UKLtHNo    U    r    0  o 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

1  2M 

SWG  AND  WATER  BOARO 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3 

- 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6 

- 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

7A 

LEONARD  A  RICHMOND 

OAK  GROVE  2  WSW 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

MRS  JESSEE  PETERSON 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

PERCY  E  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

65 

9A 

IP 

H 

LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

ID    CQi  i  F 
L  H  OHLLL 

1  1 
1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNlItU   UHb   rlrt   LINt  LU 

Ur LLUUjHo 

6  9  9  5 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

7A 

HAROLD  L  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MEL ANC AN  JR 

PEARL  RIVER  LOCK  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS  JR 

PL AQUEM I NE  2  N 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

19 

91 

1  4 

20 

7A 

DOW  CHEMICAL  USA 

PLAQUEMINES  EXP  STA 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQUEMINES  P  EXP  S 

PORT  ALLEN 

7448 

05 

W  BATON  ROUG 

8 

30 

27 

91 

13 

15 

8A 

C I TY-PORT  ALLEN  SEW  PLT 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

80 

8A 

CG 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

RESERVE 

7767 

09 

O  1     JUnlN  Dnrl 

Q 
O 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

UUULHHUX-HtNUtKbUN 

KULKtrtLLtK   WL  KtrUbt 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

4  4 

92 

49 

4 

8A 

8A 

C 

U  S  FISH  4  WILDLIFE 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  JO  B  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP  STATION 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

5  7 

93 

17 

238 

8A 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-L A  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSI TY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

5  2 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

5  7 

91 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

1  P 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

SHREVEPORT  DOWNTOWN 

8436 

01 

CADDO 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

8A 

MEDFORD  B  BENNETT 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

rnnnn 

L  H  U  U  Li 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

290 

8A 

JAMES  H  HUDGENS 

SL I  DELL  WSO  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

80 

8A 

C 

H 

NOAfl  NflTL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

HAROLD  L  ATWELL 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

8A 

c 

MRS  RUTH  M  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

LA  DEP  OF  NAT  RESOURCES 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  4  LIGHT  CO 

SUDARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL   M  MCDONALD 

SULPHUR 

P331 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TflLLUL AH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

8A 

CITY  OF  THIBODAUX  WTR  W 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERM  I L I  ON 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VI  DAL  I  A  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

8A 

V  1  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRT I  ON 
T 1  HE  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


VINTON 

WRTSON  8  ENE 
WESTDRLE  3  SW 
WINNFIELD  2  H 
WINNSBORO 
WlNONfl  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  2  SE 
ZRCHRRY  2  ESE 


9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


CRLCRSIEU 
L  I  V 1 NGSTON 
RED  RIVER 
W  INN 

FRANKLIN 

W  INN 

RAPIDES 

E  BRTON  ROUG 


30  12 

30  37 
32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


93  35 

90  50 
93  30 
92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


19 

85 
140 
160 

80 
220 
116 

85 


BR 


H 
C  H 

:gh 


TOWN   OF  VINTON 
RALPH  E  CLARK  JR 
RBSOLUM  P  OILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  OEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  OIV  OF  FORESTRY 
Lfl  DEPT  OF  NRTURRL  RES 
MANUEL  F  ROORIGUEZ 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 

Add  it  ional  in  format  ion  regard  ing  the  cl imate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center ,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in"  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table   directions   entered    in    figures    are    tens   of   degrees.       Resultant    wind    is    the    vector    sum    of    wind    directions    and    speeds    divided    by    the    number  of 

observat  ions . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  val ues  are  at  6 : 00  a .m .  ,  c . s .  t  .  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitat  ion"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  d  iameter  unl  ess  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table  are  ex t  r ernes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  dur  ing  24  hours  end  ing  at  t  ime  of  observat  ion . 
Wind   is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  locatpd  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtain  ing  measurements  are  taken  from  di  f ferent  points  for  successive  observat ions;  consequent! y,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

Entries  of   snowfall    in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal   Snowfall"  table,  include 


snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 
NORMALS  for  all   stat  ions  are  c 1 imatol ogical   standard  normal s  based  on  the  period  1941-1970 . 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Month  1  y  and  seasonal  snowf  al  1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preced  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE : 


Calhoun  Exp  Station 
Clinton  5  SE 
Crowley  Exp  Station 
Ho  urn  a 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Valley  Exp 
Stat  ion 

St  .  Joseph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:   Rust on  f ine  sandy  loam 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

Red  River  alluvial 
Sharkey  clay 
Bluff  Terrace 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


Degree  of  Slope 
OX 

0.12  to  S 
02 

OX 

0% 

02 

02 
02 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record    in   the  "Supplemental   Data"   tabl e  ,   "Da  i 1 y  Prec  i  pi  tat  ion"   table  ,  "Evaporat  ion  and  Wind"  table,  "Snowf a 1 1  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table  . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included   in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entPred,    less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  recording  gage.      (These   amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary    slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Prec  i pi  tat  ion  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V        Includes  total    for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


VAR 


This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Record  ing  Ra  in  Gage  Stat  ion  .     Hourl y  precipitation  val ues  are  processed   for   spec  i  al   purposes ,   and   are   publ i  shed   later   in  the  "Hourly   Prec  i  pi  tat  ion 
Data"    bulletin.       If    daily    amounts    are    published    in   "Cl imatological    Data"    bulletin    they   are    from   a   separate   non-recording   gage,    except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
"Supplemental  Data"  table. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers    are    generally    exposed     in    a    shelter    located    a    few    feet    above    sod-covered    ground;    however,    this    reference    indicates    that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


DRAINAGE  CODE: 


1-ATCHAFALAYA 
8-MISSISSIPPI 


2-BAYOU  TECHE-VERM1LI0N  3-BLACK  4-CALCASIEU 
9-OUACHITA     10-PEARL     I 1-RED     1 2-SABINE 


5-CULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTkA I N  7-MERMENTAU 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elpvations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in 
issue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 


in  the  publ  ication 
the    latest  annual 


Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked   issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  sei.d  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ ical ions 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

NEW  ROADS  5  ESE 
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08 

LOWEST   TEMPERATURE  : 

PLAIN  OEALING 

14 
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1  1  ♦ 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

DECEMBER  1978 
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NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

S8 

.2 

33 

.6 

46 

0 

76 
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16 

11' 
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1  ' 
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.0 

o 
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.0 
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46 
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41 

1 

SI  . 

3 

-  2.4 

79 

e> 

23 

i 

^35 

0 

0 

:o 

0 

2.8? 

-  2.92 

.73 

21 

.0 

0 

B 

2 

0 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

63 

z 

42 

2 

52. 

7 

81 

8 

25 

0 

0 

e 

0 

2.26 

.67 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

SLIDELL  WSO  RFC 

64 

0 

39 

3 

51  . 

7 

;81 

9. 

25 

12* 

424 

0 

0 

10 

0 

5.01 

1  -SS 

4 

.0 

0 

6 

'j 

1 

DIVISION 

52. 

0 

-  .6 

3.18 

-  2.68 

.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

64 

4  1 

8 

53. 

: 

81 

8- 

25 

10 

384 

Q 

o 

7 

0 

3  .55 

-   1  .91 

2.  18 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

OE  OUINCY  4  N 

64 

8  M 

40 

s 

52  . 

in 

82 

8 

24 

"  391 

D 

3 

0 

2.84 

-  2.82 

1  .00 

30 

.0 

0 

3 

1 

SEE   REFERENCE  NOTE 3  FOLLOWINC  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

0» 

rs 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

oot  s 

STQT ION 

w  r 

| 

MAX  . 

DIN. 

a 

► 

a 

E 

a  r 

1 

| 

| 

laJ  1 

o 

5 

S 

1 

s 

- 

u 

i  ■ 

o  o 

8 

B 

1 

g  - 

* 

- 

J 

2  o 

5 

£3 

K 

1  , 

2  o 

2 

o 

o 

g 

a  E 

ct 

w  « 

a  u. 

X 

o 

8 

O 

| 

b  i 

e 

S  J 

■ 

2 

a  x 

T 

"? 

- 

OE  R  I  ODER 

6  3  . 3 

*  1 

51.4 

80 

8 

2 1 

1 0 

4  29 

0 

9 

0 

b  ' 

0 

t 

2 

EL  I2BBEIM 

66. 7M 

19 

53.  IM 

1  .3 

82 

8 

21 

10 

355 

0 

0 

6 

0 

4 

34 

-    1  .94 

1  .47 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

HACKBERRY  8  SSH 

62.7 

45 

.3 

54  .0 

.  1 

79 

8 

28 

10 

342 

0 

0 

2 

0 

1 

if 

-  2.73 

.61 

31 

.0 

0 

4 

? 

0 

JENNINGS 

61  .9M 

42 

52. 4M 

-  2.2 

82 

8 

25 

10 

406 

0 

0 

4 

0 

2 

25 

-  3.58 

1  .35 

9 

■  0 

Q 

4 

1 

1 

LAKE  ARTHUR  10  SM 

63.  1M 

44 

,211 

S3.7M 

-  .2 

79 

8 

27 

10 

362 

0 

0 

3 

0 

2 

51 

-  2.40 

1  .52 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  CHARLES  WSO  BP 

64.  S 

42 

.1. 

53.5 

-  .8 

82 

7 

24 

10 

377 

0 

0 

G 

0 

2 

37 

-  3.33 

.69 

30 

.0 

0 

5 

3 

0 

08ERLIN  FIRE  TOWER 

63.8 

4  1 

.0 

52.4 

80 

21- 

22 

10 

401 

0 

0 

B 

0 

3 

05 

1  -00 

8 

■  0 

0 

s 

3 

1 

ROCKEFELLER  ML  REFUOE 

65. 8M 

44 

.611 

SS.2M 

81 

6 

28 

10 

330 

0 

0 

3 

0 

3 

44 

1  .84 

9 

.0 

0 

s 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

64.0 

41 

.5 

52. 8 

79 

8- 

26 

1 1  • 

389 

0 

0 

5 

0 

1 

'  B 

.62 

9 

.0 

n 

6 

1 

0 

01  VISION 

53*1 

■  5 

2 

.  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  SM 

63.1 

41 

.5 

52.3 

-  2.0 

80 

8« 

27 

12- 

404 

0 

0 

6 

0 

3 

49 

-   1  .84 

1  .33 

4 

.0 

o 

a 

3 

1 

F  RflNKL IN   3  NH 

66.1 

4  J 

• 

55-2 

.4 

82 

7 

27 

10 

330 

0 

0 

3 

0 

2 

S7 

-  2.47 

1  .02 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

JEBNEREUE  EXP  SIB 

64  . 3 

42 

-  D 

5  3.2 

8  1 

8 

27 

384 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

5 

o 

o 

LAFAYETTE   FAA  AP 

6S.5 

44 

.2 

54  .9 

.9 

81 

19- 

27 

10 

344 

0 

0 

3 

0 

3 

17 

-   1  .97 

.99 

8 

.0 

0 

B 

2 

0 

MORGAN  CITY 

6S.6 

43 

.4 

S4.S 

-   1  .6 

80 

9« 

29 

10 

342 

0 

0 

2 

0 

1 

90 

•  3.34 

.77 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

NEW  IBERIA  5  NH 

65. 8 

41 

f 

53.7 

80 

9* 

28 

12« 

368 

0 

0 

0 

1 

^6 

.39 

21 

.0 

o 

5 

0 

0 

DIVISION 

54  .0 

2 

38 

2.  2 

SOUTHEAST  09 

BOOTMVILLE  NSO 

66.1 

50 

.5 

S8.3 

80 

6- 

35 

10 

243 

0 

0 

0 

0 

2 

70 

1  .00 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

OEL  Tfl-BRE  TON  ML  REFF 

64  .  9M 

50 

.  6 1 

57  -8M 

36 

1 0 

225 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

00NBL0S0NV1LLE 

63. SM 

42 

:- 

52. 8M 

-  2.8 

84 

8 

28 

10 

404 

0 

0 

2 

0 

1 

91 

.56 

S 

.0 

o 

6 

1 

0 

65  .6 

46 

56.3 

82 

8 

31 

12. 

302 

0 

0 

3 

0 

3 

17 

1.11 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOUMB 

66  ■  7M 

55 .  6M 

-    1  . 4 

8 1 

9  • 

29 

1  1  • 

307 

0 

0 

3 

0 

.  0 

0 

5 

3 

3 

NEW   ORLEANS   HSMO   BP  R 

66-0 

45 

.7 

55. 9 

1  .  1 

84 

3 

32 

26- 

324 

0 

0 

3 

0 

4 

42 

-  .71 

2.56 

4 

.0 

0 

G 

2 

1 

N  0  AOBON  HSFO  CI  R 

67.2 

48 

.5 

57.9 

2.0 

83 

8 

31 

10 

265 

0 

0 

1 

0 

4 

go 

-  .07 

2-96 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

PARAD1S  7  S 

68.0 

44 

.9 

56.5 

81 

7» 

23 

2 

299 

0 

0 

4 

0 

4 

59 

-  .54 

2.15 

4 

.0 

0 

5 

4 

1 

PLAOUEMINES  EXP  STB 

68.5 

S2 

.en 

60. 7M 

81 

8. 

183 

0 

0 

0 

6 

41 

2.35 

24 

.0 

0 

6 

S 

3 

RESERVE 

64. SM 

41 

53. 1M 

-  .5 

82 

8» 

27 

12* 

397 

0 

0 

6 

0 

3 

99 

-   1  .69 

1 .07 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

SB  I  NT  BERNARD 

68.0 

46 

.3M 

57. 2M 

83 

8- 

28 

10 

290 

0 

0 

3 

0 

5 

?s 

1  .IB 

24 

.0 

0 

3 

3 

2 

TMI80DAUX 

66.7 

43 

.3 

55-0 

-   1  .0 

83 

4 

28 

337 

0 

0 

S 

0 

2 

B2 

-  2.76 

.84 

5 

.0 

0 

G 

3 

0 

DIVISION 

56.4 

.2 

4 

:• 

-  .90 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


NORTHWEST 

COTTON  VALL 
GLOSTEH    1  U 

MOSS TON 
KE  I TMV IL  L£ 


PLAIN  DEAL IMG 

RED  RIv  VALLEY  EXP  STi 

RODESSA 

SMREVEPORT  03WNT0UN 
SHQEvEPOHT  USD  AP 


north  central  0 

bienville  3  he 
calmoun  Exp  station 
columbia  locks 

mQMER  EXP  STATION 
JONES60R0  r IRE  TOWER 

MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
RUSTON 

HUSTON-LA  TECH  UNIV 

SPEARSVILLE   f  IRE  TOWE 
STERL INOTON 
MINNF IEL  o  a  w 

WINQNA    FIRE  TOWER 


NORTHEAST 
BASTROP 

EPPS  6  www 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2  USW 
SAINT  JOSEPH  EXP  ST 

TALL UL AM 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 
L  EESVlLLE 


NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP  STATION 
SL  AGL  E 


ALEXANDRIA 
BEAVER  FIRE  TOuCR 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
60VCE   3  hMU 


GRAND  COTEAU 
HINESTON  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEE  EXP  ST 

MAMOU  4  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

DLL A  3  SSW 
OPELOUSAS 
PORT  ALLEN 
SIMMESP0RT 
VIDALIA  2 


WOOD WI3R  TV  2  SE 


EAST  CENTRAL  06 

AB I T A  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

60GALUSA 

CL INTON 

CL INT3H  S  SE 
COVINGTON  4  NNU 
DENHAM  SPRINGS 
FRANKL INTQN  2 
FHANKL INTQN    3  SU 

GHEENSBURG 
GAEENWCLL  SPRINGS 
HAMMOND  3  MU 
KENTwOOD 

LSU  BEN-WUR  EXP  STfl 
OAKNOL IA 

PEARL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TObCR 
SHERIDAN  F IRE  TQWCR 
SL  I  DEL  L  USO  RFC 

SPOINGvlLLE  FIRE  TQWER 
WP-TSON  8  ENE 
ZPCMARr  2  ESC 


5.8 
5.08 


DRY   OF  MONTH 


123     456     789  10 


2.80 
2.50 


.04  I. 

.03  1. 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0H1N0  STATION  INOEX 


DRILY   PREC I P I TRT I  ON 


STflT  I  ON 


SOUTHWEST  Q7 

CBOV4.EV  CxP  STATION 
OE  QUINCV  4  N 

oc  « root 8 
el  izabe  ru 

MA  ">>  98  ■   8  SSw 

JENNINGS 

kinoeb  3  w 

IMC  ABTMilfl  10  Sw 
LA*E  CMASLCS  3  N 

lM[  CMABlCS  M30  AP 

LOMOvILlC 

>CBr*NTAu 

MITT It  a  SC 

OA«DAlC 

OBEBl  IN  riBE  TOKB 
wn  'in     ■  u  ui  acruGC 

VtBHlL  ION  lOC* 
VlNTBN 


SOU  Tl 


CENTBAL 


6  A  VOL'  SOBBEl    l  OC* 
ftUTTt  L4  BOSE 
CABvlLlE  3  SW 

FflANKL IN    3  NU 
JCANEBETTT   EXP  STi 

LAFAYETTE   r AA  AP 
M06CAN  CITY 
NCU    IBEBIA   S  MM 
PlAQUEMINC    3  N 


SOU  TWE AST  OS 

BOOTNVIILE  WSO 

DEi  TA-A.BETON  bt  BErr 

DONAi  OSONVILLC 

QAL l IANO 

GONIAL ES 

HMD 

NEW   OBLEANS   Nf    WSO  CI 
NEW  OBLEANS  WSHO  AP 
N  0  AOBON  WSFO  CI 
NEW  OBLEANS  ALGIERS 


NEW 


OBLEANS  0  P  S  14 

JBL  EANS  UATEB   PL  T 

OBLEANS  CITY  MALL 

OBLEANS  0  P  S  S 

OBLEANS  0  P  S  3 


NEW  OBLEANS  0  P  S  6 
PABAOIS   7  S 
OlAQUEHINCS   EXP  STA 

BCSEBvE 

SAINT  BERNABO 


HlBODAuX 


DRY   OF  MONTH 


I 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

OECENBER  1978 


ORY   OF  MONTH 

a 

K 

STAT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

1  5 

16 

17 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

3  1 

CT 

■         •  ■ 

NORTHHEST  01 

COT  TON  VALLEY 

MAX 

63 

63 

75 

72 

45 

63 

73 

72 

39 

37 

45 

50 

57 

61 

51 

SI 

58 

55 

65 

76 

76 

54 

S9 

64 

52 

61 

4S 

46 

56 

54 

65 

58.2 

M  IN 

34 

47 

57 

3 1 

30 

32 

SI 

39 

25 

1 6 

1  6 

20 

2 1 

27 

31 

36 

26 

26 

40 

65 

3 1 

0  4 

24 

35 

23 

23 

40 

40 

4  1 

45 

53 

33.6 

LOCANSPORT  4  ENE 

MAX 

70 

75 

72 

47 

67 

75 

72 

48 

37 

46 

52 

58 

64 

54 

45 

63 

58 

66 

74 

75 

68 

61 

64 

58 

63 

61 

52 

56 

54 

60 

60 

60.5 

M  I  N 

45 

50 

36 

29 

24 

49 

4  7 

30 

2  1 

1 5 

19 

1 9 

29 

32 

29 

44 

28 

35 

54 

57 

32 

22 

27 

39 

2 1 

3 1 

40 

35 

47 

52 

4  1 

34  .8 

MINOEN 

MAX 

65 

66 

7S 

72 

45 

64 

74 

76 

41 

37 

45 

51 

57 

61 

51 

52 

57 

55 

66 

76 

73 

54 

60 

65 

S3 

61 

48 

48 

58 

56 

67 

59.0 

MI  N 

35 

46 

56 

30 

29 

32 

50 

40 

26 

1  6 

1 9 

22 

23 

29 

30 

35 

35 

35 

38 

58 

33 

27 

26 

33 

23 

25 

39 

40 

40 

43 

54 

34  .5 

PLAIN  DEAL ING 

MBX 

65 

61 

74 

72 

48 

66 

74 

70 

36 

39 

47 

52 

59 

62 

52 

50 

56 

57 

64 

78 

72 

56 

61 

66 

54 

62 

42 

46 

57 

54 

57 

58  .4 

M I N 

33 

47 

59 

27 

2S 

29 

47 

37 

22 

14 

14 

17 

20 

25 

26 

35 

24 

25 

40 

62 

31 

22 

23 

30 

20 

26 

3R 

38 

39 

42 

41 

31  .5 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STB 

MBX 

63 

66 

75 

73 

47 

63 

71 

71 

39 

39 

45 

55 

56 

63 

50 

51 

58 

56 

66 

75 

73 

55 

60 

65 

54 

62 

49 

46 

57 

55 

6S 

SB  .8 

M  I  N 

37 

47 

56 

30 

30 

33 

48 

35 

23 

19 

22 

22 

23 

31 

29 

37 

27 

30 

38 

60 

34 

25 

25 

37 

24 

26 

40 

38 

3B 

43 

50 

34.1 

SHREVEPORT  HSO  BP 

MBX 

67 

76 

76 

48 

66 

74 

71 

43 

37 

45 

53 

59 

62 

52 

46 

57 

56 

68 

77 

75 

54 

61 

67 

5B 

64 

49 

47 

56 

55 

59 

61 

59.4 

■          ■  • 

M  I  N 

47 

59 

33 

32 

31 

48 

43 

32 

24 

17 

22 

24 

31 

35 

31 

43 

31 

38 

63 

50 

29 

26 

32 

31 

25 

36 

4| 

40 

46 

55 

35 

36  .5 

NCR TM  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MBX 

63 

75 

77 

42 

64 

74 

78 

SS 

39 

47 

52 

58 

64 

52 

47 

64 

57 

67 

76 

75 

55 

61 

65 

55 

63 

53 

47 

60 

53 

60 

68 

60  .2 

M  I  N 

39 

43 

)  ? 

3 1 

29 

45 

53 

32 

24 

1  6 

23 

23 

30 

35 

31 

46 

32 

36 

62 

54 

30 

25 

29 

31 

2S 

30 

39 

38 

44 

52 

39 

35  .6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

51 

67 

75 

79 

35 

62 

74 

81 

45 

40 

45 

51 

59 

61 

SO 

55 

62 

55 

68 

75 

76 

54 

60 

65 

55 

63 

53 

47 

58 

53 

67 

59. 4 

M  1  N 

37 

44 

52 

3 1 

28 

30 

49 

4  4 

29 

1  7 

20 

2 1 

24 

30 

27 

35 

28 

32 

40 

63 

36 

25 

28 

35 

24 

26 

32 

36 

38 

45 

53 

34  .2 

HOMER  EXP  STATION 

MBX 

64 

65 

79 

72 

44 

63 

74 

77 

42 

38 

46 

50 

58 

ei 

50 

53 

57 

55 

66 

75 

73 

54 

61 

65 

53 

62 

47 

46 

57 

50 

66 

58.8 

M :  % 

37 

44 

SB 

28 

30 

34 

48 

41 

25 

1  7 

J  7 

2 1 

28 

31 

27 

36 

29 

32 

4  1 

64 

32 

24 

28 

31 

2 1 

22 

38 

37 

37 

41 

SO 

33.Q 

MONROE  EBB  BP 

MBX 

64 

76 

78 

43 

60 

73 

80 

74 

40 

43 

SO 

54 

62 

47 

49 

63 

57 

67 

75 

76 

55 

57 

61 

56 

59 

S3 

46 

57 

SO 

57 

70 

59.7 

M  I  N 

36 

46 

43 

3 1 

29 

45 

65 

32 

27 

23 

25 

25 

29 

30 

29 

47 

32 

34 

62 

55 

32 

27 

3 1 

35 

26 

30 

37 

36 

4  | 

SO 

47 

36  .7 

MONROE  NLU 

MB) 

52 

6G 

78 

47 

71 

77 

61 

47 

43 

49 

54 

59 

52 

60 

61 

52 

65 

71 

78 

54 

59 

63 

55 

60 

52 

57 

52 

65 

60.0 

MIN 

37 

SO 

32 

29 

30 

47 

36 

31 

21 

21 

23 

23 

25 

27 

27 

34 

35 

38 

64 

38 

26 

29 

31 

26 

26 

29 

25 

35 

46 

41 

32.7 

RUSTON-LB  TECH  UNIV 

MB  1 

58 

67 

78 

70 

40 

62 

74 

61 

44 

40 

45 

52 

59 

63 

51 

56 

63 

55 

68 

75 

77 

55 

60 

64 

55 

63 

53 

55 

58 

57 

69 

60.2 

H  I  N 

36 

45 

30 

28 

33 

52 

42 

29 

18 

21 

22 

29 

35 

29 

38 

32 

35 

41 

63 

36 

25 

30 

40 

23 

30 

38 

37 

43 

44 

55 

3S.3 

HINNFIELD  2  W 

MAX 

66 

74 

79 

47 

61 

72 

79 

7S 

41 

45 

51 

57 

6S 

52 

45 

68 

57 

69 

76 

78 

71 

59 

65 

59 

62 

59 

49 

61 

56 

59 

70 

62.2 

■           ■  ■ 

MIN 

37 

45 

46 

31 

26 

43 

64 

37 

30 

17 

21 

20 

27 

32 

28 

45 

29 

32 

61 

61 

39 

23 

27 

42 

23 

27 

40 

29 

47 

52 

57 

36.7 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

MAX 

63 

76 

78 

54 

61 

75 

82 

78 

48 

45 

52 

SB 

62 

55 

47 

58 

56 

77 

76 

74 

62 

58 

61 

54 

47 

59 

55 

57 

68 

61  .9 

M  I  N 

37 

5 1 

54 

7  \ 

30 

46 

61 

35 

29 

2 1 

23 

OS 

25 

35 

29 

44 

30 

34 

65 

36 

29 

45 

27 

3  j 

36 

34 

43 

4  h 

37-2 

EPPS  6  HNH 

MAX 

5S 

64 

76 

79 

39 

59 

75 

78 

52 

36 

42 

48 

55 

61 

45 

55 

61 

53 

64 

76 

78 

52 

58 

63 

55 

59 

55 

48 

59 

50 

62 

SB. 5 

MIN 

40 

40 

SO 

32 

30 

J7 

52 

44 

2B 

23 

2  g 

27 

31 

36 

30 

36 

33 

33 

42 

63 

38 

26 

34 

36 

27 

3  ] 

34 

32 

35 

46 

40 

35.9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

55 

64 

77 

80 

58 

76 

78 

46 

31 

42 

48 

54 

61 

47 

53 

60 

52 

64 

76 

76 

52 

58 

62 

54 

57 

58 

47 

58 

54 

65 

56.8 

M  I  N 

40 

46 

g  ] 

33 

29 

33 

52 

43 

26 

2 1 

22 

OS 

31 

35 

)0 

36 

36 

35 

42 

62 

39 

30 

32 

37 

28 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MBX 

54 

6B 

77 

82 

42 

59 

75 

62 

39 

42 

46 

56 

61 

51 

57 

66 

56 

66 

75 

77 

53 

58 

64 

54 

59 

61 

52 

61 

62 

67 

60.8 

MIN 

39 

47 

58 

36 

31 

36 

SB 

31 

23 

24 

25 

31 

37 

29 

36 

37 

33 

46 

66 

45 

29 

29 

35 

28 

29 

31 

33 

37 

40 

49 

37.2 

TBLLULBH 

MBX 

54 

67 

78 

82 

36 

59 

75 

b; 

SO 

37 

44 

48 

55 

60 

48 

55 

63 

55 

66 

78 

77 

56 

58 

64 

54 

59 

60 

60 

59 

64 

64 

60.2 

MIN 

40 

45 

51 

33 

28 

31 

49 

43 

29 

19 

22 

21 

26 

26 

25 

32 

35 

31 

39 

63 

39 

23 

26 

33 

24 

26 

28 

27 

31 

46 

33.4 

UINNSBORO 

MAX 

55 

66 

77 

82 

38 

61 

76 

80 

L6 

41 

45 

51 

S5 

63 

52 

57 

66 

S6 

66 

79 

78 

55 

59 

63 

58 

60 

62 

SO 

62 

58 

67 

61  .2 

■          ■  ■ 

MIN 

36 

41 

54 

34 

31 

32 

55 

55 

31 

20 

23 

23 

25 

30 

28 

37 

32 

34 

39 

65 

40 

27 

29 

38 

26 

30 

33 

30 

35 

47 

48 

35-7 

HEST  CENTRAL  04 

BSHLBNO  2  S 

MAX 

60 

S  • 

76 

78 

36 

B2 

74 

80 

43 

42 

SO 

56 

63 

SO 

63 

65 

SS 

70 

76 

76 

53 

58 

54 

S3 

54 

SS 

46 

56 

59 

66 

59.9 

M :  N 

38 

45 

58 

29 

25 

32 

50 

39 

26 

1 5 

1  8 

1  1 

2 1 

30 

0  7 

36 

32 

33 

40 

6  3 

34 

2 1 

2 1 

34 

20 

CONVERSE 

MBX 

64 

64 

76 

74 

44 

SS 

75 

77 

3  7 

38 

46 

S3 

58 

65 

0  3 

55 

67 

57 

68 

77 

55 

60 

60 

55 

62 

65 

SO 

59 

55 

b  i 

59.9 

MIN 

43 

47 

56 

30 

30 

32 

50 

35 

4 

1 6 

1  7 

2 1 

35 

30 

40 

31 

31 

48 

55 

34.0 

LEESVILLE 

MAX 

64 

69 

78 

43 

6  7 

75 

ei 

4: 

43 

48 

SS 

60 

65 

52 

58 

74 

60 

70 

>6 

80 

57 

61 

SO 

66 

59 

51 

52 

66 

58 

68 

62.6 

m  :  n 

39 

46 

6? 

33 

26 

3  1 

57 

4  J 

29 

1 9 

24 

2  2 

24 

40 

35 

44 

37 

(4 

'" 

36 

' 

37.0 

MANY 

MBX 

62 

68 

78 

42 

65 

75 

80 

43 

40 

46 

49 

59 

6E 

S  1 

60 

70 

56 

69 

77 

77 

56 

66 

60 

67 

65 

SO 

51 

63 

56 

67 

b!  .4 

M :  >, 

42 

45 

31 

26 

a 

42 

36 

25 

17 

21 

00 

25 

34 

3  1 

41 

33 

33 

40 

63 

38 

23 

28 

22 

28 

32 

31 

37 

48 

S  1 

33.5 

NATCHITOCHES 

55 

68 

76 

82 

6B 

72 

80 

41 

39 

45 

5  3 

57 

65 

S7 

55 

69 

57 

71 

77 

77 

58 

62 

69 

58 

65 

60 

62 

63 

56 

66 

62.7 

MIN 

41 

43 

SO 

32 

29 

32 

S2 

41 

0  7 

22 

25 

OS 

27 

38 

33 

40 

33 

37 

38 

63 

40 

27 

30 

33 

28 

30 

39 

34 

34 

39 

54 

36.0 

ROSEPINE  EXP  STATION 

MAX 

65 

59 

7  8 

79 

41 

67 

74 

81 

4  3 

42 

48 

04 

59 

62 

52 

57 

75 

59 

79 

BO 

60 

57 

62 

58 

62 

66 

55 

65 

SB 

6  7 

62.6 

*          •  ■ 

MIN 

40 

45 

59 

32 

28 

33 

55 

41 

3  0 

19 

25 

23 

25 

41 

40 

45 

39 

35 

43 

2S 

30 

25 

31 

25 

30 

39 

36 

39 

SO 

5  ' 

36.2 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MBX 

54 

70 

79 

82 

46 

6  1 

75 

81 

48 

44 

47 

S3 

57 

63 

52 

70 

73 

58 

70 

78 

7  0 

57 

63 

S8 

61 

62 

67 

54 

64 

59 

67 

63.0 

M  1  N 

39 

44 

5G 

34 

3] 

32 

50 

46 

]  j 

39 

3  7 

43 

38 

35 

28 

3' 

38 

28 

39 

36 

39 

50 

SS 

38.5 

BELAH  FIRE  TONER 

MAX 

S3 

73 

78 

80 

58 

63 

75 

80 

4B 

45 

48 

54 

59 

65 

04 

68 

71 

58 

69 

79 

79 

56 

60 

63 

60 

63 

67 

52 

63 

58 

58 

63.5 

m  :  N 

38 

49 

bS 

33 

30 

a  a 

56 

48 

34 

20 

25 

25 

31 

38 

11 

38 

36 

34 

48 

69 

41 

28 

31 

4  i 

27 

29 

39 

31 

40 

48 

6  8 

38  .9 

BOYCE  3  HNH 

70 

n 

42 

63 

72 

79 

73 

51 

47 

53 

57 

61 

52 

56 

73 

58 

70 

76 

79 

59 

57 

63 

59 

63 

66 

52 

61 

65 

62 

71 

63.4 

M ;  N 

38 

52 

39 

33 

29 

41 

65 

34 

28 

2. 

28 

.  ' 

35 

39 

)  1 

49 

39 

3B 

60 

57 

37 

30 

34 

40 

30 

35 

39 

35 

48 

52 

43 

39.2 

BUNK  IE 

M„  , 

57 

70 

78 

81 

40 

52 

75 

82 

75 

45 

45 

53 

59 

60 

S3 

58 

72 

58 

70 

80 

81 

57 

60 

64 

S7 

62 

66 

52 

64 

59 

70 

63.4 

MIN 

39 

44 

59 

37 

31 

32 

4  1 

73 

12 

23 

25 

26 

27 

40 

to 

46 

39 

i  6 

39 

65 

44 

30 

3  0 

3  7 

30 

33 

35 

33 

34 

44 

54 

38.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRV   OK  MONTH 

cx 

QE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1] 

12 

13 

14 

lb 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2  1 

28 

29 

30 

31 

a 

GRAND  COTEAu 

MAX 

72 
33 

78 

S3 

81 

73 

76 
19 

6! 

30 

74 
41 

81 

6H 

76 
46 

47 

33 

45 

23 

52 
31 

6  ' 
26 

62 
34 

S6 

40 

SS 
45 

66 

S3 

63 

41 

70 
36 

79 
61 

79 
66 

73 
46 

59 
31 

6  t 

3S 

6! 

37 

60 
30 

67 
32 

SB 

<  4 

64 

36 

■ 

45 

70 
4 

75 

6  6 

65  -8 
43-0 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

5  1 
36 

70 

39 

78 

57 

BO 

35 

37 
27 

63 
29 

74 

S3 

81 
48 

49 

30 

42 

18 

46 

24 

S3 

21 

.9 

21 

62 
3  9 

6  2 
33 

S7 
4  1 

73 
37 

S7 
33 

70 
36 

79 

6  6 

80 
41 

56 

25 

50 
25 

63 
33 

59 
25 

62 
28 

.  6 

52 
30 

63 
30 

55 
47 

'.J 

54 

62  .0 
3S.1 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

50 

4 

6  9 
4  i 

78 

SO 

». 
io 

' 

30 

70 
31 

75 

48 

82 

70 

72 
33 

42 

24 

44 

25 

SI 

27 

66 
26 

6  2 

32 

52 
35 

57 
40 

71 
38 

57 
38 

69 
41 

79 
>  t. 

79 
43 

S6 
31 

S9 
31 

63 
34 

58 
30 

61 
32 

36 

S3 

34 

)6 

56 

SO 

0  6 

62  .S 
38.3 

LSU  DEAN  LEE  EXP  Sin 

NH . 

56 
;8 

70 
42 

77 
59 

82 
35 

40 

28 

63 
31 

74 
49 

81 
47 

48 

32 

42 

.'  1 

46 

28 

52 

.  6 

57 
31 

60 
39 

51 
36 

S7 
43 

71 
32 

57 
35 

70 
42 

B 

- 

42 

56 
29 

59 
34 

• 

33 

58 
28 

61 
31 

61 
35 

S3 
33 

63 
38 

S7 
37 

SS 

61.8 
37.4 

mamou  *  s 

"«  ■ 

71 
44 

16 
56 

80 
73 

76 
37 

62 
3! 

73 
SS 

82 

.  6 

74 
42 

47 

32 

46 

25 

54 

31 

S8 
28 

60 
38 

S9 

4S 

55 
47 

70 
SS 

70 
43 

6H 
40 

77 
62 

77 
'  1 

75 
49 

60 
33 

62 
<  i 

-  : 

65 

62 
37 

37 

63 
45 

65 
36 

62 
49 

6  1 
57 

7S 
G  ) 

66  >2 
45.9 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

71 
4  . 

69 
51 

73 
56 

ei 

42 

43 

29 

61 
35 

74 

53 

83 
71 

73 
34 

4? 

2  3 

45 

28 

52 
24 

62 
25 

62 
18 

54 
41 

62 
45 

6  | 

42 

6  9 
44 

73 
49 

ig 

" 

41 

S7 
29 

'  9 
12 

6  3 
■H 

60 
28 

59 
30 

'  1 

30 

55 
36 

6  7 
38 

6  3 
39 

•  6 
48 

63-3 
39-8 

NEH  ROADS  S  ESE 

MAX 
MIN 

60 
' 

6  J 
45 

76 
60 

8  . 
> 

46 

3: 

58 

35 

74 

SS 

85 

7  2 

82 
34 

41 

27 

46 
.  6 

54 

26 

69 

32 

64 

3E 

'  4 

19 

58 
47 

OS 
42 

■  H 

38 

72 
41 

79 

HO 
46 

S9 
30 

'  3 
34 

6  | 
41 

SB 

29 

57 
33 

G  ' 

40 

SS 
36 

6  : 
ig 

0  9 
50 

70 
55 

63.7 
41  .0 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

5  9 

ig 

70 

I  3 

79 
57 

42 

44 

20 

61 
31 

74 
54 

84 

•  i 

76 
33 

42 

2  2 

44 

23 

SI 

2S 

6 

25 

63 
>" 

6  3 
34 

58 
45 

■  K 
43 

60 
38 

71 
3B 

79 
62 

H 

4> 

56 
28 

68 

3  0 

6  7 

39 

SB 
28 

58 
28 

6> 

28 

S4 

36 

6  0. 
16 

56 
SI 

67 

0.6 

63.2 
38.4 

DLL A  3  SSM 

-..  i 

5  7 
31 

'  H 

37 

56 

6  1 

33 

36 

27 

62 
29 

75 
46 

BQ 

49 

49 

31 

4  1 

18 

3 

52 
21 

9 

21 

64 

52 
.  6 

56 
37 

6  6 

33 

55 

32 

69 
33 

79 

6  4 

80 

4 

55 
23 

' 

24 

6  i 

0  1 

56 
24 

63 
28 

6  7 

31 

46 

30 

6  3 
12 

56 

46 

66 

54 

61  .0 
33.4 

HOOCUORIH  2  SE 

49 

4 

70 
43 

77 
63 

35 

10 

64 

33 

74 

6"' 

8 
4 

47 

31 

48 

21 

45 

22 

S3 

2  0 

66 

2  2 

58 

4 

SI 
36 

56 
43 

73 
•9 

57 
36 

70 
39 

9 
6  ' 

9 
43 

S2 
29 

31 

70 

37 

60 
28 

60 
31 

f  5 
34 

S3 
34 

62 
30 

0  6 
49 

10 
54 

62- S 
37.4 

EAST  CENTRAL  06 

0(1 1  TE 

39 

70 
40 

77 
52 

B2 

51 

si 

30 

61 
36 

'6 
SO 

82 
73 

78 

33 

•9 

48 

.  6 

54 

25 

60 
25 

67 
33 

55 
36 

58 
42 

74 
42 

6  0 

32 

71 
33 

rg 

6  2 

80 
SI 

61 
30 

62 
15 

61 
37 

63 
29 

60 
29 

i  ! 
37 

S6 
35 

6  7 

37 

61 
48 

69 
'  9 

39.1 

BATON  ROUGE  MSO  AP 

69 

40 

'6 
52 

81 
56 

6  6 
36 

57 
31 

74 
41 

Hi 

67 

77 

40 

28 

44 

23 

SI 
30 

56 
26 

62 
30 

52 
38 

55 

19 

69 
SI 

5  I 
37 

69 
3  1 

78 
61 

79 

6  • 

68 
39 

58 
30 

-7 
32 

6  6 

42 

S6 
28 

64 

30 

4 

40 

60 
34 

50 

70 
50 

76 

•  4 

63  .5 
40.8 

BOGALUSA 

MAX 
" '.  s 

60 
40 

7  0 

41 

77 
48 

«: 
E  i 

54 

32 

61 

33 

7  6 
4  6 

82 
74 

81 

35 

37 
24 

4' 

25 

SI 
2S 

60 

25 

65 
3  2 

55 
32 

60 
38 

75 
42 

59 

31 

71 
33 

77 
6  1 

80 

4- 

57 
31 

67 

31 

29 

6  6 

10 

53 
31 

6 ; 
32 

6  7 
48 

70 
56 

38.1 

CL INTON  S  SE 

MAX 

-  ; 

59 
39 

88 
4S 

76 
56 

30 
45 

46 

29 

60 
32 

74 

S3 

82 
72 

76 
32 

39 

-"3 

45 
.'6 

52 
25 

1 

.  i 

6  9 

36 

54 

35 

S9 
44 

'■6 
42 

SB 
34 

69 
39 

78 

6: 

18 

47 

SB 
29 

60 
31 

•  : 

40 

S9 
28 

59 
29 

65 
3  6 

53 
32 

6 
3  6 

0  9 

<o 

68 

4 

39.0 

COVINGTON  4  NNH 

- ;  ■< 

68 
37 

75 
44 

82 
68 

77 

44 

60 
30 

74 

38 

82 

6  ' 

79 
72 

76 
34 

47 

23 

53 
28 

S8 

23 

,  fl 

55 
39 

S7 
12 

73 
44 

6  1 
43 

oo 

in 

7S 
54 

"■• 
•  4 

12 

4  | 

60 
28 

6  1 
31 

6  6 
04 

SB 
28 

63 
7H 

S4 

79 

60 
32 

• 

41 

70 
51 

70 
6-' 

4?. 3 

F  RANKL I N  T  ON  3  SH 

HO  , 

- :  ■. 

38 

'6 
45 

81 
60 

6 

jg 

58 
31 

73 
36 

6  6 

67 

6 

41 

41 

27 

46 

23 

S3 
2  9 

57 
25 

6  6 
29 

5"' 

33 

57 
32 

75 

52 

OH 

33 

6  9 
31 

78 

56 

h: 
59 

73 

II 

6  5 

19 

56 
29 

63 
29 

57 
34 

SB 
30 

•i9 
47 

66 

49 

70 
66 

39.5 

HAHMONO  3  NM 

»„, 

MIN 

5t 
39 

'■6 
45 

74 

63 

79 
'■ 

49 

31 

58 

37 

73 
56 

79 
70 

78 
34 

40 

23 

44 

2  9 

SO 
23 

55 
2  9 

to- 
SS 

53 
34 

61 

50 

70 
41 

51 
31 

68 
4S 

74 
•  4 

77 
49 

57 
29 

4 

>: 

6  0 
50 

61 
39 

S3 
29 

•  : 

4 

S4 

32 

57 
38 

60 
50 

E  9 
'-9 

61  .4 
41  .1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 
MIN 

!  9 

4  1 

6  6 
47 

76 
62 

B 1 1 

4F. 

1  6 

31 

58 
36 

75 
S7 

81 

72 

80 
35 

4  1 

27 

4  ' 

31 

52 
2S 

6  6 

31 

6  i 
42 

53 
42 

6  1 
48 

70 
43 

5  H 
33 

70 
47 

76 

67 

'H 
4  | 

SB 
29 

62 
33 

6  1 
44 

6  1 
30 

SB 

30 

66 
45 

55 
36 

6  1 
4  0 

56 

57 

70 
6.. 

63.2 
42.2 

SLIOELL  HSO  RFC 

>          •  ■ 

MAX 
h  ;  •, 

61 

4  1 

69 
42 

75 
49 

6: 

57 

57 
32 

60 
33 

74 

4  ■ 

6 

72 

81 
36 

41 

25 

46 

26 

62 
25 

76 

63 
33 

6  6 
36 

60 
43 

74 
46 

6  9 

33 

70 
34 

75 
62 

ig 
50 

61 
31 

60 
31 

63 

44 

65 
32 

59 
30 

64 

31 

SS 
34 

61 
34 

57 
4  , 

70 
6  7 

64.0 
39.3 

SOUTHWEST  07 

CROHLEr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 

44 

72 

48 

79 
63 

81 

.6 

42 

32 

62 
39 

73 
5  7 

81 

72 

77 
33 

44 

25 

46 

.  9 

S3 
27 

59 
31 

6  6 
41 

52 
42 

62 
47 

0  9 
4 

58 
38 

70 

44 

- 

55 

79 
46 

59 
31 

60 
31 

63 

61 
31 

6; 
16 

6  1 
42 

S7 
36 

6! 
39 

66 

52 

70 
36 

41  .8 

DE  OUINCT  4  N 

MAX 
MIN 

66 
42 

74 
42 

80 
63 

■< 

33 

46 

>'! 

67 
37 

75 
56 

-: 

4S 

4S 

26 

42 

24 

49 

SS 
24 

60 

29 

63 
41 

64 
41 

59 
46 

77 
41 

61 

37 

73 
43 

7  9 

69 

79 
44 

62 
36 

)g 

67 
44 

60 
29 

64 

38 

TO 

4, 

S6 
37 

6 
4 

6  9 
50 

68 

59 

40. S 

OE  RIOOER 

MAX 
MIN 

66 
42 

71 
47 

79 
62 

■'9 
33 

45 

30 

67 
34 

76 
>6 

J 
4 

44 

29 

42 

21 

•  1 

27 

S4 

25 

6  0 
2H 

62 
42 

52 
43 

SB 
45 

7  6 
4 

6  0 
37 

69 
42 

'9 
6  1 

'9 
43 

57 
29 

50 
31 

62 

44 

59 
28 

64 

33 

6  | 
4  0'. 

54 

35 

6  6 

18 

59 
50 

'  • 

6  9 

39.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

5  9 
■i 

72 
43 

80 
63 

ft! 

34 

42 

30 

65 
36 

16 

6  6 

32 
49 

66 
37 

21 

50 
31 

59 
24 

60 
29 

61 

4r 

61 
40 

64 
42 

6  6 

38 

34 

69 
45 

1 1 

6  6 

79 
43 

30 

33 

36 

70 
36 

68 
38 

67 

4 

67 
34 

►6 

IS 

OH 

50 

64 
48 

39.4 

HACKBERRr  8  SSN 

MAX 
MIN 

62 

60 

67 
48 

75 
56 

77 
38 

50 
36 

66 
57 

71 
6  6 

79 
54 

54 

31 

44 

2  8 

44 

34 

S3 
34 

S4 
4 

6  3 
4 

S3 
4S 

6B 
45 

68 

46 

5  7 
43 

63 
51 

75 
62 

76 
48 

S9 
37 

59 
45 

61 

S2 

60 
42 

61 
36 

66 
46 

57 
41 

1 

43 

62 
53 

70 
59 

45.3 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

66 
44 

6  _t 

44 

80 
60 

78 
i 

42 
34 

61 
42 

73 
6  0 

82 
7  2 

75 
35 

42 

25 

42 

IS 

60 
10 

52 
3  6 

64 

42 

51 
41 

59 
45 

74 
42 

56 

3  9 

70 

6  | 

78 
45 

55 
31 

55 
18 

65 
45 

58 

32 

59 
36 

64 

40 

54 

38 

G 

38 

64 

4 

70 
57 

42.9 

LAKE    ARTHUR    10  SH 

MAX 
MIN 

■  4 
l- 

1  g 

49 

77 
60 

78 
39 

43 

35 

64 
41 

72 
57 

79 
70 

73 
33 

44 

27 

45 
:4 

51 
31 

55 
31 

6  2 
43 

52 
43 

58 
48 

68 

45 

! 

44 

65 
46 

74 

61 

75 
47 

59 
36 

6  0 
4 

62 
48 

61 
37 

60 
42 

67 

39 

39 

6  5 
S3 

E  B 

09 

44.2 

LAKE   CHARLES  HSO  AP 

MAX 
MIN 

74 
44 

6". 

57 

79 

44 

44 

34 

66 
33 

72 
SO 

9. 

70 

74 

16 

4S 
28 

4> 
.  4 

54 

31 

66 
28 

66 
38 

52 
42 

57 
45 

72 
54 

59 
41 

70 
4 

77 
62 

77 
66 

66 
37 

S9 
31 

6) 

39 

61 
38 

61 
31 

68 
38 

56 
41 

63 
36 

6  3 

50 

66 
SB 

74 

SI 

42. S 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

MAX 
MIN 

60 
41 

72 
50 

78 
66 

6  . 

36 

S7 
29 

64 
40 

76 
57 

HO 

50 

52 
31 

46 

22 

48 

.  l 

54 
24 

S7 
33 

60 
41 

53 

1  4 

59 
45 

71 
42 

60 
35 

69 
49 

79 

6  1 

80 
43 

60 
28 

60 

34 

63 
47 

61 
28 

62 
32 

6  8 

43 

55 
35 

•  4 

4  1 

61 
62 

6" 

5  7 

63.8 
41  .0 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 
MIN 

6  6 

ie 

71 

52 

80 
66 

B 

5  I 
35 

66 
37 

7? 
56 

6  1 
69 

80 

32 

45 

2H 

4 

IS 

52 
32 

6H 

33 

37 

42 

55 

6  2 

49 

59 
35 

6  1 

16 

6  3 
52 

6 1 
35 

6 1 
41 

>,6 

46 

57 
37 

67 

4- 

7  1 

63 

65  .8 
44.6 

VERH I L I  ON  LOCK 
. 

MAX 
MIN 

62 
44 

1 

76 
63 

IS 
42 

4  J 

32 

59 
34 

72 
56 

rg 

65 

78 
34 

44 

26 

46 

26 

S3 
28 

57 

29 

66 

34 

SS 
39 

60 
47 

71 
46 

59 
37 

67 
40 

78 

5  2 

78 
48 

58 

35 

58 
37 

64 

41 

61 
34 

56 
36 

67 

4 

67 
37 

6'' 
19 

•  4 

55 

71 
66 

64.0 
41  .5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

»  :  n 

60 
43 

70 
47 

76 
61 

80 
49 

SI 
31 

59 
33 

74 

52 

g 

70 

77 
35 

41 

27 

46 

2  9 

52 
27 

52 
31 

64 

38 

54 

43 

59 
48 

72 

44 

SB 

35 

71 
41 

76 
62 

79 
49 

59 
34 

60 
36 

6: 

45 

63 
34 

S7 
33 

6  5 

38 

51 
31 

60 

.6 

57 

50 

•7 

4 

63-1 
4  1  .5 

FRANKL IN  3  NH 

"Ml 

- ;  s 

75 
<• 

Hr 

4 

80 

59 

59 
38 

E  : 
32 

76 
46 

82 

71 

BO 

4  1 

45 

33 

47 

27 

S4 
34 

S7 

30 

66 
34 

56 
42 

60 
45 

75 
S7 

4 

72 
38 

75 
62 

7S 
6  2 

69 
41 

60 
33 

64 

37 

63 
43 

61 
34 

62 
37 

57 

4. 

62 
39 

66 
51 

75 
66 

77 
66 

66.1 
44.3 

JEANERETTE  EXP  StA 

MIN 

6 : 
44 

71 
45 

79 
S9 

79 

4  7 

48 

31 

60 

32 

75 
SS 

SEE 

79 
36 

REF 

42     47  S3 
27    27  28 

ERENCE  NOTES 

57    65  54 
28    34  43 

F0LL0H1NG  ! 

61     72  59 
47    46  37 

TAT  I  ON  INDEX 

72 
40 

76 
65 

77 
SI 

59 
33 

6  1 

33 

67 
46 

61 

33 

60 
36 

66 
4 

56 
39 

SS 
39 

6  3 
S3 

75 

55 

64.3 
42.0 
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DRILY  TEMPERATURES 


I.  On  I  SIBNB 

(DECEMBER  1918 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

K 

cx 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LSFBTEIIE    FOB  BP 

■>l 

79 

BO 

51 

60 

75 

81 

78 

42 

46 

52 

58 

66 

53 

59 

68 

59 

71 

81 

79 

71 

58 

65 

62 

61 

67 

59 

64 

65 

74 

74 

65 

■  S 

M1N 

42 

57 

51 

36 

33 

48 

74 

40 

31 

27 

35 

30 

36 

42 

47 

54 

41 

38 

61 

67 

38 

34 

36 

44 

34 

36 

42 

39 

52 

56 

69 

44 

.2 

MORGAN  C 1 

max 

63 

73 

HO 

80 

54 

60 

76 

80 

80 

43 

46 

52 

57 

63 

63 

62 

71 

59 

73 

77 

77 

61 

62 

65 

64 

61 

75 

55 

61 

66 

76 

6S 

•  6 

M  I N 

4  1 

47 

62 

51 

33 

34 

55 

71 

34 

29 

32 

35 

35 

40 

44 

46 

47 

38 

43 

62 

40 

39 

33 

42 

4  1 

38 

42 

41 

41 

53 

56 

4  3 

■4 

NEW  1BERIB  5  NH 

MAX 

61 

72 

79 

48 

50 

76 

BO 

80 

44 

57 

54 

57 

64 

65 

68 

72 

59 

72 

79 

79 

59 

60 

64 

64 

62 

66 

56 

63 

65 

74 

65 

•  8 

■ 

M  I N 

43 

47 

!  :• 

48 

32 

33 

56 

70 

31 

28 

31 

28 

29 

35 

33 

48 

46 

36 

36 

67 

50 

32 

35 

42 

32 

32 

43 

39 

39 

S3 

57 

4  1 

•  6 

50UIMEBSI  09 

BOOTHVILLE  HSO 

MAX 

66 

78 

at 

75 

6. 

73 

79 

80 

75 

46 

50 

S3 

61 

SS 

61 

76 

61 

69 

75 

77 

70 

57 

66 

67 

55 

59 

55 

57 

65 

75 

72 

66 

.1 

M  1  N 

51 

55 

72 

45 

44 

5? 

72 

73 

36 

35 

39 

43 

42 

45 

48 

52 

49 

47 

55 

59 

51 

48 

50 

46 

42 

43 

51 

49 

52 

55 

63 

50 

•  5 

OEL IB-BRETON  HL  REFF 

max 

68 

71 

78 

77 

7S 

61 

74 

76 

47 

51 

57 

62 

58 

65 

73 

58 

70 

67 

67 

60 

60 

68 

63 

56 

55 

61 

63 

67 

74 

64 

.9 

MIN 

56 

58 

6  7 

70 

45 

45 

61 

45 

36 

38 

45 

48 

SO 

52 

52 

48 

50 

52 

55 

48 

48 

51 

46 

45 

44 

47 

52 

56 

58 

50 

•  6 

DONBL  DSON  V  1 L  L  E 

MBX 

59 

76 

82 

52 

6: 

75 

84 

6  - 

40 

48 

54 

56 

64 

57 

57 

71 

58 

72 

75 

79 

60 

60 

61 

SS 

57 

60 

59 

64 

55 

76 

63 

■  S 

MIN 

46 

46 

52 

33 

34 

56 

75 

36 

28 

29 

33 

34 

41 

44 

47 

45 

40 

4  1 

66 

SI 

33 

33 

34 

35 

34 

35 

36 

52 

51 

42 

■  1 

CALL IBNO 

MBX 

64 

68 

7S 

81 

61 

63 

75 

82 

81 

58 

45 

50 

54 

63 

57 

62 

78 

58 

77 

77 

77 

62 

59 

62 

66 

56 

63 

55 

60 

65 

76 

65 

.6 

49 

S3 

63 

60 

36 

ie 

62 

74 

39 

31 

32 

31 

36 

46 

46 

49 

49 

39 

45 

64 

59 

39 

41 

52 

36 

39 

45 

40 

48 

54 

58 

46 

.9 

HOUf  fl 

MAX 

66 

71 

16 

81 

64 

62 

76 

81 

81 

45 

53 

51 

66 

57 

62 

77 

61 

72 

78 

78 

69 

62 

64 

67 

60 

64 

54 

61 

64 

7S 

66 

.7 

MIN 

47 

50 

62 

56 

35 

37 

58 

38 

29 

29 

30 

33 

42 

46 

49 

48 

37 

48 

64 

57 

39 

42 

50 

34 

35 

46 

39 

41 

55 

57 

44 

NEW  ORLEANS  HSMO  BP 

MAX 

69 

78 

84 

77 

60 

76 

82 

82 

51 

45 

49 

65 

63 

S3 

62 

77 

59 

71 

77 

80 

71 

58 

62 

66 

54 

61 

55 

59 

59 

76 

74 

66 

.0 

MIN 

44 

52 

75 

42 

34 

43 

73 

51 

35 

32 

34 

34 

32 

44 

43 

56 

35 

34 

61 

61 

42 

38 

37 

50 

38 

32 

46 

4  1 

S3 

54 

68 

45 

"7 

N  0  B060N  HSFO  C 1 

MAX 

71 

78 

82 

77 

6: 

75 

62 

83 

55 

46 

52 

58 

65 

57 

63 

76 

61 

72 

78 

79 

70 

62 

63 

67 

59 

63 

56 

60 

60 

76 

75 

67 

.2 

MIN 

48 

54 

74 

44 

38 

49 

70 

55 

36 

31 

38 

39 

39 

47 

48 

58 

43 

4  1 

61 

65 

47 

4  1 

43 

SO 

42 

41 

46 

40 

53 

56 

68 

48 

•  5 

PBRBOIS  7  S 

nn  ■ 

69 

76 

8! 

78 

60 

74 

81 

80 

77 

45 

51 

56 

66 

57 

61 

76 

73 

72 

77 

78 

78 

61 

60 

65 

61 

63 

60 

60 

62 

75 

75 

68 

.0 

46 

23 

69 

45 

34 

48 

67 

72 

36 

28 

31 

28 

33 

44 

45 

54 

47 

35 

56 

57 

SS 

34 

4  1 

55 

33 

34 

42 

36 

47 

S3 

65 

44 

.9 

PIAOUEMINES  EXP  STB 

MAX 

66 

76 

81 

80 

67 

72 

80 

81 

80 

59 

54 

54 

64 

63 

6  0 

78 

77 

70 

76 

78 

75 

58 

64 

64 

62 

62 

61 

56 

62 

72 

72 

68 

.5 

MIN 

56 

74 

46 

50 

54 

72 

76 

38 

39 

50 

50 

54 

49 

64 

46 

48 

48 

44 

44 

42 

46 

54 

56 

66 

52 

.8 

RESERVE 

MAX 

61 

72 

B2 

82 

56 

61 

77 

B2 

7  6 

45 

45 

51 

56 

64 

52 

72 

76 

73 

64 

62 

53 

57 

64 

5 

MIN 

44 

50 

53 

51 

32 

35 

57 

70 

<6 

30 

27 

27 

30 

36 

40 

49 

3S 

37 

61 

52 

32 

36 

39 

40 

4  1 

■  6 

SRIN1  BERNBRO 

MP  1 

67 

75 

83 

78 

66 

73 

81 

63 

77 

44 

49 

57 

63 

59 

59 

77 

78 

78 

80 

81 

77 

58 

62 

65 

60 

61 

S7 

56 

60 

74 

70 

68 

0 

-  :  ■. 

45 

50 

69 

45 

36 

44 

66 

73 

18 

28 

32 

34 

32 

55 

56 

5  1 

37 

39 

59 

39 

37 

45 

42 

60 

52 

48 

46 

.3 

TMIBOOAUX 

MAX 

66 

73 

6  0 

83 

.6 

■:  S 

76 

82 

81 

42 

47 

54 

58 

67 

57 

60 

77 

60 

75 

77 

79 

62 

64 

64 

67 

61 

69 

55 

76 

62 

76 

66 

7 

MIN 

45 

45 

60 

55 

36 

36 

57 

74 

37 

28 

28 

29 

31 

37 

43 

48 

46 

37 

4  1 

65 

57 

35 

35 

50 

34 

37 

30 

39 

38 

53 

56 

43 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOILOHINO  STB! I  ON  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OECEHBER  1918 


cniMOUN  Exp  stbi ion 


CROHLE*  EXP  5TBU0N 


LSU  OEBN  LEE  EXP  STB 


RED  RIV  vBLLEt  EXP  Stfl 


SAINT  JOSEPH  EXP  STB 


OBT   OF  MONTH 


9       9      10      II      I?      13      14      15      16      n      19      19     20     ?l      22     2}     2'      ?i     ?6     2^     2t     29      10  )l 


39 


55.3 
49. S 


S7.7 
51  .5 


SI  .9 
41  -I 


61  -2 
49.4 


55.0 
48. S 


S3.S 
43.4 


56. S 
47.0 


S4  .S 
44  .  I 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

STRTION 

=  x  o 

1 

2 

3 

4 

S 

b 

7 

8 

9 

10 

11 

1  Z 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

i  9 

20 

?  1 

22 

23 

?i 

25 

26 

27 

?e 

29 

30 

31 

• 

NORTHWEST  01 

REO  RIV  VBLLEr  E MP  STA 

EVAP 

.07 

.03 

.05 

■  0; 

.06 

.0  1 

" 

- 

■  06 

.05 

.02 

.OS 

.05 

.0' 

■  1 

- 

- 

.06 

.o: 

.01 

.0! 

-Of 

.or 

- 

H  1  NC 

4! 

1 1 

1  2  1 

61 

7f 

(30 

69 

IE 

15 

36 

2C 

3 

10 

30 

1528 

NORTH  CENTRAL  02 

cblhoun  e xp  stotion 

EVAP 

.01 

•  02 

.00 

- 

■  OC 

.08 

.06 

.14 

.12 

.  IC 

.05 

-  OC 

.  OJ 

,oe 

.03 

.07 

.11 

■  i ' 

■  Or 

.0' 

.  i 

■0 

-Of 

■  0~ 

.1C 

.or 

- 

1  .918 

H  I  NC 

2 

1 S 

ft 

1 2 

37 

6 1 

BE 

9! 

46 

6 

1  3 

It 

3C 

9 

13 

36 

is 

5 1 

7C 

3 

1  5 

sc 

1118 

NORTHEAST  03 

SAINT  JOSEPH  E HP  STA 

EVAP 

■  04 

.06 

.12 

.05 

.06 

.10 

.08 

.  1  1 

.05 

.0! 

.05 

.1C 

.  0 

.06 

■  05 

.06 

.  1 

.12 

■  11 

Hi  NO 

14 

24 

131 

131 

23 

66 

1  0  ft 

1  1 7 

38 

18 

0 

1 

3 

a 

!  3 

14C 

in 

17 

3 

45 

76 

20 

1 II 

7 

14 

2F 

hr 

1720 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

E  VAP 

.00 

.  10 

.04 

.24 

.07 

.  00 

.  1  ! 

■  1  t 

.  2  3 

■  02 

.04 

.  05 

.  1  3 

.10 

- 

.07 

.03 

.  12 

.07 

.  06 

.  1 1 

.2: 

.  0  3 

1  6 

.  1  3 

.  0 

•  21 

.  0^ 

.  0 

2  .868 

NINO 

27 

36 

77 

1  50 

63 

32 

e  I 

ft 

51 

93 

34 

25 

18 

61 

25 

31 

74 

3= 

3 '3 

;  2  « 

155 

44 

17 

46 

12 

lb 

5S 

74 

bt 

1 1 

5 

1858 

MAX 

60 

72 

73 

77 

51 

57 

63 

79 

11 

58 

52 

55 

58 

59 

51 

55 

63 

6 

bt 

74 

77 

65 

62 

5S 

63 

6; 
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02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

80 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

85 

80 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

80 

H 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8  A 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

35 

93 

17 

185 

80 

8A 

C  H 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

8A 

c  on  3 

O  JU  3 

02 

rii mru i  tq 

UUHLM 1 1 H 

9 

32 

31 

92 

U  J 

7e 

MIO 

MID 

H 

6314 

02 

0UACH I TA 

9 

32 

32 

92 

04 

70 

8A 

8A 

c 

6364 

01 

CA000 

1  1 

32 

42 

93 

58 

200 

8A 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

6582 

04 

NATCHI T0CHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

1  30 

8A 

8A 

C  H 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

R 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MIO 

MID 

C  HJ 

R 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

55 

90 

08 

6 

MID 

M  I  D 

H 

F 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

12M 

R 

6668 

09 

UKL  t  HNo 

6 

30 

04 

89 

58 

0 

12M 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

1  2M 

6670 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

5 

1  2M 

F 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

1  2M 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

12M 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

12M 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

100 

70 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

51 

91 

26 

1  10 

8A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

70 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

4  7 

65 

9A 

IP 

H 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

91 

40 

70 

8A 

80 

c 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

6995 

05 

ST  LANORY 

2 

30 

29 

92 

04 

60 

70 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

5 

4P 

4P 

H 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

80 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

1  P 

7344 

0  1 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

80 

H 

7366 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

19 

91 

14 

20 

70 

7368 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

7  4  4  8 

05 

W   oH 1  UN  KUUU 

8 

30 

27 

9 1 

1  3 

15 

8R 

7738 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

80 

80 

CG 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

80 

C 

7950 

0 1 

CADOO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

70 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

8A 

8065 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

c 

8067 

02 

L  INCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

1  4 

78 

8A 

80 

80 

GH 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

1 0 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

8436 

01 

CA000 

1  1 

32 

31 

93 

45 

180 

80 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C  HJ 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

80 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

93 

08 

290 

80 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

80 

C  H 

t 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

250 

80 

c 

i 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

30 

IP 

H 

8785 

02 

OUACH I T A 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

70 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

8A 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

8A 

80 

H 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

49 

20 

8A 

80 

9319 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

47 

92 

12 

1  4 

8A 

80 

H 

STATION 


OBSERVER 


L0GONSP0RT   4  ENE 
LONGVILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STO 
LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 
MOMOU  4  S 
MANSFIELD  3  WSW 
MANY 
MAR  ION 
MORKSV  I  LLE 
MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 
MERMENTAU 
M1NDEN 
MITTIE  2  SE 
MONROE  FAA  AP 
MONROE  NLU 
MOORINGSPORT    1  N 
MORGAN  CITY 
NATCHI TOCHES 
NEW   IBERIA  5  NW 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEONS  WSMO  AP 
N  0  ODBON  WSFO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  D  P  S  14 
NEW  ORLEANS  WOTER  PLT 
NEW  ORLEONS  CITY  HOLL 
NEW  ORLEONS  D  P  S  5 
NEW  ORLEONS  D  P  S  3 
NEW  ORLEONS  D  P  S  6 

NEW  ROODS  5  ESE 
OAKDOLE 

OOK  GROVE  2  WSW 
OAKNOL I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLO  3  SSW 
OPELOUSOS 
PORODIS  7  S 
PEORL  RIVER  LOCK  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
PLOIN  DEALING 
PL AOUEM I NE  2  N 
PL  AOUEM  I  NE S  EXP  STO 
PORT  OLLEN 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP  STATION 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SAINT  BERNARD 
SOINT  JOSEPH  EXP  STO 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  DOWNTOWN 
SHREVEPORT  WSO  AP 
SIMMESPORT 
SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 

SPEORSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 
SUGORTOWN 
SULPHUR 
TOLLULOH 
THIBODOUX 
VERMILION  LOCK 


SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
FRED  REEVES  JR 
LSU  AGRI   EXP  STATION 
LSU  DEAN  LEE  AGRI  CNTR 
TRONSCONT INENTOL  G  P  C 
BENNETT  STRONGE 
ROBERT  R  GENTRY 
TOWN  OF  MORION 
TOWN  OF  MORKSV I LLE 
HERSHEL  L  CULPEPPER 

MRS  RUTH  T  HEBERT 
HAROLD  P  BROUSSORD 
MUNIC [PAL   POWER  PLANT 
MRS   OLL IE   M  MOHOFFEY 
FOO 

NORTHEOST  LO  UNIVERS! TY 
SOUTHWESTERN  ELEC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MUNICIPAL  POWER  PLONT 
GULF  S  RESEARCH  INST 


NATL  WEATHER 
NATL  WEATHER 
NATL  WEATHER 
SWG  AND  WATER 
SWG  ONO  WATER 
SWG  OND  WOTER 
SWG  ONO  WOTER 
SWG  OND  WOTER 
SWG  OND  WOTER 
SWG  ONO  WATER 


SERVICE 
SERVICE 
SERVICE 
BOARD 
BOARO 
BOARD 
BOARO 
BOARO 
BOARD 
BOARD 


CAJUN  ELEC  PWR  COOP  iNC 
LEONARD  0  RICHMONO 
MRS  JESSEE  PETERSON 
PERCY  E  DREHER 
LO  DEPT  OF  NATUROL  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNI  TED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HOROLO  L  BOQUE 
RUDOLPH  MELONCON  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LO  DEP  OF  NOT  RESOURCES 

LEON  SONDERS  JR 

DOW  CHEMICOL  USO 

LSU  PLOQUEM I NES  P  EXP  S 

CITY-PORT  OLLEN  SEW  PLT 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

GODCHOUX -HENDERSON 

U  S  F  ISH  4  WILDL IFE 

MRS  JO  B  HORTSELL 

LSU  WEST  LO  FXP  STO 

CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO 
NE  LA  EXPERIMENT  S70 
STOTE  OIV  OF  FORESTRY 
MEDFORD  B  BENNETT 
NOTL  WEATHER  SERVICE 
MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
JAMES  H  HUDGENS 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

HAROLD  L  OTWELL 
MRS  RUTH  M  MOTLOCK 
LO  DEP  OF  NOT  RESOURCES 
LO  POWER  *  LIGHT  CO 
MRS  PEORL   M  MCDONOLD 
CITY  WOTER  PLONT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
CITY  OF    THIBODOUX  WTR  W 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


SEE  REFERENCE  NOTES  F OLL  OH  I NC  STAT  1  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1978 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  ANO 
TABLES 


OBSERVER 


V  I  DHL  I  0  2 
VINTON 

WATSON  8  ENE 

WESTOALE   3  SW 

WINNFIELO  2  W 

WINNSBORO 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  2  SE 

ZACHARY  2  ESE 

CLOSED  STATIONS 

FRANKL I NTON  6  NNW 

NEW  STATIONS 

FRANKL INTON  2 


9357 
9375 
9480 
9510 
9803 
9806 
9809 
9865 
9930 


3326 


3322 


0  6 


06 


CONCORD  I  A 
CALCASIEU 
L  I  V  I NGSTON 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL I N 

WINN 

RAPIDES 

E  BATON  ROUG 


WASH  I NGTON 


WASHINGTON 


10 


10 


31  35 
30  12 

30  37 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  07 
30  38 


30  56 


30  51 


91  26 
93  35 

90  50 
93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 
91  08 


90  1  1 


90  10 


60 
19 
85 
140 
160 
80 
220 
1  16 
85 


200 


145 


8A 


BA 


8A 


H 

C  H 
CGH 


RALPH  E 
ABSOLUM 


V  I  DAL  I  A  FIRE  OEPT 
TOWN   OF  VINTON 

CLARK  JR 
P  DILL 
ESTES  B  BOZEMAN 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
LA  DEPT  OF  NATURAL  RES 
MANUEL  F  RODRIGUEZ 


CLOSED  6/30/78 


FREO  B  ORMAN 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LulUMANA 


Additional  infonnation  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Aaheville,  H.C. 
28801 ,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained   in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thia  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unleaa  otherwiae  indicated,  dimensional  unita  used  in  thia  bulletin  are:  Temperature  in  eF,  precipitation  and  evaporation  in  inchea  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departurea  of  average  daily  temperatures  from  65*F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tena  of  degreea .  Resultant  wind  ia  the  vector  sum  of  wind  direct  iona  and  a  peed  a  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  showa  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  Bummer  months  aome  observers  take  the  observationa  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  ia  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Officea  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.a.t.  Data  in  the  "Extremee"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  anowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  houre  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind   is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samplea  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causea  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.a.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatological   standard  normals  baaed  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  aa  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  lettera  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  poet  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  anowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  thia  bulletin . 


DAILY    bUlL    rt.MFt.KAII  Kt    I AHI  t  . 


Calhoun  Exp  Station 
Cl inton  S  SE 
Crowley  Exp  Station 
Houma 

L.S.U.  Dean  Lee  Exp 
Stat  ion 

Red  River  Val ley  Exp 
Stat  ion 

St.   Joaeph  Exp  Sta 
Winnsboro 


Soil  Type 

:  Ruston  fine  sandy  lo 

:  Buff  Terrace 

:  Coastal  Prairie 

:  Moon  silt  clay  loam 

:  Red  River  alluvial 

:  Red  River  alluvial 

:  Sharkey  clay 

:  Bluff  Terrace 


Degree  of  Slope 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

Bare 

Bare 
Bare 
Bare 


02 

0.12  to  S 

02 

02 

02 

02 
02 
02 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  thia  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table  . 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount   included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

|        Extreme  occurred  at  atation  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B         Adjusted   to  a   full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  daya  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amount  s   from  record  ing  gage .      ( These    amount  s    are   essent  ially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amount  a    to   be    pub I iahed    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valuea  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ ished  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  anowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental   Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observationa  mad*  near  sunset . 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  meana  variable. 

#  Thermometers  are  general  I y  exposed  in  a  shel ter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1 -ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCAS1EU     5-CULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU 

8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11 -RED  12-SABINE 

Stationa  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  thia  iaaue. 

Ceneral  weather  conditiona  in  the  U.S.   for  each  mon  h  are  described  in  the  U. IMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Infonnation  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevat  iona ,  exposure ,  etc . ,  of  aubatat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publ icat  ion 
"Substation  Hiatory"  for  thia  State,  price  35  centa.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Officea  may  be  found  in  the  lateat  annual 
iaaue  of  Local  Cl imatological   Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  inatructiona  below. 

Subacription  Price:  $5.10  per  year  for  each  aection  including  annual  aumnary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  aingle  copy;  30c  annual 
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NORTHWEST  ot 
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34.9 
37. 1 
35.  6 
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A5.6 
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55.9 
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66.0 

.2 
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60. 1 
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.2 
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1 

■  3 

67.0 
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51.1 

- 

65.3 

1.3 

•       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

RATON  ROUGE  WSO  AP 
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CLINTON  S  SE 
COVINGTON  A  NNW 

Al.6 
42.6 
Al.3 
AO. 6 
A3. 3 

-  ».7 

-  e.A 

-  6.6 

-10.3 

-  e.» 

66.2 
63.3 
62.6 
62.9 
6A.9 

-  9.1 

-  8.6 
-10.3 
-10.6 

-  9.9 

55.9 
57. 1 
55.9 
59.2 
56. A 
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67.9 
66.0 
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66.7 
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61.9 
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51.0 
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.9 
.  8 
1.4 
1.5 
1.4 

FRANKLINTON  J  SW 
HAMMOND  3  Nw 
LSU  6EN-HUR   EXP  STA 
SLIOELL  WSO  RFC 

Al.O 
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63.9 
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55.9 
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56.2 
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66.9 
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73.9 
7A.2 
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7A.7 

.0 

79.3 
79.4 
80.0 
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77.8 
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4.2 

53.7m 
53.5 
52.4 
55. 2M 

2.2 
,2 
.8 

66.  7M 
67. OM 
66.8 

66.  3M 

67.  IM 

1.9 
1.2 
1.3 

VERMILION  LOCK 

A2.5 

A3. 7 

96. A 

67.3 

75.5 

79, 3 

64 . 6 

52.8 

66  ■  2 

DIVISION 

Al.6 

•  9.6 

63.7 

-10.7 

96.8 

-  2.9 

66.2 

-  .2 

76.2 

1 .6 

80.7 

.2 

83.2 

1 . 1 

,  3 

79 . 0 

1 

1 

68.5 

.1 

66. 5 

4.9 

59.1 

.5 

66.5 

1.3 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL  00 

CARVILLE   2  S- 
FRANKL1N  3  NW 
JEANERETTE  IIP  STA 
LAFAVETTE   PAA  AP 
MORGAN  CITY 

Al.8 
AA.O 
42.2 
4A.4 
44.5 

-10.3 

-  9.7 

-  7.3 

-  9.8 

A3. 7 
A6.6 
63. A 
66.2 
AS. 6 

-11.1 
-  9.7 

6.5 
-11. 0 

96.9 
97.6 
99.5 
57.7 
57.8 

-  3.6 

-  3.3 

-  2.6 

-  6.0 

67. A 
66.5 
67.6 
68.9 
68.7 

-  .  9 

-  .3 

.1 

-  1.2 

75.7 
77.2 
76.3 
77.7 
75.9 

.6 

2.0 

2.7 
.0 

81.0 
61.3 
60.4 
82.2 
60.9 

.7 
1.3 

1.7 
-  .2 

63.0 
62.6 
61.9 
63.7 
61.8 

1.2 
,9 

1.8 
-  .0 

82.  A 
62.2 
61. n 
82.6 
81.1 

.6 
.5 

.8 

-  1.3 

79.6 
79.8 
78. A 

80.1 
79.3 

1 
I 

1 

e 

5 

4 

2 

6B.4 
69.1 
67.6 
66.6 
70.4 

1.2 
.6 

■  4 
.9 

65.3 
66.1 
65. A 
65.0 
66.5 

5.2 
5.3 

3.7 
9.1 

52.3 
35.2 
53.2 
5A.9 
5A.5 

2.0 
,4 

,9 

1.6 

66. A 
67.6 
66. 1 
67.7 
67.3 

• 

1.6 
1.0 

.2 
2.0 

NEW   IBERIA  s  Nw 

A3. 3 

AA.A 

56.6 

66.7 

76.6 

81.0 

62. A 

82.1 

79.7 

69.3 

66.6 

53.7 

67.1 

OIVISION 

A3. A 

-  9. A 

63.0 

-10.4 

37.0 

-  3.3 

68.3 

76.6 

1.5 

81.2 

.6 

62.6 

.8 

81.9 

.1 

79.5 

1 

6 

68.9 

.6 

65.8 

9.7 

56.0 

.7 

67.0 

1.3 

Sw  foiarence  Notes  FoUowlng  Station  Index 


T«bl»  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
197« 


jAouary 


50UTNEAS7  o' 

•007NVILLE  *S0 

0EL7A-SRfiriN  ML  >E«F 

OONALOSONVIlLE 

GALLIANO 

HOUKA 

NE*  ORLEANS  «SHO  AP 
N  0  AOBJN  «S'U  C! 
PAPA0I5  T  5 

Plaquemines  pxp  sta 

RESERVE 


*5.« 
45.  AM 
«3.B 
A».2 
45.1 

AA.l  I 
4T.0 
A3. 
AS. 2 


9.9 

9.3 


FpbruAxy 


J9. 0 
61 .0 
90.0 


April 


91.2 
99.9 
97.9 


99.1 
99.1 
9A.2N  - 


73.9 
71.9 
7».  I 
76.3 
TT.O 

76.9 
7«.9 
7..P 
77.1 
73. 1H 


•  l.» 

•  0.9 

•  0.7 

•  1.9 

•  1.3 

•  1.2 


Svptamb*! 


J  1 


•0.6 

•  2.0 

•  0.7 

•  1.0 

•  O.J 

•  1.1 

•  3.1 
79.6 

•  0.0 
79.3 

•  O.A 


67.  a 

69. 9M 
9>.9 
6«.3 
67.0 

97.1 
6«.7 
66.3 
69.713 
96. A 

66.  TM 
67.613 


3«.> 
57.  «H 
52. »H 
56.3 
55. 6N 

55.9 
57.9 
59.5 
60.7M 
33. I" 


93. 2 
6».1« 
67.2"  (• 
66.3N 
67. «N 

6>.2 
70.1 
67.7 
•  •.7" 
66. •» 


61.1      -  1.1 


Sm  R«Ur«n.  •  NotM  Following  SuUoo  Indos 


TABLE  2 


LOUISIANA 
1978 


CCTTON  VALLEY 
GLOSTER    .  - 
MANNA  3  S 
MCSSTON 

■t  ' 

KORAN 

LOGANSPORT  A  ENE 
MANSFIELD  3  HSU 
NINOIN 

M0ORIN0SP0RT   1  N 

PLAIN  DEALING 

RED  RIV  VALLEY  it'  S7A 

•ODESSA 

SNREVEPORT  OOMNTOM,. 
SMREVEPORT  MSO  AP 


SK 


4,44 
5.44 
5. AO 


4.92 
4.79 
6,22 


5.4*  l.»9 
A.  38 

6,22  2.47* 
4,79 

4.89  .89 


DIVISION 

•      •  * 

NORTH  CENTRAL 


IIENVIILE  3  NE 
CALHOUN  ExP  STAT  JON 
COLUMBIA  LOCKS 
FARMERVULE 
MAYNE5VILLE   2  MSh 

MCMER  EXP  STATION 
JONESBORD  FIRE  TU*ER 
MARION 

MONROE  PAR  AP 
MONROE  NLU 

ruston 

RU9TQN-LA  TECH  UNIV 
SP6ARSHLLE   FIRE  TU«6P 
STIRL INGTON 
MlNNRIELD  2  M 

M I  NONA  PIRE  TOMER 


BASTROP 
EPPS  6  MNM 
LAKE  PROVIDENCE 
OAK  GROVE  2   MS  M 
SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 


ASHLANO  2  S 
CONVERSE 
GRAND  ECORE 
MOOGES  GARDENS 
LIESV11LE 

MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEP1NE  («P  STATIUN 
lLAGLi 


ALIXANDRIA 
BEAVER  PIRE  TOMER 
IE  LAM  PIRE  TOWER 
IOVCE  3  MNM 
IUNKSE 

EUNICE 

GRANO  COTEAU 
MlNESTON  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
LSU  DEAN  LEF  EXP  STA 

MAMOU  A  S 

MARKSVILLE 

MELVILLE 

NEM  ROADS  S  6SE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSM 
QPELOUSAS 
PCRT  ALLEN 
S1MMESPORT 
VIDALIA  2 

HQODhORTH  2  SE 


.  A 


6.20 
A. 30 
6.U 


5.30. 

5.10 

5.66 


5.62 
7.96 
7.73 


5.J7 
7.B3 
7.27 


7.69 

6.41 
7.24 
".47 
6.23 
'  .  "> 

6.69 
6.B4 


5.01 
5.59 
7,47 
7.1J 
»,*1 

7,20 


2.19 

1.76 
2.04- 
2.69 
2.52- 
2.B0| 

2.'lf- 

2.13 

1.91- 

2.7l 

1.90- 

2.07 
2.24 


1.40 
.41 


2.09 
1.90 

1.60 
2.15 
1.81 


2.79k  1.5 
3.20 

2.64-  1.8 

2.»0| 

3.42k  1.0 
2.21 

3. 07-.  1.3 


2.10 
2.63-  2.02 
2.91 

3.14-  l.OJ 


3.01 

1.9Tr 

3.13 

2.80 
2.781- 
3.37 
2  .6  8- 
2.24- 

2.46 


3.65- 
2.84 
3.03- 


.»1 
.'9- 


3.90, 
2.59 
3.04 
3.8B 
4.12r 

2.23 


3.21 

2.26 

2.77 

3.07- 

».23 

2.31 


3.91-  1.00 


.091-  2,80 
■  371 
.2  Ik  2 


2.12k  3,90 
1.63 

I--'-  3. 

3.  '6 

2.79.  2,40 


3.30 
2.82 


1.20 

2.63-  2,30 

2.16 
3.30 
2.27 
1.49-  3 
1.90 


2.251, 
1.29 
1.26 
1.83 


1.97 
3.75 
2,07 
1.90 
2,78k 

2.42 


1.78 

1.79- 

1.76 


2.17 
2.45- 
3.40 


1.88 
1.96 
1.64 


3.16 
3.37 


1.99.  3,21 


-  2.83 


2.49.  2.26 


.51 
.69 
1,46 
.51 

7.  3.121  1.30. 


1,4>>  3,77 


4ll7 
3,06 
7.32 


4,33-  2,07 


5,45! 
7.73 
4,90. 


15.38 
7,60 
9.42 


5.7». 
13.29 
12.46 

9.33j 
10,451 

9.30 
8.62! 
9,531 
9,88 


3.13 
1.47 
1.891 
4.5*1  1.65k 


13.36 
10|84 
.25-15 


3.83  2.21 


6.90 
11.2* 


2.81 
6.87 
3.26 


4.65-  1.04 


1.87 
.95. 

2.17 
.80. 

1.67 


.82 

2.46 

1.41 

1.66 

1,73 

1.64 

1.21 

2.13 

1.87 

1,6J 

1.96 
4.03 


1  .86 
2.75 
2.78 
4.82 
3.18 

3.80 


3.17 
4.47 
3.22 
4.30 


2.31 
1.60 
6,44 

1.19 

2,14. 

3.31 

3,59. 

2,66 

2,94. 
3,87 


3,01 
3,10 


2.49 
3.63. 

.9*, 


3,»» 
*,63  ,61 
3,75 
1,93.  2,31 
3.3sk  1 

3.97 


1.26.  1.26 

,54 
3,61k  ,62. 
2.U 

2,77.  1.31 

A.»l 
1,33b  2.94 

.'.)9-  1,90 


3,  A* 
3,69 
A,  IS 

3,  »*l 
92 

3.07! 
2,TAk 

4.  7 
3.92 


1.91 
3.31 
3.69 
3.21. 


3.90.  1 
1,6* 
2,»9 
5,26 

3.31 
A. 37 
3,93.  ,8* 
2,63! 
3,69 


7,A2 
3,06.  2.09 
3.81 


3.68.  1.35 


3.»0| 
3.26 
*.U 
2.89 
3.07 


4.  13 
3.34 
3.03 
3.22 
1.90 


.36 

1.07 


5.30 
l.»9 
».39 


3.3a 
9.1* 
».»7 
*.!» 

3.85 

».8B 


1.12 
2.58- 

2.5»r 

l.*9 


1.66 
».»! 
1.32 


9.36 
7.27 
*. 22 
3.53 
5.03 

6.39 
8.22 
3.27 
5.87 
10.33 

9.02 
4.04 
9. 80 
11.70 


5.23 
7.23 
10.09 


2.97 
2.70 


1.01- 

2.28 

1.13. 


1.67 
2.80 

2.36 
2.06 
.67 


2.79 
1.42 
1.25 
12.21 
10.66 


2.82 
3.21k 
2.90 
l.*2-  1.10 
3.73h 


9,40  1.10 


2.76 


1.16k  I 
3.40 
».2«  I 
1.69! 
1.99- 

z.iii  .37 

2.98- 


1.94 
4.46 
1.16 
2.66 
1,63. 

4.91 
3,29. 
3.43 
.35 
3.13 

*,  II 

2.46 

3.43. 

3.98 

1.5B 

2.91 

4.73 

2.65 

3.69. 

1.29 


2.09 

2,41k  . 
1,68 

1.89.  1. 


2.46. 

2,371 
2.7*. 


.42. 

.61 
.16. 

.391 

,60.   1 .-6E  3 


.3*.  2,3* 
1.73 


♦  .93 
»,3* 
3,99 


*,2B 

3|8B| 
3.28 


6,83  2,77 


3,90 
3,*l. 
2.61 


2,86k  1,38 
2,60 


3,62 
*|89| 
3,58 
3.71 
3,10 


3.11 


2. 93.  1.69 
2,96 

2,69k  1.9* 


3.11 
3.01 


3.  »1 
*.13 
»,37. 

4.  *. 

3.39k 

5.15 

6.06 


2.76 

3.*fl! 

- 

9.16 
*.9J 
4,13 

9.06. 


9.71 
4.80 
9.0l! 
6.33 
3,*B 

7. 79 
4.92 
7,98 
7.01 
>,6* 

*,61 
4,38 
4.87 
4.61 
3.13 


4.42 
2.35 


7,28 
7.30 
6,»1 
7.18 
10.29 

5.29 
7.0* 
9.02 
4.74 
7.79 

8.77 


7.33 
3. 79 
3.»2 


3.13 
7.91 


4.79 

•.46 
6.12 

4.14. 

6.11 
6.9* 
*.!> 


4,98 
3.8J 
6.99 
9.19 
».01m 

2.101 

3.6*. 

5.*1 

4,78 

4,01 

l,«»l 


2,06 

.09 
2,93 


2.23 
1,94 


3.19 
1.76 
3.2*k  2.9* 


*3.37 
31.  »0 
♦  0.76 
39.99 
A2.1A 

41.!r 

-2.64-  6.93 
4J.96 

42.86.  6.96 

37.39j 

6.97 

39.961 
39.91-  6.47 
41.72 

41.46.  3.26 


•4 

.96 


53.94 
»9.96 
38.67 


47.07 
49.921 
49.46 
49.73 
55.47 

*2.66 
47.  }0\. 
52.7* 
39.75.  9.65 

46. 30-  9.01 


47.53 


91.82-  .90 
4*. 13 

41.68.  8.30 


38.33 
50.99 
41.23 
50.39 


39.331,11.07 
41.32 


48.97 

42.09 

46.36 

49.06 

39.33.21.11 

42.14 

47. B3 

.  9.10 

41.87 

43.24 

47.64 

37.74 

35.99 

46.06 

■  9.00 

59.75 

31.91 

-6.94 

»».l9j 
92.20 

43.54.U.11 
9*. 01 

41.10-18.04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JUtY 

AUGUST 

SiPTfMH* 

OCT06E* 

NOVIMM6 

DfCEMktl 

ANNUM 

s 

l  » 

99 

3 

* 

p 

si 

§ 

9j 

5 

i 

; 

m 

a 

E 

5 

8 

6,8 

e.»i 

1.9C 

•  0 

6   

9.0 

1.6! 

6). 61 

♦.It 

*1 

1 .96 

T 

2.4* 

92.91 

■>.u 

.61 

* .  1* 

2.9' 

1.9] 

•  0* 

T 

-  2 1  *i 

6(9' 

64.91 

-  6.72 

*.ot 

•  2.0] 

6.01 

.71 

6,11 

,6C 

.01 

_  2 ,6< 

*•  1 

-     .  1 

2  ,  4 

.  9,6 

90. 19.10.  29 

2.40 

12.99 

1.91 

.  1 

r 

6*9C 

6.9 

2.11 

■  1.71 

9.61 

9.7! 

1.91 

.  ,6C 

til 

6<9( 

l.o; 

6,0( 

L  1.9C 

E  90. 9< 

-  9.10 

.22 

9.69 

.  1* 

,96 

.  6,9; 

T 

m    2  |  8l 

1|6< 

9.91 

■  2.9 

31.21 

-11.09 

'.92 

6,<I 

1.9; 

T 

9  »6C 

1.6< 

9,91 

T.00 

9.20 

1 .99 

.01 

6,6 

- 

9.9« 

7.19 

1.66 

•oc 

6.63 

9.11 

94.2! 

1 ,14 

10.96 

1 .96 

•  0 

?.;c 

),n 

11.29 

2.19 

.  1< 

6,0; 

2.1C 

9). 11 

».«) 

2.12 

6.99 

2.  99 

6.17 

.71 

.09 

.  2,6-1 

1.61 

2,91 

.2,92 

99.61 

-  1. 17 

»,36 

•  2,91 

9.69 

1.69 

1.01 

- 

.OC 

1,81 

)!•< 

1  ,»C 

9.70.  2,22 

ll.l« 

-  6.09 

2.69 

;>.  .2 

6.99 

.OC 

6.41 

2,24 

91.60 

6,00 

•  .29 

9.90 

9.13 

1.99 

-  1.61 

.*! 

-  2.63 

9>01 

.76 

9,02.  2,61 

.43 

9.61 

9.60 

1.69 

.OC 

9.11 

9,17 

62*11 

1,99.  1.42 

>.06 

1.97 

9.96 

-  .3! 

.0] 

- 

7|0C 

2.91 

6,69.  1.99 

60.66 

.  2.41 

6.»1 

6.79 

1.90 

.01 

9.69 

».  16 

60.69 

9,60 

9.32 

1.92 

•  OC 

6.91 

9.01 

69.06 

».»9 

11.07 

7.79 

•  OC 

9,07 

5.85 

7.91 

1.11 

,  31 

9^71 

2.97 

92*61 

B.T) 

2.61 

' 

6,10 

9.16 

90.36 

9,19-  1.19 

•  .16 

1.02 

3.61 

.  1.30 

.01 

m  2 ,71 

9.10 

.99 

9,19.  2,69 

96.90 

r  4.90 

9,99 

16.61 

3.19 

•  09 

«>61 

DM 

62.86 

6,66 

.96 

9.«2-  1.27 

3.61 

.  1.03 

.09 

-  9,27 

9,61 

2.11 

9.99 

.  1.91 

69.62 

-11.79 

7.16 

1,01 

9.99 

2.16 

3.00 

.  1.66 

.90.  9,09 

9.99  1.40 

2,96.  2.92 

»,10 

6.97 

.97 

■  9' 

9.92 

•  .1- 

60.97 

2,79.  2,99 

1.61.  ,66 

9.07 

,99 

.06.  9,69 

1.69.  ,76 

6.96.  1.96 

69.29 

.19.77 

6,61 

.01 

9.79 

1.77 

6.11 

,09 

.09 

.9,39 

9.9} 

1.66 

1.41 

.  2.79 

67.79 

.  6.19 

9,96>  ,60 

9.06 

1.71 

7.07 

1.22 

.06.  9, so 

9.67 

1.91 

2.29 

.  9,99 

90.99 

-10.29 

2,11 

7.93 

3.60 

•  *0 

9.63 

2.91 

66.77 

1.79.  9.06 

'.«• 

1.97 

1.37 

.  9.10 

■31.  9.21 

9.92 

1.67 

2.61 

.2,60 

60.66 

.17.01 

6.61 

6.96 

6.1J 

.99 

*|69 

2,06 

♦  7.62 

9,06 

.1.., 

'.22 

2.67 

6.06 

1.41 

.19.  9.90 

6,16 

■  06 

2.97.  9,)3 

62.06 

■19.61 

9,26 

7.»6 

2.66 

.11 

».19 

6,9) 

66.16 

'.'9 

7.76 

9.69 

7 

7,16 

9.76 

91.61 

J. 16 

9.22 

1.99 

■  01 

3,33 

9.91 

61.10 

1,96 

9.11 

6.19 

T 

3.61 

6.79 

61.09 

2.19 

9.29 

1.93 

•  *• 

6,72 

1.09 

67.97 

9,66 

10.89 

1.60 

.99 

7.16 

1.66 

92.19 

2.99 

6.29 

9.62 

.  '» 

».*} 

9.19 

9.74 

7.06 

2.93 

•  19 

3.90 

2.0} 

91*68 

'.19 

19.06 

9.96 

1*1 

6,07 

1.71 

61.19 

6.1* 

9.60 

1.9} 

,00 

6,99 

9.19 

97.09 

'.»9 

■  ,»2 

7.91 

2.62 

9.71 

.  1.01 

.29 

■  3.20 

3.*1 

1.12 

.... 

.  2,66 

6T.10 

■10.29 

3.62 

11.72 

6.00 

■  00 

6.20 

1.49 

96.91 

2.77 

9.69 

6.61 

.12 

».S7 

2,29 

6,69 

•  .01 

7.29 

2.20 

1.26.  2,99 

.06.  2.69 

«|99 

.76 

9.69.  1.96 

60.02 

2.79 

11.'9 

1,90 

7.96 

.62 

3,21.  9,09 

.02 

■  3,22 

9,72 

1.79 

2,97.  2.67 

6). 06 

.21 

9,99.  2,66 

6.10-  .01 

9.67 

.90 

•  06 

.  9,99 

9.29 

1.72 

1,37 

•  9,70 

99.89 

•  6.66 

6,12» 

1.70 

3.72 

6.11 

2.16 

.30*-  9.09 

*.9« 

1.10 

9,17.  1,97 

97.60 

.99 

11.99 

1.92 

13.99 

6.63 

1.96.  9.17 

.01 

•  9.66 

7.*2 

1.29 

1.90.  9,9* 

77.66 

11.13 

'.•3 

10,16' 

1.9} 

•  62 

*.l* 

1.96 

72.20 

3.99 

9.90 

9.90 

•  00 

*.»' 

1,7} 

9.61 

1.02 

9.91 

1.97 

.  1.96 

•  17 

■  9,12 

9.99 

1.61 

!.»• 

.  2.72 

66.61 

6.71 

10,91 

7.  IT 

1.4* 

I 

6.96 

2.70 

97.99 

6,60 

6.19 

2,06 

..7 

7.1* 

1,90 

69.67 

6,17 

9.31 

6.21 

,00 

9i*0 

1.91 

96.29 

7,09 

6.69 

2.71 

.  11 

6,91 

9.17 

61.10 

7,9» 

7.29 

9.76 

•  00 

9,61 

1.99 

62.99 

'.11 

■  >• 

6.79- 

.62 

*.91-  3.19 

•  00 

•  9,91 

6.10 

2.21 

6,06 

.9. 

69.06-  .46 

9,06 

10. 19 

6.09 

,00 

6,** 

6,1) 

77.79 

10,96 

9.62 

16.69 

'.61 

2.99.  1.60 

•  00 

.  !.!t, 

»,67 

.74 

6.62.  ,71 

76.90 

20.13 

9.91 

l.>0 

11.90 

6.99 

2.91.  9.61 

.01 

•  2,29 

6.62 

2.11 

6.90 

.  .07 

77.7* 

19.49 

6,19 

7.11 

*.91 

,00 

6.99 

6,07 

7). 66 

9.7) 

1.67 

6.11 

1.19 

9.2*.  2.99 

•  00 

•  2.«2 

9.99 

1.76 

6.60 

1.92 

69.99 

4.03 

11.60 

7.91 

1  .66 

.00 

6. 19 

•.99 

77.11 

6.69 

9.19 

9.79 

•  00 

6,99 

6.22 

3.79 

6.19 

2*67 

.00 

9,96 

6,10 

69.11 

9.6, 

6.29 

6.27 

.00 

6,21 

6.6. 

66.96 

'.•"1 

9.99 

6.90 

.00 

6.20 

6.70 

76. »1 

9.99 

>  1.42 

1.96 

2.01 

9. 76-  1.09 

,00 

.  1.91 

6,91 

2.47 

6.19. 

.9. 

61.7* 

9.26 

9,66 

9.27 

9.92 

.00 

6.12 

6.*1 

76.69 

'.29 

.  1.9» 

9.16 

.02 

12.61 

«.  >9 

.00 

■  1,76 

9.61 

1.7J 

9.99. 

1,66 

70.40 

10.70 

9.66 

1.61 

1.11 

.04 

2.61 

9.29 

66.66 

12,01 

1.96 

9.10 

1.01 

6.09. 

1.99 

•  00 

■  3,01 

9.71 

1.64 

2.76 

76.01 

7.66 

''.•2 

.99 

6.16 

1.96 

».91. 

1.17 

i 

•  1.41 

9.91 

2.06 

»,16. 

.60 

66-6* 

9.96 

east  Central 


t,i\Jk  SPRINGS  H«f  Tit* 
A"ITfc 

MTUN  ROUGE   *S0  Ap 

iosalus* 

CLINTON 

CLINTON  5  SF 
CCVIN&TON  *>  SH* 
OENH*M  SPRINGS 
FRANKLINTON  2 
FRAtiKL  INTQN   t  NNr 

c-a.«.;  .    ■.  ?  S* 
GREENSBJRG 
>[r-t  SPRING) 
HAHMQmO  3  NM 
KENTkQOD 

ISU  »:•—    ■    GUP    -  *  - 
OAKNQCII 

PEiaL  RIVER  LOCK  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOnEK 
JHjRIORN  FIRE    "  -"- 

SL10ELL   HSO  RFC 
SPRINGVILLE    F  I  Rfr 
MATSQN  8  fNE 
IACmaR*   2  ESE 


'.'I 

7.1T 
6.9. 

6,901 
7.02 
4.7, 


2.19 
2.27 


2. 'I 
1.13 


DIVISION 

2.7, 

SOUTH. EST  07 

ABBEVILLE 

C«06Lt»  EXP  station 
OE  QUlNCY  4  N 
OE  8|00ER 
ELIZABETH 

■••3 

6. To 
9.69 
7.26 
9,9] 

HACKBERR.   S  SSM 

JENNINGS 

KINDS.  9  Mf 

LAKE   ARTHUR    10  $M 

LAKE  CHARLES  2  N 

7.41 
6.90 
6.69 
6.9C 

1.77 
1.60 

2.17 

LIKE  CHARLES  USO  AP 

LCNGVILLE 

HI.HENTAu 

« ITT  16   2  5E 

OAKOALE 

6,69 
6.96 
6.92 
7.26 
7.  97 

2.99 

OBERLl*  FIRE  TOXE* 
ROCKEFELLER   -     8  feFyGE 
SLGARTQuN 
SLLPHUR 

VERNILIDN  LOCK 

7.12 
9,10 
B.66 
9,03 
4.71 

VINTQN 

12.'3 

DIVISION 

7,69 

>.17 

*       •  • 

SOUTH  CENTRAL  0" 

9 A V JO  SORREL  LOCK 
tuTTE   LA  ROSE 
CAAVILLE  2  SM 
FRANKLIN  )  N. 
jEANERETTf  EXP  ST  A 

•  all 

10,90 
10.93 
B.04 

6,38 
6.e9 
1.33 

LAFAYETTE   F  A  A  AP 
MORON  C1TT 
NEn   IBERIA  9  NM 
PLAQUENINE  2  N 

7.79 
13.12 
9.6, 

1.U6 
9.66 

DIVISION 

10,09 

9.79 

.       •  * 

SOUTHEAST  09 

I00THV1LLE  .SO 

OELTA-BAETON  ml  kfff 

OONALOSONvlLLE 

GALLIANO 

GCN2ALES 

11.61 
6.62 
9.01 

12.93 
9.26 

MOUHA 

NE ■  ORLEANS  NF  -s-  CI 
NEb  ORLEANS  .Shu  AP  . 
N  0  .OBON  MSFO  C|  • 
NE.  ORLEANS  ALGIERS  R 

19.12 
12.99 
13.6] 
10, 6T 
11.91 

9.6) 

4,10 
9.89 

NE.  ORLEANS  0  P  S  14  It 
NEm  ORLEANS   MATEK  PLT  . 
NE.  ORLEANS  CITV  HALL 
NE.  ORLEANS   JEFFtR.r-N  , 
NEm  ORLEANS  0  P  »  3  R 

11.09 
11.99 

11.16 
11.96 

6,96 

NIm  ORLEANS  0  P  S  i  R 
NEm  ORLEANS  D  P  >  6  R 
P1RA0IS   7  S 

».A..t-:  ■■■    Exp  S7. 
RESERVE 

11.29 
10.  98 
12.36 
12.33 
11.77 

7.66 
6,97 

SAINT  BERNARD 
T-I1Q0AJX 

6.97 

13,80 

1.72 

01VISI0N 

11.40 

4.R7 

2.9T-  2.29 
2.22-  2.98 
2.64 


J.-1 
2.70-  2,89 
1.61-  3,90 


2.32 
2.43- 
2.22 
1.56- 

).20| 


I.S|L  2.1 


2.7)- 

i.iiT 

2.19- 

2.19 

1.09 

2.69 

2.61 

2.66 
2.70 
3.-3 
2.66 
2.66 

2.50 


2.»9-  2.16 


2.33-  2.62 
2.22-  2.62 
2.09-  2. 38 


2.62 

9.40-  .9 
2.70 

2.99-  2.2 
2.70-  2.1 
2.90 


2.32, 

2.29 
!->i 
1.02-  2.29 
2.9. 

1. 01-  2.23 

2.70' 

1.02-  2,29 


3.92 
3.61 
1.194.   3.2  8 
3.14-  3.25 


3.39-  2.71 
).7»- 
2.61 


3.61 
2.91 
2.76 

3.60-  ; 

3.16-  2.98 

2.1* 
3.06-  2.66 
3.01 
2.16-  3.61 
9.04 

3.67 


9.1»-  2.72 


1.129 
1.66-  2.74 
1.86-  2.76 


1.15- 

1.20 


.94 

1.02 
3.32 


3.06 
2.36 


2.7»-  1.90 


♦.7» 
3.91 
3.13 
6.37 
3.73 


2.67 
3." 
3.60 


3.4  — 
6.66 
2.99. 


2. '2.  2.19 


2.13.  2,73 
2.69.  1,88 


2.71-  2,30 
9.>1 
2.99- 
6.56 


.58-  9. 

.7ll 


1.58-  2,94 


9.36 
3.30 
3.33-  1.08 


2.79. 
6.06- 
6.7. 


9.2) 
9.81 
9.69 
6.74 
).6l 

3.10.  1.29 
).12 
1.43. 
9.19-  1.61 

,.2ir 

9. OIL  1,67 
3.16 


9.19- 
6.67 
1.29. 


16.16 
7.91 
7.63 


.73-  1.02 
.20.  1.3- 
.62 


1.67 
3.99 
2.69. 
6.69. 


9.66 
9,91 
12.6? 
4.72 


7.97  3.09 


2.31-  2.52 


.08-  9. 
2.201 

.96L  6. 
2.11 


6,93. 
6.10- 

6,22- 
8,67 
9,63 
9,72 


6,22  1,90 


3.89. 

7.91, 


8,68 
6.79 
9.74 
9.16 
6.76 

9.26 
7.69 

11.49 
4.99 

10.69 

6.00 
7.83 
7.73 
R.19 
7.19 

11.67 
9.92 
9,86 

11.72 
9.89 

19.921 


9.9. 
3.71 

9.94  9.13 

9.89-  .12 

9.6)  9,62 

9,29  9.66 


6.63 

9.60 
11.71 

7.82 
10.67 
10.96 


7.99 
11.46 
7.72 
9.92 


10.8) 
6.67 


£•«*  H.l.r.nc.  Not*.  Following  Sl.Uon  Ind.« 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28*  or 

32  or 

32°  or 

28  '  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

H 

5 

t* 

| 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 
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0 
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o 

0) 

8 

.8 

2 

d 

d 

d 
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© 

d 

d 

a 

d 

a 

a 

£ 

s 

£ 

fj 

• 

£ 

£ 

£ 

© 

g 

© 

Q 

© 

s 

© 

£ 

£ 

£ 

© 

£ 

© 

S 

0° 

° 

Q° 

0 

0) 

E£ 

a 

o 
_j 

Q 

Q 

OJ 
H 

Q 

© 
Eh 

Q 

QJ 
H 

Q 

V 

t- 

Q 

H 

a 

Q 

H 

Q 

O 

aj 
H 

Q 

ID 
H 

15 

O 

e5 

oo 

(O 

*      *  • 

northwest  01 

COTTON  VALLEY 

102 

e-26* 

14 

1-11  + 

2-23 

16 

2-23 

16 

3-  6 

7  3 

3-17 

2" 

3-27 

31 

1  1  -  9 

1  f  ~  n 

7  5 

12-10 

1° 

12-10 

1  6 

12-10 

16 

290 

290 

279 

267 

227 

L"GAN*PnRT  4  ENE 

105 

8-18 

13 

2-22 

2-22 

1  3 

2-22 

1 3 

3-10 

24 

3-17 

2  a 

3-28 

32 

10-18 

i:  * 

7  8 

1  2  -  5 

21* 

12-10 

1  5 

12-10 

15 

291 

291 

27c 

236 

204 

MTNnEN 

102 

7-15 

16 

2-22* 

2-22 

1  6 

2-23 

L  7 

3-  5 

24 

3-  6 

3-27 

32 

1  1  -  8 

17  9 

12-10 

18 

12-10 

1  8 

NONE 

290 

280 

278 

226 

PI  ATN  DFAIING 

101 

7-27* 

12 

2-22  + 

2-23 

13 

2-23 

1  7 

3-  6 

23 

3-18 

2  7 

3-28 

30 

1 1  -  8 

*2 

12  4 

27 

12-  9 

22 

12-10 

1  4 

12-10 

14 

29C 

29C 

278 

261 

225 

RFD  RtV  VALLEY  EXP  STA 

102 

7-  9 

17 

1-10 

NONE 

2-22 

19 

2-23 

22 

3-10 

2  0 

3-17 

32 

12-  4 

30 

12-  9 

23 

12-  9 

23 

12-10 

19 

NONE 

291 

289 

274 

262 

SmrFVFPORT  wso  ap 
•       •  • 

1  0  ' 

7-  3 

12 

2-22 

2-22 

12 

2-22 

1  2 

3-10 

24 

3-17 

2ft 

3-27 

31 

12-4 

3  2 

12-  9 

7  4 

12-9 

Z4* 

12-10 

17 

NONE 

291 

27* 

267 

252 

NnRTH   CENTRAL  02 

• 

BTENVTLLE  3  NE 

102 

8-20* 

15 

1-10 

2-22 

16 

2-22 

1* 

3-  5 

24 

3-17 

28 

3-27 

30 

3  2 

7  4 

12-9 

2*» 

12-10 

16 

NONE 

291 

279 

267 

227 

CALHOUN  EXP  STATION 

101 

8-25* 

14 

1-  3 

1-10 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-28 

32 

U-  9 

31 

12-  5 

78 

12-10 

12-10 

17 

NONE 

260 

280 

275 

226 

FSRMgoviLLE 

" 

" 

- 

_ 

HnMpR   EXP  STATION 

101 

8-20  + 

14 

1-10 

2-22 

1  5 

2-22 

1  5 

3-  5 

22 

3-18 

26 

3-27 

31 

»o 

J2"  |* 

7  8 

12-10 

i7 

12-10 

17 

NONE 

291 

280 

261 

227 

MONRDF    FAA  AP 

100 

7-  6 

18 

1-10 

NONE 

3-  5 

1  9 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-17 

29 

Q 

11- 

3  2 

12-  9 

27 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

280 

279 

237 

MONROF  MLU 

104 

8-20  + 

14 

2-22* 

2-22 

14 

3-  5 

21 

3-  5 

20 

3-  6 

27 

3-28 

31 

11-  8 

32 

12-10 

21 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

280 

279 

225 

RMSTQN-LA  TECH  UNIV 

102 

8-20 

11 

1-  3 

1-  3 

11 

2-22 

17 

3-  5 

23 

3-  5 

23 

3-27 

31 

11-  9 

31 

12-  5 

28 

12-10 

18 

12-10 

18 

NONE 

291 

280 

275 

227 

WTNNF I  ELD   2  W 
*        *  * 

1 1 1 0 

8-19+ 

15 

1-10+ 

2-22 

16 

2-22 

16 

3-  5 

21 

3-10 

2F> 

3-27 

31 

10-18 

30 

11-  9 

28 

12-10 

17 

12-10 

17 

NONE 

291 

280 

244 

205 

northfast  03 

BASTRop 

102 

8-25* 

15 

1-10 

1-10 

15 

1-15 

L  0 

3-  5 

22 

3-  5 

22 

3-  5 

22 

12-  4 

2  1 

12-4 

21 

12-  4 

21 

NONE 

NONE 

27* 

274 

274 

EPPS  6  WNW 

101 

8-24* 

20 

1-21* 

NONE 

1-21 

20 

3-  5 

23 

3-  6 

26 

3-27 

30 

11-  8 

32 

12-  9 

78 

12-10 

23 

NUNE 

NONE 

280 

278 

226 

LAKF  PROVIDENCE 

9ft 

8-24* 

18 

1-  9 

NONE 

2-22 

19 

3-  5 

23 

3-  5 

23 

3-  6 

29 

12-  5 

29 

12-  9 

78 

12-10 

2  1 

NONE 

NONE 

28n 

279 

274 

S  6  I  NT   JOSEPH   EXP  STA 

99 

7-11 

15 

1-21 

1-2  1 

1  5 

2-22 

19 

3-  5 

24 

3-  6 

26 

3-  6 

26 

12-  5 

3 1 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

280 

279 

274 

TALLULAH 

9R 

7-15  + 

15 

1-21 

1-21 

15 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3-27 

31 

LI-  9 

31 

12-  5 

28 

12-10 

19 

12-10 

19 

NONE 

280 

280 

275 

227 

W'NNSRORQ 
•      *  • 

102 

7-15 

15 

1-21 

1-21 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-27 

30 

10-18 

32 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

280 

280 

280 

205 

WF$T   CENTRAL  0* 

A5HLAN0   2  S 

102 

8-21* 

13 

2-22* 

2-22 

13 

2-22 

13 

3-  5 

22 

3-17 

26 

3-27 

29 

10-18 

3n 

11-8 

7  8 

12-10 

1  5 

12-10 

15 

12-10 

15 

291 

291 

280 

236 

205 

CHNVERSF 

lol 

8-20  + 

11 

2-22 

2-23 

12 

2-23 

12 

3-  5 

23 

3-17 

28 

3-28 

31 

10-17 

30 

12-  9 

24 

12-9 

24 

12-10 

1  6 

12-10 

16 

290 

290 

279 

267 

203 

IFESVULE 

10  I 

7-16  + 

16 

2-22 

2-22 

16 

7-72  If- 

3-  5 

23 

3-10 

28 

3-17 

30 

11-9 

3  2 

12-  5 

7  8 

12-10 

19 

12-10 

1  9 

NONE 

291 

280 

270 

237 

MANY 

1  0  1 

8-14* 

14 

2-22 

2-22 

14 

2-23 

18 

3-  5 

22 

3-17 

2ft 

3-28 

32 

32 

12-  5 

76 

12-10 

17 

12-10 

17 

NONE 

290 

280 

263 

204 

NATCH! TnCHES 

102 

8-14 

21 

2-22* 

NONE 

NQNE 

2-23 

22 

3-  5 

26 

3-10 

30 

12-  4 

32 

12-  9 

27 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

290 

279 

269 

RHSFPTNF  EXP  STATION 
•        *  • 

101 

8-14 

16 

2-22 

2-22 

16 

2-22 

16 

3-  6 

24 

3-10 

28 

3-11 

30 

12-  4 

32 

12-  5 

78 

12-10 

19 

12-10 

19 

NONE 

291 

279 

270 

266 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

98 

7-  3 

21 

2-22 

NONE 

NONE 

2-22 

21 

3-  5 

27 

3-  5 

27 

12-  5 

31 

12-10 

72 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

291 

280 

275 

BFLAH   FIRE  TOWE" 

101 

8-21* 

18 

1-10 

NONE 

2-22 

19 

3-  5 

21 

3-  5 

21 

3-17 

32 

12-  5 

30 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

291 

280 

280 

263 

BPYCE   3  WNW 

too 

7-15* 

23 

2-22  + 

NONE 

NQNE 

2-22 

23 

3-  8 

27 

3-10 

32 

12-  5 

29 

12-  9 

78 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

291 

276 

270 

BUNK1E 

99 

7-16* 

23 

12-10+ 

NONE 

NQNE 

2-22 

23 

3-  5  2k 

3-  6 

32 

12-  5 

31 

12-10 

73 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

260 

27* 

GRAND  COTEAU 

97 

7-  5 

23 

12-10+ 

NONE 

NONE 

2-22  23 

3-  5 

2« 

3-  5 

25 

12-  5 

3" 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

280 

273 

HTNFSTON   A  NNE 

100 

7-16 

15 

2-23 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-  5 

22 

3-11 

2ft 

32 

11-  9 

30 

12-  5 

27 

12-10 

18 

12-10 

lb 

NONE 

290 

280 

269 

226 

JONESVRLS  LOCKS 

9» 

7-15* 

22 

2-22  + 

NONE 

NONE 

3-  5 

24 

3-  6 

2H 

3-  6 

26 

12-  5 

30 

12-10 

24 

12-10 

2* 

NONE 

NONE 

280 

279 

274 

LSU  DFAN  LEE   EXP  STA 

98 

8-20 

20 

1-10 

NONE 

1-10 

20 

3-  5 

24 

3-  5 

24 

3-  6 

31 

12-  5 

28 

12-  5 

7  8 

12-10 

23 

NUNE 

NONE 

280 

275 

274 

MAMOU  4  S 

99 

8-22* 

25 

12-10 

NDIIF 

NQNE 

NONE 

3-  5 

2» 

3-  5 

28 

12-  5 

32 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

275 

MFLVILLF 

96 

8-20* 

21 

2-22 

NONE 

NQNE 

2-22 

21 

3-  5 

25 

3-  5 

25 

12-  5 

29 

12-10 

73 

12-10 

2- 

NONE 

NONE 

291 

280 

273 

NFW  RnAOS  5  ESE 

9  7 

8-23  + 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

3-  5 

26 

3-  6 

31 

12-  5 

31 

12-10 

27 

NONE 

NUNE 

NONE 

260 

274 

OLD  river  lock 

97 

8-20  + 

21 

1-  4 

NONE 

none 

3-  5 

23 

3-  6 

25 

3-  6 

25 

12-  5 

28 

12-  5 

28 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

280 

274 

274 

OlLA  3  SSw 

99 

7-15 

16 

1-11* 

1-11 

16 

3-  5 

20 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-27 

29 

10-18 

32 

12-  5 

77 

12-10 

18 

12-10 

18 

NONE 

280 

279 

274 

205 

wnQDwnRTH  2  SE 
*      •  • 

99 

7-16  + 

20 

12-12+ 

NONE 

2-22 

20 

2-23 

21 

3-  5 

26 

3-10 

32 

12-  5 

3n 

12-10 

21 

12-10 

21 

12-12 

20 

NONE 

293 

290 

280 

270 

EAST  rENTRAL  06 

A»ITE 

98 

8-  5 

20 

2-22 

NONE 

2-22 

20 

2-22 

2  0 

3-  6 

26 

3-  6 

26 

12-  5 

30 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

279 

274 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

99 

7-  2 

23 

12-10 

NONE 

NONE 

2-22 

24 

3-  5 

27 

3-  5 

27 

12-  5 

31 

12-  9 

78 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

2  79 

275 

BOGALUSA 

99 

7-  6 

21 

2-22 

NONE 

n0ne 

2-23 

23 

3-  6 

26 

3-  6 

26 

12-  5 

32 

12-10  24 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

290 

279 

274 

CI  INTon  5  SE 

96 

8-  6  + 

21 

2-22 

NONE 

NONE 

2-24 

7<. 

3-  5 

25 

3-   <.  31 

12-  5 

2' 

12-10  23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

289 

280 

274 

COVINGTON  4  NNW 

100 

7-13 

17 

2-22 

NONE 

2-22 

17 

2-22 

17 

3-  5 

26 

3-27 

32 

12-  5 

3" 

12-10  23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

280 

253 

FRANKLINTON   3  SW 

98 

8-  4  + 

20 

2-22 

NONE 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  5 

2< 

3-  5 

25 

12-  5 

31 

12-  9 

27 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

291 

279 

273 

HAMHOND   3  NW 

9« 

7-  5+ 

20 

2-22 

NONE 

2-22 

20 

3-  5 

74 

3-  5 

24 

3-17 

32 

12-  5 

31 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

280 

280 

263 

LSU   BFN-HUR   EXP  STA 

9ft 

8-  5 

21 

2-22 

NONF 

NONE 

2-22 

21 

3-  5 

2* 

3-  5 

25 

12-  5 

31 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NDNE 

280 

273 

SI  I0ELL   WSO  RFC 
•        •  • 

97 

6-29 

22 

2-23  + 

NONE 

NQNE 

2-23 

22 

2-23 

2? 

3-  5 

29 

12-  5 

32 

12-10 

75 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

275 

SOUTHWEST  07 

CROWLFV  EXP  STATION 

99 

7-  2 

22 

2-2  2 

NONE 

NQNE 

2-22 

22 

3-  5 

26 

3-10 

31 

12-  5 

32 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

270 

OF  OUINCY  4  N 

99 

7-16  + 

18 

2-22 

NONE 

2-22 

18 

3-  6 

2* 

3-10 

If 

3-17 

32 

12-  5 

30 

12-  9 

78 

12-10  24 

NONE 

NONE 

279 

274 

263 

DF  R10DFR 

1  0  0 

8-21 

19 

2-22 

NONE 

2-22 

19 

2-22 

19 

3-  5 

27 

3-10 

30 

12-  5 

30 

12-10 

21 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

29  1 

280 

270 

EL  I  7.  AA£TH 

99 

8-20 

20 

2-22 

NONE 

2-72 

2" 

2-22 

2  0 

3-  5  2* 

3-10 

31 

12-  5 

30 

12-10 

21 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

291 

280 

270 

HACKBRRRY  8  SSW 

95 

B-  ' 

25 

2-22 

NONE 

NQNE 

NONE 

2-22 

2< 

3-  5 

)  1 

12-  9 

31 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

279 

JFNNINGS 

99 

7-25+ 

22 

2-23+ 

NONE 

NONE 

2-23 

22 

3-  5 

28 

3-11 

32 

12-10 

2  = 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

27* 

LAKE  ARTHUR   10  Sw 

97 

8-  6  + 

26 

2-23+ 

NONE 

NONE 

NONF 

2-23 

2* 

3-  6 

31 

12-10 

27 

12-10 

27 

NONE 

NUNE 

NONE 

290 

279 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

96 

8-22 

23 

2-22 

NONE 

NQNE 

2-22 

23 

2-22 

2' 

3-10 

32 

12-  9 

20 

12-  9 

76 

12-10 

2* 

NONE 

NONE 

291 

290 

274 

0«E«LtN  FIRE  TOWER 

100 

8-13 

20 

2-22 

NONE 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  5 

27 

3-10 

31 

12-  5 

29 

12-10 

72 

12-10  22 

NONE 

NONE 

291 

280 

270 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

95 

8-23  + 

25 

2-22 

NONE 

N0»'E 

NONE 

2-23 

2ft 

3-  5 

30 

12-  9 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

279 

VFRMII InN  LOCK 

95 

7-  9  + 

25 

2-22 

NONE 

NQNE 

NONE 

3-  5 

26 

3-10 

31 

12-  5 

32 

12-10 

76 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

270 

LOUISIANA 
1978 


First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 


Last  spring  minimum  of 


16  or 
below 


20'  or 
below 


24  or 
below 


28  or 
below 


32  or 
below 


LOUISIANA 
»T1  


First  fall  minimum  of 


32  or 
bolow 


28  or 
below 


24  or 
below 


20  or 
below 


16  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


S-lU^h  CENTRAL 


F'ANKIIN  3  NN 
jeAN6»ETTE  EXP  STA 
LAFAYCTTE   FAA  AP 
MnRT.AN  CITY 

HIM  I»E«ia  5  Nw 


B"0THVIILE  «S0 

Dtl.TA-6PETuN  «L  RE F F 

dinalisinviile 

galliano 

hruma 

Nr«   0»LFAN5   HSHO  AP 
N   Q    ;-3-'.    HSFO  CI 
PARADIS  7  S 
PlAOUFMtNES   EXP  STA 
R^SFRVE 

SAINT  BFRNARO 
T"!»0OAUX 


STATF  FXTREME  S 
t.lGAN'SPnRT   A  ENE 


RUSTON-LA  TECH  UNIV 
CNVE'SF 


7-  18 

8-  5 


6-  24* 

7-  1 

8-  24. 


6-22 
6-20 
6-25 

8-  A- 
8.  5* 


8-18 


1-  15 

2-  22 
2-22 
2-22 

1-  15 

2-  22 


1-15 

1-  15 

2-  22* 
2-22* 

1-  15 

2-  22* 
12-10* 
12-  2 

2-22 
2-23* 

2-22 
1-lJ 


1-  3 

2-  22 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE  | 

NONE 
NONE  I 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NQ'IE 
NONE 
NQNE 

none 
"one 

NQNE 


NONE 
NQNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NQNE 
NQNE 
NONE 
NONE 

NQNE 
NONE 


1-  15  23 

2-  22  2A 
2-21   2  ) 

NnNF 

NONF 
2-22 


NONF 
NONF 
NONF 
NONF 
NONF 


NONE 
NONE  1 

1-  11  24 

2-  2?  ?1 
NONE 

2-2?  24 

NONE 


3-  5  27 
3-  5  25 
3-  5  27 
3-  5  2» 

1-  16  I 2P 

2-  22  23 


none 
none 

2-23  2» 
2-22  2». 
2-23127 

2-  22  2(- 
NONE 

3-  5  2B 

2-  22  23 

3-  6  2» 

2-22  24 
1-15  26 


-22  32 
-22  32 


12-  5. 31 
12-  5  32 
12-  5  il 
12-  9  31 
12-10  29 


12-  5 


2-24  31 
2-22  32 


5  32 
5  31 


NONE 

NONE 
12-10  28 
12-10  31 
12-10  29 

12-10  32 
12-10  31 
12-  2  23 

NONE 
12-  5  32 

12-10  28 
12-10  28 


12-10  ?7 

12-10  27 

12-10  27 

12-10  27 
NONE 

12-10  28 


NONF 
NONE 
12-10  28 
NONE 
NONF 


NONF 
NONE 


NONE 
12-11  27 


12-10  28 
12-10  28 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-  2  23 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NUNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 

NUNE 


NONE 
NUNE 
NUNE 
NUNE 
NUNE 

NONE 
NONE 
NONE 
NUNE 
NUNE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


27* 
279 
27A 

.'79 

2(0 


2  te- 
ns'I 
2)0 

289 
291 

i  ra 


2*0 


RoUrvoc*  NotM  Following  Station  Indsx 
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SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

1978 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

V 

6 

UJ 

Average 

0 
6 

H 

Average 

Extremes 

Average 

S 

UJ 

Average 

UJ 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

| 

UJ 

Average 

Extremes 

Average 

^Extremes  j 

Average 

a 

UJ 

CALHOUN  EXP  STATION 

!  IN ) 

< 

43.3 

63 
36 

44.2 

5? 
36 

55.6 

73 
39 

71. ( 

81 
56 

77.3 

94 
51 

86.3 

104 
71 

»1.4 

106 
79 

90,6 

104 
75 

82 

7 

9! 
74 

71.1 

82 

61 

63.3 

73 
55 

52.4 

66 
43 

69.1 

106 
36 

Clinton  5  se 

(  IN) 

4 

46. r 

61 
36 

46.5 

62 
36 

57.9 

74 

36 

71.6 

89 
56 

78.1 

96 

65.4 

101 
73 

88.0 

104 
77 

84,6 

94 
76 

79 

9 

85 
72 

73.0 

63 
62 

67.2 

78 
97 

54,6 

70 
44 

69,4 

104 

CROWLEY  EXP  STATION 

(  IN) 

> 

37.4 

56 
?! 

38. S 

!< 
It 

50.5 

66 
31 

63. ( 

86 
49 

72.0 

89 
52 

77.4 

93 
6! 

79.2 

»3 
61 

79.4 

90 
61 

72 

6 

85 

65 

66.3 

80 
51 

38.8 

75 
45 

46.9 

62 
34 

61.1 

9' 

28 

HOUMA 

(  IN) 

43. C 

64 
3! 

46. i 

61 
3< 

60.5 

71 

4( 

72.2 

90 
57 

78.0 

94 
6] 

84. C 

99 
72 

82.6 

72 

63,9 

101 
71 

ai 

9 

100 
70 

72.3 

86 
58 

66,7 

79 
53 

59.3 

76 
4C 

69. C 

101 
33 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

(  IN) 

43. C 

64 

3; 

43. S 

5< 
36 

56. C 

7! 
38 

69. 4 

83 
5C 

78.1 

96 

6C 

84.  ( 

96 
74 

86.3 

102 
71 

84.! 

95 
7! 

80 

2 

97 
72 

71.5 

98 

60 

63.8 

77 
49 

51.8 

61 
42 

67.5 

102 
32 

RED  RIV  VALLEY  EXP  ST/ 

(IN) 

40.1 

6; 

33 

42.1 

51 
34 

53. 4 

7C 
3f 

68.2 

81 
54 

76.1 

93 
56 

85.5 

99 
71 

89.8 

103 
76 

89,6 

99 
74 

79 

6 

93 
7C 

69.4 

89 

56 

60.3 

7S 
48 

48,! 

61 
36 

66. S 

103 
33 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

(IN| 

♦  1.1 

*; 

3! 

42.' 

5< 
33 

54.! 

72 
36 

70.2 

"4 
56 

78.1 

99 
56 

67.2 

103 
73 

92.3 

104 
BC 

90,2 

104 
7! 

B4 

! 

99 
72 

72.1 

88 

60 

64,6 

90 
31 

91.8 

6! 
4C 

69.; 

104 
33 

WINNSBORO 

(IN 

*1.< 

6( 
3< 

40. ( 

5a 
34 

53.2 

7] 
35 

67.3 

71 
54 

75.4 

92 
56 

93.1 

99 
71 

88.8 

10c 

71 

86. C 

9S 
73 

80 

9 

92 
7C 

69.  Q 

85 
54 

61. C 

76 
46 

49.3 

66 
32 

66.: 

100 
33 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUISIANA 
1978 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

NORTHWEST  01 

RED  R I V   VALLEY   EXP  STA 

EVAP 
UINO 

- 

1.13B 
1998 

7.21 
2009 

7.710 
1582 

9.08 
1170 

9.10 
1005 

8.16B 
818 

1.51 
67S 

1.75 
663 

2.07B 
819 

1528 

•       *  • 

NORTH   CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
UINO 

- 

1199 

1.26 
1691 

6.19 

7.17B 
970 

7.68 
613 

8.77 
656 

8.Q3B 
731 

1.89B 
511 

1.56 
556 

2.01B 
566 

1  .918 
1118 

»       •  • 

NORTHEAST  03 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

EVAP 
UINO 

- 

- 

3.90B 
1899 

6.37 
1307 

6. BIB 
1183 

7.76B 
933 

8.68 
927 

7.16B 
1053 

5.10B 
918 

5.59 
1016 

3.158 
1271 

1720 

- 

*           •  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR   EXP  STA 

EVAP 
UINO 
MAX 
HIN 

- 

3.310 
1 9  7  7  B 
56.0 
37.7 

1.61 
1996 
70.5 
18.0 

7.16B 
1556 
82.7 
59. 2 

6.76B 
128  9 
90.9 
66.0 

7.30B 

903 
96.3 
72.7 

7.31 
911 
98.0 
75.2 

7.738 

893 
96.9 
73.3 

5.21B 

7  7  3 
91.5 
71.  S 

6.61 
1108 
82.6 
51.3 

3.66B 
1265 
75.3 
51.1 

2. 868 
18  58 
62.7 
11.8 

- 

•         *  0 

SOUTHEAST  09 

HOUMA 

EVAP 
UINO 

2.71B 
1189 

1.21B 
133S 

S.91B 
1079 

6.98B 
1382 

7. BIB 
900 

6.65B 
727 

8. SIB 
875 

S.526 
989 

5.36 
1075 

3.5SB 
1221 

2.80B 
1850 

$•«  (taf*r«nc«  Nol«i  Folowing  $l«hon  Index 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1978 


Station 


o 
Z 
x 

<V 

a 


County 


en 
« 
c 


o 

3 


—I 


O 
T3 
3 

'S> 

O 
i-J 


c 

.2 

> 
W 


Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

69 

70 

6 

83 

90 

90 

94 

24 

34 

54 

54 

90 

110 

10 

6 

26 

26 

7 

7 

48 

48 

1* 

14 

3 

3 

9C 

1 

APR 

90 

87 

18 

39 

40 

81 

APR 

4 

5 

7 

2*. 

34 

30 

34 

85 

85 

66 

27 

27 

1 

FEB 

23 

53 

56 

56 

90 

89 

82 

85 

23 

23 

18 

23 

23 

INAC 

86 

1 

JUL 

1 

APR 

JUN 

22 

22 

11 

11 

32 

1 

93 

92 

30 

?n 

C  v 

MAK 

12 

39 

39 

83 

82 

7 

38 

MAR 

24 

24 

16 

28 

28 

38 

89 

88 

3 

26 

73 

80 

80 

9 

9 

7 

7 

35 

38 

35 

30 

90 

89 

73 

73 

7 

17 

17 

58 

58 

53 

53 

32 

35 

34 

16 

16 

16 

3 

3 

10 

23 

25 

25 

25 

16 

ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

ALEXANDRIA 

AMITt 

ASHLAND  i  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 
BAYOU  SORREL  LOCK 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAM  FIRE  TOWER 

B I ENV  I  L  L  t    i  NF 
BOGALUJA 
B00THVILLF  WSO 
BOYCE  3  WNW 
BUNKJE 

BUTTE  LA  RUSE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARVJLLE  ?  SW 
CLINTflN 
CLINTON  5  SF 

COLUMBIA  LUCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON  4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
DELTA-bRtTUN  WL  REF 
OENHAM  SPRINGS 
DE  QUINCY  4  N 
DE  RIDDEK 
DONALDSONVRLE 

ELIZABETH 
EPPS  6  WNW 
EUNICF 
FARMERVILLE 
FRANKLIN  3  Nw 
FRANKL IN  f ON  2 
FRANKLINTON  6  NNW 
FRANKL  1NTPN  3  SW 
GALLIANO 
GLOSTFK  1  W 

GONZALES 
GRAND  COTFAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   1SLF  ? 
GREENSBUKG 
GREENWELL  SPRINGS 
HACKttERR Y  8  SSW 
HAMMUND  i  NW 
HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 

HINESTUN  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  tXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERET1F  EXP  STA 
JENNJNGS 

JONESBURU  FIRE  TOWER 
JONESVILLF  LOCKS 
KE I THV I LLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

KORAN 

I AFAYFTTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LAKE  PROVIDENCE 

LEESVILLt 

LOGANSPOKT  4  ENE 
LONGV I LLE 

LSU  BEN-HUK  EXP  STA 

LSU  DEAN  LEE  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKSV I LLF 

MARTIN  FlPfc  TOWER 


0007 
0021 
0098 
0205 
0349 
0537 
0549 
0565 
0617 
0639 

0800 
0945 
1157 
1232 
1287 
1365 
1411 
1565 
1891 
1899 


07  VERM  I L I  UN 
06  ST  TAMMANY 
RAPIDES 
TANGIPAHOA 
04|  NATCHITOCHES 
03  MOREHOUSE 


1979  02 
2023  04 


2121 
2151 


2212  07 
2330  09 
2350  06 


2361 
2367 


2534  09 


2800 
2971 
2981 
30'9 
3313 
3322 
3326 
3327 
3433 
3657 


3695  09 


3800 


0* 


3804  04 

3815  09 

3864  06 

3867  06 

3979  07 

4034  06 

4050  01 

4131  02 


"2t>0 
4288 
4355 
4398 
4407 
4674 
4700 
4732 
4739 
4816 

4859 
4884 
4931 
5021 
5026 
SO65 
5074 
5078 
6090 
6266 

6527 
5584 
5620 
5630 
5852 
5874 
5892 
5908 
5920 
5935 


E   BATON  ROUG 
IBERVILLE 
EVANGELINE 
LA  SALLE 

BIENVILLE 

WASHINGTON 

PLAQUEMINES 

RAPIDES 

AVOYELLES 

ST  MARTIN 

OUACHITA 

IBERVILLE 

E  FELICIANA 

E  FELICIANA 

CALDWELL 

SABINE 

WEBSTER 

ST  TAMMANY 

ACADIA 

PLAQUEMINES 

LIVINGSTON 

BEAUREGARD 

BEAUREGARD 

ASCENSION 

ALLEN 

WEST  CARROLL 

ST  LANDRY 

UNION 

ST  MARY 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAFOURCHE 

DE  SOTO 

ASCENSION 

ST  LANDRY 

NATCHITOCHES 

JEFFERSON 

ST  HELENA 

E  BATON  ROUG 

CAMERON 

TANGIPAHOA 

RED  RIVER 

CLAIBORNE 

RAPIDES 

SABINE 

C  L' 1  BORNE 

CADDO 

TERREBONNE 

IBERIA 

JEFF  DAVIS 

JACKSON 

CATAHOULA 

CADDO 

TANGIPAHOA 

ALLEN 

BOSSIER 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 


07  BEAUREGARD 

06  E  BATON  ROUG 

05  RAPIDES 

05  EVANGELINE 

01  DE  SOTO 

04  SABINE 

02  UNION 

05  AVOYELLES 
01  REL  RIVER 


229  SR 
630  26 

1131  19 
630  43 

1132  07 
932  47 
830  3? 
130  08 
730  47 

1131  38 

1132  22 
1030  47 

529  20 

1131  23 

230  57 
130  17 
932  31 
830  12 
630  52 
630  48 

932  10 

1231  45 

1132  49 
630  32 
730  15 

829  13 
630  28 
430  31 
430  50 

830  07 

430  52 
932  37 
730  29 
932  46 

229  49 
1030  51 
1030  56 
1030  49 

529  26 

1132  12 

830  14 

230  26 
1131  48 

529  14 

630  50 

630  34 

429  53 
630  32 

1131  54 
932  57 

431  11 
1231  22 

1132  45 
1132  53 

529  35 

229  57 
730  14 

1132  13 

331  29 

1132  21 

630  56 

430  30 
1132  25 

230  13 

230  12 
730  00 
430  15 
430  07 
832  48 

1231  09 

1231  59 

430  36 

830  22 

231  11 
7  30  34 

12132  01 

1231  34 

932  54 

231  09 

1132  06 


92  08 
90  03 

92  28 

90  30 

93  06 

91  54 
91  09 

91  19 

92  34 
92  11 

92  56 
89  52 

89  24 
92  43 
92  10 

91  41 

92  20 
91  07 

91  01 

90  58 

92  06 

93  42 
93  25 
90  07 

92  22 

89  16 

90  58 

93  26 
93  18 

90  59 

92  48 

91  34 

92  26 

92  24 

91  33 
90  10 
90  11 
90  11 
90  18 

93  50 

90  54 

92  02 

93  06 
90  00 
90  40 
90  59 
93  25 
90  29 
93  21 
93  10 

92  45 

93  23 
93  04 
93  53 

90  44 

91  43 

92  40 

92  42 

91  51 

93  50 

90  31 

92  54 

93  28 

92  01 

91  59 

92  48 

93  13 

93  13 
91  10 
93  16 

93  57 
93  14 

91  10 

92  24 

92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 


10 
30 
87 
180 
225 
140 
64 
15 
105 
200 

307 
103 

0 

110 
80 
5 

180 
25 
180 
200 

80 

220 
230 
40 
25 
5 
35 
95 
180 
40 

150 
99 
50 
170 
12 
145 
200 
145 
2 

255 

10 
55 
150 
2 

225 
60 
6 
45 
125 
330 

240 
420 
380 
200 
15 
20 
30 
320 
70 
200 

218 
53 
175 
35 
38 
10 
5 
9 

103 
240 

210 
114 
21 
70 
55 
373 
260 
190 

270 


2 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

I 

2 

3  C 

2 

2 

2 

3 

I 

2 

3 

1 

I 

3 

I 

2 

3  C 

1 

2 

3 

i 

2 

3  C 

2 

2 

34C  G 

I 

I 

3 

2 

I 

2 

3  CG 

2 

\ 

2 

3 

I 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  G 

2 

3  H 

2 

2 

3 

I 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

I 

2 

3  C 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

I 

2 

3 

]_ 

2 

3 

2 

2 

c 

1 

2 

3 

2 

C 

2 

2 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

34  G 

I 

2 

3 

1 
1 

2 

a  r 

2 

2 

3  C 

2 

2 

2 

C 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C 

2 

1 

2 

34 

1 

2 

3  G 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

O  0)  1  0  o 

Refer 

cL 
6 
<u 
H 

9r 

'o 

0) 
(X 

■ 

> 

to 
tables 

91  45 

3C 

90 

92 

1  2  3 

92  35 

16 

3  5 

2 

93  17 

185 

9C 

9 1 

1  2  3  C 

92  33 

120 

24 

2 

92  03 

7( 

9( 

9  1 

1  2  3 

92  0* 

70 

2 

2 

1  2  3  C 

93  56 

200 

2 

91  11 

5 

56 

73 

1  2  3  C 

93  05 

130 

58 

5  fi 

1  2  3  C 

91  53 

25 

69 

69 

12  3 

90  04 

3 

107 

2 

90  15 

4 

25 

CO 

1  2  3  C 

90  08 

6 

89 

85 

12  3 

90  02 

2 

79 

2 

89  58 

C 

2 

90  08 

22 

2 

90  04 

5 

JUL 

2 

90  06 

2 

Q  ■ 

0  -> 

J  UN 

2 

90  01 

10 

2 

90  04 

12 

2 

90  07 

0 

30 

2 

91  22 

45 

27 

27 

1  2  3 

92  41 

100 

29 

2 

91  26 

110 

<j 

2 

90  59 

130 

9  f 

2 

92  47 

65 

25 

26 

12  3 

91  40 

70 

14 

X* 

1  2  3  C 

92  16 

100 

1  2  3  C 

92  04 

60 

i  a 

2 

90  26 

3 

24 

64 

12  3 

89  47 

30 

30 

2 

90  45 

190 

72 

2 

93  41 

291 

86 

1  2  3 

91  14 

20 

I 

MAR 

2 

89  50 

4 

20 

20 

1  2  3 

91  13 

15 

■»<! 

2 

89  16 

! 

27 

27 

JAN 

12  3 

93  ib 

155 

4 

1  9 

2 

I  2  34CG 

90  34 

13 

7  1 

77 

12  3 

92  49 

4 

15 

i  5 

1  2  3  C 

94  00 

200 

38 

2 

93  17 

238 

5 

1  I 
11 

1  2  3 

92  36 

300 

2  C 

92  39 

275 

80 

0  1 

1  2  3 

89  50 

5 

13 

1  * 

1  2  3 

91  14 

78 

69 

6  8 

1  2  34  G 

89  39 

330 

26 

2 

93  45 

180 

3 

2 

93  49 

254 

106 

106 

1  2  3  C 

91  49 

50 

O  ' 

2 

93  08 

290 

5 

2 

89  46 

10 

22 

22 

1  2  3  C 

92  34 

200 

3* 

2  C 

93  27 

250 

31 

2  C 

90  39 

30 

23 

23 

2 

92  05 

60 

38 

2 

93  01 

170 

24 

2 

93  23 

12 

5 

2 

91  13 

85 

64 

62 

12  3 

90  49 

20 

35 

93 

12  3 

92  12 

14 

28 

36 

12  3 

91  26 

60 

28 

2  C 

93  35 

19 

16 

2 

90  50 

85 

1 

JAN 

2 

93  30 

25 

2 

92  41 

160 

39 

40 

1  2  3  C 

91  42 

80 

54 

55 

1  2  3  CG 

92  39 

220 

26 

2 

92  28 

116 

21 

21 

1  2  3 

91  08 

85 

4 

2 

Station 


MELVILLE 
HERMfcNTAU 
MlNOfcN 
M I TT I F  2  SE 
M0NRUF    EAA  AP 
MONROE  Nlll 
M00R1NGSPPRT   1  N 
MORGAN  C1TT 
NATCH! TOLHtS 
NEW  IBERIA  5  NW 

NEW  U"LEANS  NF  WSO  CI 

NEW  URLEANS  WSMO  AP  R 

N  0  ADbON  WSFO  CI  R 

NEW  URLEANS  ALGIERS  R 

NEW  ORLEANS  D  P  S   14  R 

NEW  URLEANS  WATER  PLT  R 

NEW  ORLEANS  CITY  HALL 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

NEW  ORLEANS  D  P  S  5  R 

NEW  ORLEANS  D  P  S  3  R 

NEW  ORLEANS  D  P  S  6  R 
NEW  ROADS  5  ESE 
PAKDAL t 

HAK  L-ROVt  i  wsw 
UAKNUHA 

rjBER  L  IN  HRF  TOWER 
OLD  RIVER  LUCK 
nLLA  3  SSW 
3PELUUSAS 
PARAUIS  7  S 

PEARL  RIVFR  LOCK  1 
PINE  GROVF  FIRE  TOWER 
PLAIN  DEALING 
°L AQUFM I NF   ?  N 
PLAQUFMINFS  EXP  STA 
PORT  ALLEN 
OUARANT INF 

RED  RIV  VALLEY  EXP  STA 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
ROOESSA 

ROSEPINE  FXP  STATION 
RUSTUN 

RUSTON-LA   IECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

SAINT  JOSFPH  EXP  STA 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SHREVFPORT  DOWNTOWN 

SHREVEHORT  t*SO  AP  R 

SIMMESPORT 

SLAGLF 

SLIOhLL  WSU  RFC 
SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILI 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

?TERL INGTON 

SUGARTUWN 

SULPHUR 

TALLULAH 

TH I 8UDAUA 

VERMILION  LOCK 
V  I  DAL  I A  2 
VINTJN 

WATSUN  8  FNF 
WESTUALE  3  SW 
WINNF IfcLD  2  W 
WINNSRURU 
WINONA  EIRE  TOWER 
WOOOwnRTH  2  SE 
ZACHARY  2  ESE 


O 

Z 

x 
0) 
-a 

a 


6142 
6244 
6271 
6303 
6314 
6364 
63*4 
6582 
6657 

6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 
6670 
6671 
6672 
6675 

6679 
6686 
6836 
6866 
69H 
6938 
6962] 
6978 
69*5 
7096 

7161 
7304 
7344 
7366 
7366 
7448 
7572 
7738 
7767 
7932 

7950 
8046 
8065 
8067 
8108 
8163 
8405 
8436 
8440 
8507 

8524 
8539 
8669 
8683 
8715 
8785 
6828 
8831 
8923 
9013 

9319 
9357 
9375 
9480 
9610 
9803 
9806 
V809 
986i 
9930 


County 


4-+ 
B> 

n) 
c 

>- 

Q 


ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 

ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

CADOO 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 
JEFFERSON 
ORLEANS 
ORLEANS 


09|  ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 
ORLEANS 


09 
09 

09 

09  ORLEANS 


09 


ORLEANS 


09  ORLEANS 


POINTE  COUPE 
ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
05  LA  SALLE 
05  ST  LANDRY 
09  ST  CHARLES 


06   ST  TAMMANY 
06]  ST  HELENA 

BOSS  I ER 
08l  IBERVILLE 
09  PLAQUEMINES 
05  W  BATON  RQUG 
09  PLAQUEMINES 
01  BOSSIER 
09|  ST  JOHN  BAPT 
07|  CAMERON 


01 


CADDO 


04  VERNON 
02  LINCOLN 

02  LINCOLN 

09^  ST  BERNARD 

03  TENSAS 

06  WASHINGTON 
CADOO 
CADDO 


05  AVOYELLES 


VERNON 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

livingston 

ouachita 

beauregaro 

calcasieu 

mad  1  son 

lafourche 


07  VERMILION 

05  CONCORDIA 
07  CALCASIEU 

06  LIVINGSTON 

01  RED  RIVER 

02  WINN 

03  FRANKLIN 
02  WINN 

05  RAPIDES 

06  E  BATON  RQUG 


T3 
3 


130  41 
730  11 

1132  39 
430  42 
932  31 
932  32 

1132  42 

129  41 
1131  46 

230  03 

8|29  57 
829  59 
829  53 
829  56 
630  04 
829  57 
829  57 
829  56 
829  59 

829  59 

629  59 

830  41 
430  49 
332  51 

630  44 
430  36 
531  00 

1131  52 
2130  29 

529  47 

1030  27 
630  42 

1132  54 
830  19 

829  33 

830  27 
829  13 

1132  25 

530  0* 
5j29  44 

1132  58 

430  57 
932  32 
932  31 
S29  52 
8131  57 

10(30  51 
1132  31 
1132  23 

130  59 

431  12 
630  17 
932  54 

U33  00 

630  26 

932  43 

430  51 

4l30  14 

332  24 

529  48 

S29  47 

e|31  33 

1230  12 

6)30  37 

11)32  08 

1131  56 

932  09 

1L32  02 

231  07 
630  3B 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  Information  regarding  the  climate  oi  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28B01,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES • Division  averages   in  the  annual    issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published   in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement   in  miles . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 lmatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.         "DEP"   in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters   following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:      Included  are  all  soil   temperature  stations  with  any  data  published   for  the  calendar  year,   whether  or  not  opened  or  closed  during 
the  year. See  the  reference  notes  of  the  monthly  issues  for  information  on  individual  stations  as  to  soil  type,  ground  cover,  and  degree  of  slope. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount   Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I -VERM I  LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

C     Data  for  recording  rain  gage  stations  processed   for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  Temperatures  Published 

Years  of  record  as  shown  1„  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  heen  considered  In  arriving  at  the  totals  sho.n. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History     for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  iftest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below.  .  *  issue 


SUBSCRIPTION  PRICE.     $5 .10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy:  30?  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shell-stocked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce  NOAA 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  NC    28801      Attn      Publications  '  ' 
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